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Ontario Hydro 


Statistical Yearbook 
Supplement to the Eighty-first Annual Report 


THE CORPORATION 


Ontario Hydro’s prime objective is to supply the people of Ontario with elec- 

tricity at cost while maintaining high standards of safety and service. To that 

end, it operates 80 hydraulic, fossil and nuclear generating stations and an ex- 

tensive power grid across Ontario to meet the province’s demands for electric 
energy. 


Ontario Hydro is a financially self-sustaining corporation without share 
capital created in 1906 by a special statute of the Province of Ontario. Bonds 
and notes issued to the public by the Corporation are guaranteed by the prov- 
ince. 


Under the authority of the Power Corporation Act, Ontario Hydro has 
broad powers to generate, supply and deliver electricity throughout the prov- 
ince. It is also authorized to produce and sell steam and hot water as primary 
products. In addition, Ontario Hydro exercises specific regulatory functions 
over municipal utilities as well as the approval and inspection functions for 
electrical equipment (in conjunction with the Canadian Standards Associa- 
tion) and electrical wiring installations throughout the province. 


Ontario Hydro sells wholesale electric power to municipal utilities in urban 
areas which, in turn, retail to customers in their service areas. Ontario Hydro 
also serves directly more than 100 large industrial customers and 863,049 ru- 
ral retail customers in areas or communities not served by municipal utilities. 
In 1988, 3,455,975 customers were served by Ontario Hydro and the munici- 
pal utilities in the province. 


The business and affairs of Ontario Hydro are directed and controlled by a 
board of directors made up of a chairman, vice-chairman, a president, and 
not more than 10 other directors. All members of the Board, who represent a 
broad spectrum of Ontario society, are appointed by the Lieutenant Gover- 
nor in Council of the province except the president who is a full-time em- 
ployee of the Corporation appointed by the Board. 


2 The Corporation 


To assist the Board in directing the Corporation’s affairs there are six 
Committees of the Board: Finance, Audit, Management Resources, Social 
Responsibility, Technical Advisory, and Pension and Insurance. All the com- 
mittees review and make recommendations to the Board on matters within 
their terms of reference. 


Ontario Hydro’s head office is located at 700 University Avenue, Toronto, 
Ontario. For administrative and operational purposes, six regional and 48 
area offices are maintained throughout the province. 


STATIS 
1988 
In-service dependable peak capacity, December ......... thousand kW 28,224 
Primary peak demand, December ...............+-4: thousand kW 2aANLZ 
Annual energy generated and received (1) ...........-- million kW.h 139,413 
Primary energy demand®:... 2.0.0.0 2 ee cee cee eee million kW.h 134,395 
Secondaryisales | qwrikizs den eee Wee PGES Daa million kW.h 5,018 
Annual energy sold by Ontario Hydro (2) ............-- million kW.h 131,752 
Primary revenue of Ontario Hydro ............- ees eeeee million $ 33057 
Bix assets AU COSC ee ree he kT Oe ete ae: otis ye etter million $ 36,264 
Gross expenditure on fixed assets in year.........-.-0-056. million $ 2,189 
Total assets, less accumulated depreciation ...............- million $ 34,358 
Long-term liabilities and notes payable .............+.555- million $ 26,405 
Transmission line (circuit length) ......6.0.. J. ee eee ees kilometres 27,591 @ 
Distributionlined aye ato) acl diy ee ta ee kilometres 104,771 | 
Average number of employees in year... 1.6... ee cece ee ee ee eens 32,473 
Number of associated municipal electrical utilities ...............-. 316 
Ultimate customers served by Ont. Hydro and municipal | 


HES ee SRP er arte COE Pele, EP Serene ree ee 8s thousands 3,456 | 
| 


(1) Excludes circulating energy flows. 

(2) Excludes transmission losses, internal primary loads (construction projects and hea 
plant). 

(3) Transmission lines under 50 kV classified distribution beginning in 1980. 
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OPERATIONS 
Providing Power and Energy 


In 1988, Ontario Hydro continued to meet record demands for electricity. A 
total of 139 billion kilowatt-hours of electricity was delivered to primary and 
secondary customers. Primary demand rose to 134.4 billion kilowatt-hours, 6 
per cent higher than the 1987 demand and 3.6 per cent higher than forecast 
approved in December, 1987. Ontario Hydro also sold 5 billion kilowatt- 
hours of electricity to utilities outside Ontario, chiefly in the United States. 
These exports continued to benefit Ontario power consumers by generating 
net revenues of $45 million. 


The 1988 annual peak demand was a record 23.0 million kilowatts, 12.1 per 
cent higher than the 1987 peak, brought on by very cold temperatures during 
December. 


1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 
24,291 22,013 21,486 PA ee IPs 22,617 22,561 22,664 22,845 
20,473 18,052 18,792 16,872 16,600 16,808 16,365 | Neo fas 

a4 0147" 122,920.) 117,97 eed 80ee 112.722" 110.901 109,789 105,766 
116,049 = 112,293 106,071 100,836 101,659 100,174 OOH 27 953373 
8,565 10,627 11,900 10,753 11,063 103727. 11,662 10,393 
117,834 116,590 111,673 105,758 107,339" 7 104.994.) 103778 99,379 
4,274 3,783 3,351 2 One ay SH) 2,458 2222 Lo 
28,763 26,216 23,554 20,786 18,235 16,073 14,776 13,200 
2,617 Sa 2,847 3,006 Po ANY 1,369 1,659 1,694 
29 320 27,301 23,194 20,721 17,830 15,593 14,514 13,163 
23,148 21355) 18,266 16,443 14,197 12,520 Bi 536 10,424 
27,105 24,022 27,030 26,875 26,596 26,476 39,485 40,103 
103,003. 102,128 101,769 101,562 101,211 101,601 BOTS 7 90,559 
31,166 29,613 Bie 32,654 30,850 28 ,902 28,385 27,850 
316 319 320 324 324 324 332 334 
a2 3,105 3,051 3,004 2,967 Z927 2,878 2,833 
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Ontario Hydro produces electricity from three major sources: hydraulic, 
fossil-fuelled, and nuclear. In 1988, hydraulic generation supplied 25.2 per 
cent, fossil-fuelled generation supplied 24.9 per cent, and nuclear generation 
48.4 per cent of the electricity required to meet customer demand. 


The remaining 1.5 per cent of Ontario power requirements were met 
through purchases from other utilities, mainly Hydro-Quebec and Manitoba 
Hydro. 


Energy Made Available 


Purchases Millions kKW.h 
Nuclear 
AN Svar) am © 140,000 
Hydraulic 
© 120,000 
® 100,000 
e 80,000 
@ 60,000 
e 40,000 
@ 20,000 


1978 1980 1982 1984 1986 1988 


Hydraulic Generation 
Hydraulic Generation 


Ontario Hydro is making a concerted effort to assure uniform and consistent 
dam repair across the Province by using the latest seismic assessment meth- 
ods. 


A final design review of concrete structures on the Madawaska River sys- 
tem in Eastern Ontario was completed in 1988 along with a preliminary as- 
sessment of concrete dams on the Wanapitei flowing into Georgian Bay and 
the Mississagi flowing into Lake Huron. Ontario Hydro completed construc- 
tion of Cedars Channels dam on the Albany River and continued construc- 
tion of the north channel dam at Crystal Falls on the Sturgeon River. 


Fossil-Fuelled Generation 


The reduction of acid gas emissions from coal-fuelled stations continues to be 
a priority. The other major challenge will be restoring and maintaining the 
aging fossil plants to ensure and extend their service lives at a high standard 
of reliability. The Lambton Station faces rehabilitation with retrofitting of 
“scrubbers”. The Lakeview plant is nearing the end of its designed lifetime. 
_ The possibility of rehabilitation, which could add 10 years to its lifetime, in- 
crease efficiency and reliability, and defer its replacement, is being evaluated. 


FUEL CONSUMED TO PRODUCE ELECTRICITY 


Percentage 

Kind of Fuel Consumed in Year Change 

1988 1987 in 1988 

Uranium (mecaprams) Woe eee: 1,160.5 151219 +3.4 

Woal (mesavrams) “pk eee 13,078,283 12,003,708 +9.0 
Ignition and Combustion Turbine Oil 

(cubic métres)) Sadie Meee 46,543 36,022 + 29,2 

Residual Oil (cubic metres) ........ 122,018 6,634 +1,739.3 


Nuclear Generation 


The production performance of Hydro CANDU units has been excellent 
with the overall 1988 and lifetime capacity factors exceeding those of any 
other type of nuclear reactor. In 1988, in terms of individual nuclear unit life- 
time capacity factors, 9 of the 16 Ontario Hydro units are among the top 25 
units over 500 megawatts in the world. 


At Pickering Nuclear Generating Station A, staff completed retubing of 
unit 2 and returned the unit to service in November, in time to meet custom- 
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ers’ high needs over the winter months. Retubing was necessary because 
studies following the rupture of a pressure tube in 1983 indicated further rup- 
tures were possible. With the shutdown for retubing, an additional safety sys- 
tem that meets Atomic Energy Control Board (AECB) requirements was 
installed. Studies are also in progress at Pickering for increasing the output of 
the whole station by 5 per cent, without any major system changes. 


During 1988, Hydro’s Board of Directors approved the retubing of units 3 
and 4 at Pickering A. This is a major project, dedicated to getting highest 
value and longest life out of existing facilities. 


In 1988 a Government-appointed panel of international nuclear experts 
completed a major review of nuclear costs as part of the provincial Nuclear 
Cost Review. Their report was issued early in 1989. 


In-Service Dependable Peak Capacity 
Thousand kW 


Fe Purchases ® 32,000 
Nuclear 
Fossil 

ANNAN Hydraulic ® 28,000 

®@ 24,000 

Eas — 

® 16,000 

® 12,000 

@ 8,000 
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Nuclear Safety 


The safe operation of nuclear stations is of paramount importance. The Hare 
Commission on Nuclear Safety concluded that Ontario Hydro nuclear sta- 
tions are being operated safely and at a high standard of technical perfor- 
mance. However, the report did suggest some areas for improvement and 
Hydro is pursuing those recommendations. 


A new nuclear training simulator was installed, commissioned and tested at 
the Darlington Nuclear Generating Station. Crucial for nuclear safety, the si- 
mulator allows Hydro nuclear operators to go through their paces before the 
first Darlington unit goes into service. 


In all nuclear operations, after 143 million hours worked from 1955 
through 1988, there has never been a fatality in the operation and mainte- 
nance of a nuclear facility and no employee has ever received a detectable in- 
jury because of radiation. There has never been a serious radiation exposure. 
There has never been an acute release of radioactivity that resulted in a mea- 
surable dose to a member of the public. Emission of radioactivity from our 
CANDU stations have typically been less than 1 per cent of the regulated 
limits. 


Energy Management 


It is important that Ontario Hydro consult with its customers so it can better 
advise them how to manage their energy needs in the decade ahead. To 
reflect this emphasis, the Marketing Branch was renamed the Energy Man- 
agement Branch in 1988, with the vice-president reporting directly to the 
President. 


The Energy Management Branch shows customers how they can save elec- 
_ tricity and money by using electricity more wisely, as well as how new elec- 
tro-technologies can contribute to productivity, quality, and a better 
environment. Our approach to increasing the efficiency of the electrical en- 
ergy system falls into three basic areas. 


@ Information-Based Conservation — Customers tell us that they are in- 
terested in energy savings tips — from advice on residential weather 
stripping or insulation to energy efficient commercial lighting or indus- 
trial motors. By providing printed information, trade-shows, home en- 
ergy audits and billing analysis, Ontario Hydro will help its customers 
use electricity more efficiently. A positive response will result in savings 
of about 1,500 megawatts over the next decade. In 1988, Hydro ex- 
panded special information days for industrial customers. 
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® Conservation Incentives — The second area, incentive-driven conserva- 
tion and efficiency improvements, takes a more active approach, requir- 
ing utility leadership and customer participation. A number of programs 
have been launched in 1988 toward saving 2,000 megawatts by the year 
2000. The programs range from incentives to use high efficiency electric 
motors to installing energy monitoring systems in 12 representative in- 
dustries. Other programs launched in 1988 include more efficient street- 
lighting, and promoting energy efficiency in the design of new buildings. 


® Lower Price for Time of Use — The third way to get the most from our 
resources is load shifting. Many large power users are willing and able to 
shift some of their energy-intensive workload to off-peak hours. Some 
customers, for example, can shift high energy processes to the nighttime, 
when rates are lower. This reduces the high demand during the day, and 
results in cost savings that can be passed on to our customers. An exam- 
ple is the thermal cool storage system, in which water is chilled at night 
and used during the day for air-conditioning in commercial buildings. 
Eighty-seven municipal utilities will begin using time-of-use rates for the 
first time in 1989. 


The target for load shifting is 1,000 megawatts by the year 2000. Combined 
with the targets for information and incentive-based conservation, that 
makes a total of 4,500 megawatts of power that won’t have to be produced by 
Ontario Hydro generating stations. 


Energy management is a megaproject in itself, but will cost significantly 
less than a new generating station. Deferring the need to expand our genera- 
tion system through conservation will also lower the environmental impact of 
Our operations. 


New Business Ventures 


New Business Ventures Division (NBV) marked its fifth year of operation in 
1988. Set up to market internationally Hydro’s technology and expertise, 
NBV has had five consecutive years of financial growth in profitability and 
professional development of Hydro employees. NBV continued in 1988 to 
provide training and utility expertise in Egypt, Hungary, Pakistan, and sev- 
eral other countries. 154 people came to Hydro from utilities all around the 
world for training. 


Other activities in 1988 included a contract with the Canadian Interna- 
tional Development Agency (CIDA) to help with the restoration of Jamai- 
ca’s transmission system after the September hurricane. 


NBV welcomed the third company to locate at the Bruce Energy Centre, 
Sunroot Energy Corporation. The sale of Cobalt 60, produced by our nuclear 
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reactors, to the worldwide medical community for the treatment of cancer, 
and sales of heavy water and deuterium gas continue to be a mainstay of the 
NBV operation. 


Non-Utility Generation 


In 1988 Ontario Hydro established the Non-Utility Generation (NUG) Divi- 
sion, which is responsible for nurturing independent generation of electricity 
across the Province. 


Independent generation has always played a role in helping Hydro meet 
the energy needs of Ontario. With the establishment of a division dedicated 
to this cause, Hydro expects to play a greater role in the growth of an impor- 
tant industry. 


For Hydro, every source of independent generation means deferring the 
need to build new facilities. For the independent generator, Hydro acts as a 
catalyst in arranging financing and buying back surplus power. 


Ontario Hydro is looking at more than 100 proposals for new projects. By 
June of 1988, Hydro had facilitated operation of 22 projects which were pro- 
- ducing 25 megawatts of power. 


Across the Province, there are existing projects currently generating over 
1,000 megawatts of power, or about 5 per cent of our needs. 


PLANNING AND CONSTRUCTION 
Planning Strategy 


At the end of 1987, Hydro submitted its Demand/Supply Planning Strategy to 
the Ontario Government. It guides Hydro’s planning for tomorrow’s electri- 
cal energy system to the turn of the century. The strategy was reviewed dur- 
ing 1988 by the Select Committee on Energy of the Ontario Legislature, 
which gave the Corporation an opportunity to present its understanding of 
what Ontarians expect. Ontario Hydro must deal with social, economic and 
environmental factors, as well as technical considerations, in making deci- 
sions. 


Ontario Hydro is trying to maximize gain by influencing the way its cus- 
tomers use electricity, and by making electricity do more for the dollar in de- 
mand management programs that will play a major role for Ontario in the 
1990’s and beyond. Hydro has set a target of 4,500 megawatts — equal to the 
electricity needs of Metropolitan Toronto — to be achieved through demand 
management and energy efficiency measures by the year 2000. 
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Generation Projects 


Construction continued at the Darlington Nuclear Generating Station, where 
the first unit is expected to go into service in 1989, and the last of the four 
units in 1992. Darlington’s eventual output of 3,524 megawatts will be 
enough power to meet the needs of most of Metropolitan Toronto. 


Construction of the Tritium Removal Facility within the Darlington com- 
plex was completed in 1988. The process of isolating and extracting tritium 
from tritiated heavy water reduces radioactivity and makes the environment 
safer for nuclear station employees. In September, the AECB issued a li- 
cense permitting transport of tritiated heavy water from the Pickering plant 
to the Darlington plant. Hydro has not yet decided on the issue of selling tri- 
tium, which has a high commercial value in manufactured goods such as self- 
illuminated signs and in medical research. While any revenues would help re- 
duce the overall cost of power to customers, Ontario Hydro recognizes public 
concerns about such sales since tritium is also a component in nuclear arms. 


POWER DEVELOPMENT PROJECTS UNDER CONSTRUCTION 
as at December 31, 1988 


Installation 
Number | Type Schedule 
Sakae vis 


In 1987 Ontario Hydro began construction of two high capacity lines, one 
from the Bruce Nuclear Power Development to London, and the other from 
London to Nanticoke Generating Station. 


Installed Capacity 


Development 


Darlington — Lake Ontario 


near Newcastle ......... 3,600,000 


TN — Thermal-electric nuclear 


Transmission Projects 


By November, on the first Kingston-to-Ottawa transmission line, Hydro 
was able to transmit power at 230 kilovolts to meet growing needs in the Ot- 
tawa area. Special construction techniques and winter scheduling arrange- 
ments deferred to recreation and tourism in the Jones Falls and Stony Swamp 
area. 


Hydro began to work on the Longwood Transformer Station near London, 
a high capacity terminal point for lines from the Bruce and Nanticoke Gener- 
ating Stations. Hydro also has projects in Ottawa, in Scarborough, and near 
Hamilton. 


Other Energy Options ‘1 
Other Energy Options 


Ontario Hydro was involved in a number of alternative energy projects in 
1988. Ontario Hydro demonstrated that it could burn grain waste at the 
Thunder Bay Generating Station, reducing waste for the community and con- 
tributing 5 per cent of the plant’s heat energy. 


A 60 kilowatt wind turbine at Fort Severn in the remote north entered its 
second year of trial operation. Working in tandem with a diesel generating 
station, it reduces the use of expensive diesel fuel and lowers the cost of 
power to customers in the community. 


Another remote community, Big Trout Lake, had a second year of success 
with a 10 kilowatt photovoltaic system, which converts solar energy into elec- 
tricity. While operating virtually maintenance-free, widespread use of solar is 
not economically viable yet. | 


Fusion technology has tremendous potential because it is safe and has min- 
imal impact on the environment. In 1988, Canada joined the European com- 
munity, Japan, the USSR, and the United States to collaborate on a major 
fusion project. The Canadian team is managed by Ontario Hydro in partner- 
_ship with Atomic Energy of Canada Limited and the Government of 
Ontario. Hydro staff members in West Germany are contributing significant 
expertise in the design of fuelling systems, safety systems, and maintenance 
approaches. 


ENVIRONMENT 


Ontario Hydro established an Environment Division in 1988. It is responsible 
for environmental initiatives, for coordinating and integrating all environ- 
mental activities and for communicating to employees and the public how 
Hydro is committed to environmental management. 


1988 saw several environmental initiatives by Hydro. Plans were com- 
pleted to reduce acid gas emissions to the 1994 target levels, with annual tar- 
gets for meeting the goal. These were presented to the Provincial 
Government in January 1989. 


The emphasis in the fossil plants is on acid gas emission reductions. There 
are three strategies. The first is to reduce use of coal by maximizing hydraulic 
and nuclear generation. Second is to use a lower sulphur coal. Thus Hydro 
has developed a flue-gas conditioning system at Lambton and Nanticoke. 
This modification will allow these plants to burn lower sulphur coal than they 
were originally designed to burn. Third, when we have to burn higher sul- 
phur coal, we will “‘scrub’’ the emissions. Hydro has submitted an Environ- 
mental Assessment that covers a variety of acid gas control processes (for 4 
different kinds of ‘‘scrubbers’’), as well as the potential locations, at Lambton 
and Nanticoke Generating Stations. 
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There is also a five-year program to decontaminate most lower-level PCB- 
contained oil now in storage through a process developed by Ontario Hydro. 
In the longer term, Hydro will convert in an orderly way to PCB-free equip- 
ment. 


Hydro also announced that it will eliminate all spraying of herbicides on 
brush under power lines along roadsides and near residential lots; and cut 
back total use of herbicides by 35 per cent. Hydro researchers are also look- 
ing at new cutting techniques and other mechanical brush control methods 
for further reduction. 


In 1988 Ontario Hydro updated and promoted its tree-replanting program 
as compensation for tree trimming on private property. Under the program, 
customers receive replacements for any trees that have to be cut down be- 
cause they interfere with a power line. The customer is consulted before any 
removal takes place. 


SUPPLY 


Throughout 1988 Hydro’s purchases increased significantly from the previous 
year. 


During the year, 117,463 contracts were awarded, an increase of 19 per 
cent from 1987, while the total value of awards was $1.2 billion, an increase 
of 44 per cent from 1987. 


As in previous years, the great majority of new business was awarded to 
Canadian suppliers. Canadian content of awards was 83 per cent in 1988, the 
same as in 1987. Of the total dollars awarded in Canada in 1988, 88 per cent 
was awarded in Ontario. 


RESEARCH 


Tests, evaluations and demonstrations of energy efficiency were carried out 
for more than 60 Ontario companies and industrial customers. The evalua- 
tions, which ranged from welding jewelry with lasers to treating waste with 
microwaves, help customers reduce production costs or lower their demand 
for power. In the residential sector, a survey of 1000 homes was started to de- 
termine potential energy savings on older homes, energy efficient appliances, 
and high-tech window designs. 


Research is also committed to the rehabilitation of aging plant. On the en- 
vironmental side, the division continues to investigate options for controlling 
acid gas emissions, while pursuing pioneering work on the “‘greenhouse ef- 
fect’’. Research has also provided technical support to the Dam Assessment 
Program. 
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EMPLOYMENT EQUITY 


Hydro is moving toward employment equity for women, visible minorities, 
the disabled, and native people. In 1988, a training package “‘Selection With- 
out Bias” became the standard selection tool for all supervisors. 


Women are gradually entering non-traditional fields. One of the big suc- 
cesses for 1988 is the all-woman line-crew. Hundreds of women applied and 
Hydro now has a team of four doing a job that is traditionally difficult for 
men. Hydro found that women in this job had to develop new ways of work- 
ing safely and efficiently within their physical restrictions. These new more 
efficient methods are now used by male crews too. 


In 1988, planning for the massive Employment Equity survey went into ac- 
tion. Hydro is embarking upon a data-gathering survey of all employees to 
determine the representation of designated groups, an essential first step to- 
ward employment equity. 
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APPENDIX I— OPERATIONS 


The analysis of energy made available by Ontario Hydro on page 15 shows 
for the total system, the energy obtained from each major source in 1987 and 
1988 and the related percentage changes in 1988. The table also shows the 
primary and secondary energy supplied in each year together with the per- 
centage changes in 1988. 


The table of In-Service Dependable Capacity and Primary Demand on 
page 15 shows the primary peak demand for the month of December and the 
in-service dependable peak capacity of resources at that time. A separate ta- 
ble on pages 16 and 17 gives the in-service dependable peak capacity of major 
Ontario Hydro generating stations and contract firm power purchases at the 
time of the December system peak. Any comparison of total primary peak 
demand and resources should make allowance for the part of total primary 
demand that may be interrupted under contracts accepted by the customer. 
In 1988 this interruptible load over the December peak was approximately 
460 megawatts. 


The in-service dependable peak capacity of a hydraulic generating station 
is the estimated output that an analysis of stream-flow conditions indicates 
the station is capable of producing 98 percent of the time. It can be expected 
to exceed this output in 49 out of 50 years. Since the stations so rated are dis- 
tributed on many widely separated watersheds and since all would not be 
simultaneously affected by stream flows, the amount by which the total hy- 
dro-electric generating capacity of the system exceeds the sum of the various 
station capacities represents the diversity in stream flow within the system. 


The in-service dependable peak capacity of a thermal generating station is 
the net peaking capacity of its fully commissioned units minus capacity which 
is mothballed or frozen. 


Power Resources and Requirements \ 


ENERGY MADE AVAILABLE BY ONTARIO HYDRO 


Increase 
or 
Decrease 
TOTAL SYSTEM MW.h MW.h % 
Generation=— Nuclear Warne se ik ls sea al ee we 67,552,078 63,116,033 67 
ines POSER Se ME ME tm NU ey ils 3 ui, 34,708 ,332 31,730,911 9.1 
Brees FAVREAU Ite MEE CP ante iae gk ae eos fe echo 2 35 087,359 31,610,605 10.7 
tA NCTC TOMO ne Weck Pa eels oe ak wee eee w one 137,347,769 | 126,457,549 8.3 
Purchases and Net Other Interchange (1) ........... 2,065,485 6,512,600 (68.4) 
Total Resources Generated and Received ........... 139,413,254 132,970,149 4.6 
PrunAry Demand sari ees aie d ss oe a ee og RS 134,394,697 | 126,455,099 6.0 
Secondary Salece wees eee ee tree on a alee els 5,018,557 6,515,050 (23.2) 


IN-SERVICE DEPENDABLE CAPACITY AND PRIMARY DEMAND 
DECEMBER PEAK 1988 AND 1987 


TOTAL SYSTEM 
In-Service Dependable Capacity 


Seneration=— Niicleats ied ss 6 a 6 FB race 0.6 
Sed oi co TRE, Ce On Oe Sa RR ten eters ee 
mee AVATAR Pacis cc sa cde e £ ch + aXe 0.1 
eteliseneraionen ne. os ot oa hn oe eee ee eek 3.0 
PAWOY CULCIASES 20 tas wet oe ns teas hte eee ares 0.0 0.0 0.0 
Total Resources, 3. 2 ui. 34 5 SA 28 ,223.9 810.4 3.0 
Recor rve onbeticiencyes .. 6 Ais ewe bse bbe Sad 5,211.9 (1,677.6) | (24.4) 
mATY POAK LCA ar iste t cise 9. occ os ees ne 23,012.0 2,488.0 pa | 


Ratio of Reserve or 
Deficiency to Primary Demand (%) 


The capacities shown are those available for a 20-minute period at the time of the System Primary Peak 
Demand in December, the capacity of the purchased power sources being based on the terms of the 
purchased contract. The Primary Peak Demand shown is the maximum peak for December. Some part 
of the System Primary Demand is subject to interruption in accordance with contract terms accepted by 
the customer. The total load subject to such interruptions at the time of the December peak is 460 
MW. 
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ONTARIO HYDRO’S TOTAL RESOURCES — 1988 


In-Service Annual 
Dependable Energy 
Capacity Output (Net) 


MW (3) MW.h 
Location Nuclear Generating Stations 
Kincardine Brice =) ae PE aes Cr Le Ae 39,089,729 
Pickering PICKELING | Pevlend Cee ie 5 Gy hes byte tale MENG PUN Myrrh 28,465 ,226 
Rolphton Nuclear Power Demonstration ............... (2,877) 
‘LotaliNucléar Gieneration 4.4 ou.cs., «iw Aa uuaeve able 67,552,078 
Fossil Generating Stations 
Atikokan ALERCVRCALY a eke Ge es Se LOTR coe a ere eee 1,306,392 
Windsor EU Boa hss CP SCRA by PA OU Om (2,438) 
Toronto Richard les Beary oo 8 cit ese ke et ea ed (23,001) 
Mississauga Eakeview oi only Ata aa aera oes eho ta ees 4,513,447 
Courtright Teambton sigur kg cae eis he ee ee 8,667 ,305 
Kingston ROnnOw sib arae wa lebesterd aus rcckeiaie co camer anaes 365 ,787 
Nanticoke Nanticg@e: 725.2 ig Nees MASE OTN ene Ae: 17,882,009 
Thunder Bay Thine Bay ost och) uske Ge teria Ciera ate 1,979,199 
Combustion Turbine and Diesel-Electric ....... 19,632 
‘Eotal. Fossil Generation... 3.1.5.0 5c ee 34,708 ,332 
River Hydraulic Generating Stations 
Niagara Sit Adam Beck-Niagara No. 1 oo. 6s cc a'e ws tees 2,539,783 
Sir Adam Beck-Niagara No.2 ..............4. 9,448,132 
Pumipitie Generating Station: onc. a3 pe ais a ce (138,576) 
CAV COW OL to ce Sere al artetets eee ens 240 ,094 
TOtOmitoPOWEr Sty. ot alee oe eae oe Cle (812) 
Welland Canali 4,;DeCew Falls No. 1 O0S6 ho oc ee eee mue ows 74,441 
DeGewr: PalisiNie Bi erent ee eis ela ot vee ee te ly 1,140,016 
Adjustment to Niagara River Stations to 
compensate for use of water by Ontario Hydro 
rather than by another producer 
St. Lawrence RODE TE IOS AUIIICO ES Soe Gee abode lee Ae hee Sm 6,527,758 
Ottawa LES TOC Diss. wena be by os Se ele aus 2,519,964 
COCO Net tthe eee Gee oe (ve DR eee alas 1,296,425 
CGR AEs Lory ee Bel ey ions yh ocd ae ae eS 748 ,368 
Chats Falls (Ontatiothalf) .. 2.22.35. 0 «GOO! 559,850 
Madawaska UNC TS hy AS 111 CP Alc tr eed Bee aR Ag Py? 268 ,309 
Bear Pete Ct Oia kc fac ci ore hone ae eee eee 260 ,808 
IOWA ae Cee Gee A ees 262,849 
PLO se eee tee ee ns ee wee 127,461 
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ONTARIO HYDRO’S TOTAL RESOURCES — 1988 


In-Service Annual 
Dependable Energy 
Capacity Output (Net) 


MW.h 
Abitibi PRUIEROT e AOLae dar nfo: obs a oo cn ult a eae ; 1,514,281 
Otte Rap dsirested ces ge eorecty ate wee ware en wleeayal : 856,661 
Mississagi Petey SOUS 7 4 fabian: € eh Eel His Bhs. o's ol aes ; 165,124 
GIOOELE Win RAY DER 1 -tnsraniernpontuncemists reensomnnecn minh ; 33,450 
NEUE BG oe ha es 4.5 Wah nee ey aie bw 6 te aks f 405,584 
PROG FROCK CAMS i Wigan ial eb pis haven we é 200,980 
Mattagami iphone eat Bias tao has ates fees eee ‘ 699 601 
BAS LOR Ge 5163 bin ei nik OAS Aw we seativie edrarwnaht ! 525,825 
LSND Mea, SO ep UBD EM tae OPER aD R EN Ds Sen ee : 643,253 
Montreal lower Noteb ee gais Sle rire wee ope ares } 520,095 
Nipigon ee OM AGES e870 45 9) eapeyerdig 5 es eastue ary ciate ; 637,423 
Cael OM PALS) te ae ohne eee ees eee ee . 443,265 
Tad (oh 1 Fao} SAAR FE Re OR eal oe pS LPR Ce a als ; 367,201 
English MEATUS TALIS Bt RO Tee ret ete te hae bene cata : 317,736 
IVEATCOU. FANS UT dis:e weedeat eae : 252,916 
RAMMNISUE Wide COLIVEL PANS) ont a. + Pied e aetae W/o te be waa eae ‘ 96,877 
- Winnipeg Wititedoe Falls 1.275) 2h Wa ee eos. ol ae hh Bags h 257,501 
Aguasabon Aguasabon ..... 1.5.4, Oe Mee eet sod ae bok : 343,569 
Various Other Hydraulic Generating Stations .......... , 931,147 
(1) Adjustment for Diversity-Total System 
lotatiivdrautic Generation 0. 6565 nv use eal : 35,087,359 
PPOtAURVEUCL AUD... Geter cet wk ee cee ot ee ‘ 137 347,769 
Purchases and Other Interchange 
Firm Purchases 
LAD eka VOOM IUCDI ID Alaa hess alee aukty 16 S0a.% ound emad § ; 0 
pwiantnod Hydror sc 6... . ed LT a Le 0 
POU SUAIME TOM ye ke aisias ilo Scouse ile odors o! ahe é 0 
Non-Firm Purchases 
STE tite Repo ia URp aaa! Ore i ae et ee Roepe 169,979 
PRVUTOU UC DOR 80 Sm Ric: a aie faethe Soest ewe 1,271,697 
VIA TAICOU A SA VOLE 75, Gioie oy ai Gx wok « Aches ewes 440,766 
PUD ARM OS» cto Mkcdak. pa cde PMSA Aedes 256,615 
shotal Secondary $5 5)3.03 5 « ..25.) Oa SERA PS 2,139,057 
(2) Other Net Interchange (Net) hoy h3 <.:4 nde% 2.24 (73,572) 
Total Recents: 14 hG gis ent Pein storages tts f 2,065,485 
Total Generated and Received.......:....... 139,413,254 


(1) Adjustment to reconcile the sum of plant capacities with the calculated capacity of the system. 

(2) Net scheduled interconnection transactions of other than purchases and sales. These include electri- 
cal energy exchanges, carrier transfers, water use adjustments, generating unit rentals. 

(3) Installed dependable capacity peak at the time of the December peak minus capacity which is fro- 
zen or mothballed. 

(4) Contract with Hydro-Quebec provides for delivery of energy only. 
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ANALYSIS OF 
by Ontario Hydro, Associated Municipal Electrical 


Sales by Associated 
Municipal Electrical 
Utilities and to 
* Distributing 
Companies 
Ultimate Use: kW.h % 
Residential Service: 
GontindOuspMCcupancy .<)osid 6 se auras 's wie 24,754,756,140 28.6 
IntérmittenU Occupancy Marre.) oto ss es — 
Lotalsales ReEsigentialt: ja acer sca ne oekee oe ees 24,754,756,140 28.6 
General (under 5,000 kW) 
ESUDTATY cb Meer abi 9b: ahead aires Te eased 47,817,823,418 5.3 
DC COUICIAT Varnes or a0, Or ane nite aca el eaeeets — 
General (over 5,000 kW) 
PATTHALY of OP OE nes eaten ae ond 8s 11,987,843 ,100 13.9 
BCCONGATY Sten cs eA en re ts 5 ae yee a 
Pay, cis cvg ee ee ee eee ht etn s — 
StreeOhighting-rererrty 5 ees tw ales eran 671,707,457 0.8 
*“DIstoDULin eR Conmpanics ay eens ene SI 175197,611,503 1.4 
POUR NGT OV AICS eds cy a a oacilt oe ses eee 86,429,741,618 100.0 
Adjustments: 
Distribution Losses & Unaccounted for..... 3 480,242,451 
Generated DYEMEWi ie: ier eo meee ne (224 ,687 ,395) 
Purchased by MEU from sources 
Ouier tam Ouran AVGLOue are 6 zane y ree (78,374,503) 
Ontario Hydro Bulk Energy Sales ......... 89 606,922,171 


Supplied to Heavy Water Plant and 

Construction Projects—Ontario Hydro ..... — 
Transmission Losses & Unaccounted for—O.H. — 
Generated and Received by Ontario Hydro .. — 


*Formerly Direct Customers 


Analysis of Energy Sales 


ENERGY SALES 


Utilities and to Distributing Companies During 1988 


Sales by Ontario Hydro 
Power District 


Retail Customers Direct Customers 


kW.h % kW.h 


8,363,751,200 49.1 — 
639,899 100 3.8 — 


OL003,0507300e" 52.9 


Sai 2400 96160... 3122 


— 20,096,635 ,450 

— 5,018 557,000 
2,621,526,500 15.4 
91,772,800 0.5 


17,029 ,638 ,766 


1,335 ,037 ,234 


18,364 ,676,000 LOL VOsL2 450 


470,201,595 


Total 


kW.h 


33,118,507,340 
639,899 ,100 


33,758 406,440 


53,130,512,584 


32,084 478,550 
5 018,557,000 
2,621 526,500 

763,480 ,257 
1,197,6L1,503 


100.0 | 25,115,192,450 100.0 |128,574,572,834 


4,815,279,685 
(224,687,395) 


(78,374,503) 
133 086,790,621 
470,201 ,595 


5,856,261 ,784 
139,413,254 ,000 


19 


20 Transmission 


NUMBER OF ULTIMATE CUSTOMERS SERVED 
by Ontario Hydro and Associated Municipal Electrical Utilities 


1988 
Retail Customers of 316 Utilities ........... 2,592,809 
Retail Customers of Ontario Hydro 
(includes non-utility generation accounts) .. 863,049 
Distributing Companies (c.oeccnc cu ee ee f: 
Direct Customers (including 9 utilities) ...... 115 
TOPPA Maran ee Tithe ace fs uian see nie ogi tee 3,455,975 


Increased or 
1987 (Decreased) 
AUR 3 Fa Oe 
2,514,793 3.1 
835 ,937 aa 
3 Le 
114 0.9 
3,350,846 aus 


TRANSMISSION LINES AND CIRCUITS 
Classified by Voltages and Types of Supporting Structures 


Line Length 
At Dec. 31 At Dec. 31 
1988 1987 
km km 
500,000-volt aluminum or steel tower ..... dete 1,706 
345 ,000-volt steel tower ............... 6 6 
230,000-volt aluminum or steeltower ..... 8,110 7,911 
230,000-volt wood pole ............... 1,534 1,534 
230,000-volt underground ............. 24 ae 
115,000-volt steel tower ............... 3,470 3,482 
115,000-volt wood Doles cores aieiens « qiavanscniie 5,437 5,437 
115 OOO-volOundergroutnd) foie. pines oe 111 117 
69,000-volt steel tower or wood pole ...... 13 13 
TOPAL WOnOey cane eee 20,427 20,228 
DISTRIBUTION LINES 


Distribution: Lanes api k yee eater eee ln es Se ee a 


Circuit Length 
At Dec. 31 At Dec. 31 
1988 1987 
km km 
2,265 2,234 
6 6 
12,161 11,942 
1,539 1,539 
36 30 
5,922 5,907 
5,460 5,460 
189 198 
13 13 
27,591 27,329 
Line Length 
At Dec. 31 At Dec. 31 
1988 1987 
km km 


104,771 103,703 
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FINANCIAL REVIEW OF ONTARIO HYDRO 
for the year ended December 31, 1988 


Financial Highlights 


Ontario Hydro’s total revenues for 1988 came to $5,813 million, $533 million 
higher than in 1987. Approximately $288 million of this increase came from a 
greater volume of electricity sales, and $245 million from the 1988 rate in- 
crease. Total operating costs for 1988, including financing charges, amounted 
to $5,187 million, an increase of $178 million over 1987. This increase was 
due primarily to higher operating and maintenance costs, partially offset by 
lower foreign exchange costs. Net income for 1988 was $626 million com- 
pared with $271 million for 1987. 


Cash provided from operations and available for investment in fixed assets 
was $1,368 million for 1988. The capital expenditures for investment in fixed 
assets during 1988 amounted to $2,689 million. 


Results of Operations 
Revenues 


Primary revenues for 1988 amounted to $5,657 million, an increase of $573 
million or 11.3 per cent over 1987. Electricity sales to municipal utilities, ru- 
ral retail and direct industrial customers totalled 128,068 million kilowatt- 
hours. The volume of primary electricity use grew by 6.5 per cent in 1988, be- 
cause of continued economic growth in Ontario and higher peak demand in 
both winter and summer. Electricity use by rural retail customers rose more 
than the use by municipal utilities and direct customers. The chart (see page 
23) shows actual electricity consumption by major customer category. The 
overall rise in consumption for 1988 was markedly higher than Ontario’s av- 
erage annual growth rate of 4.9 per cent over the last five years. 


The 1988 electricity rates for primary customers increased 4.7 per cent on 
average. The average increase for municipal utilities was 4.7 per cent, for ru- 
ral retail 4.4 per cent and for direct industrial customers 5.2 per cent. The ru- 
ral rate increase takes into account $90 million in assistance provided by all 
electricity consumers in the province to reduce the electricity bills of year- 
round rural residential customers. 


Secondary revenues for 1988, mainly from exporting electricity to utilities 
in the United States, came to $156 million. Compared with 1987, this repre- 
sents a decrease of $40 million or 20.4 per cent. This decrease is due primarily 
to sales being constrained to conserve coal inventories for Ontario customers’ 
energy needs and to ensure acid gas emissions were below 1987 levels. | 


Over the last five years, Ontario Hydro has sold approximately 37,000 mil- | 
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lion kilowatt-hours of electricity to utilities in the United States but only after 
the needs of customers in Ontario had been met. These sales have earned ap- 
proximately $1,371 million in secondary revenues. The net benefit to Ontari- 
ans was $519 million for the period 1984 through 1988, and $45 million in 
1988. This benefit helped Ontario Hydro to keep electricity rates lower for 
Ontario customers. 


Primary Energy 


Direct 
| ey Millions kW.h 
ANNAN Municipal 


e 140,000 
128,068 


120,218 


® 120,000 


114,763 
110,660 é 


® 100,000 


24 Appendix II — Finance 
Major Electricity Production Resources 


Ontario Hydro responds to the energy demands of its customers by supplying 
electricity from a number of different sources. Hydraulic generating stations, 
which are relatively inexpensive to operate, have traditionally provided a ma- 
jor part of the electricity energy generated by Ontario Hydro. With most ma- 
jor accessible sites in the province already developed, hydraulic generation, 
as a percentage of total generation, has gradually decreased over the past few 
years. On the other hand, in order to meet the total energy needs, the Corpo- 
ration has increased its emphasis on nuclear generation. The other major 
source of generation of electricity is fossil generation. The increased nuclear 
generating capacity reduces the need to operate coal-fired generating units 
which have higher fuelling costs. However, the fossil-fuelled units will con- 
tinue to be required during periods of higher demand, when demand cannot 
be satisfied by less expensive generation. The production resources from 1978 
through 1988, highlighting the changes in volume and generation mix, are 
shown in the chart on page 4. Nuclear stations supplied 48.4 per cent of the 
total energy to the system in 1988. Hydraulic stations supplied 25.2 per cent 
and fossil-fuelled generation provided 24.9 per cent. Purchases of power 
from interconnected utilities provided the remaining 1.5 per cent. In 1987, 
electric energy from nuclear generation, hydraulic generation and fossil- 
fuelled generation supplied 47.5 per cent, 23.8 per cent and 23.9 per cent, re- 
spectively, of the total energy to the system. A breakdown of the annual av- 
erage cost per kilowatt-hour of energy by the major generating sources is 
shown in the Five-Year Summary of Financial and Operating Statistics. 


Fuel and Fuel-related Costs 


In 1988, fuel and related costs such as water rentals, power purchased, and 
the nuclear agreement — payback were 2.1 per cent lower than in 1987. 


The 1988 fuel costs for coal, uranium, and oil came to $1,117 million or 0.6 
per cent lower than in 1987. The impact of the lower unit cost of coal con- 
sumed was offset by the costs associated with the increased amount of energy 
generated to meet the growth in primary energy sales. 


Water rentals, the payments Ontario Hydro made primarily to the Prov- 
ince of Ontario for the use of provincial waters in its hydraulic plants 
amounted to $96 million in 1988, an increase of $6 million over 1987. This in- 
crease reflects the effects of the increase in hydraulic generation in 1988 over 
1987, and the impact of the increase in water rental rates. 


In 1988, Ontario Hydro purchased $57 million worth of electricity from 
neighbouring utilities, a decrease of $60 million from 1987. Ontario Hydro 
buys electricity when it is economical to do so and during periods of peak de- 
mand or in emergencies. 
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In 1983, units 1 and 2 of the Pickering Nuclear Generating Station were 
taken out of operation to replace existing pressure tubes. Unit 1 returned to 
operation in October 1987 and unit 2 in November 1988. The maintenance 
and overhead costs during the shutdown period have been included in the 
payback calculation according to the Pickering Payback Agreement. The 
negative payback amounts accumulated during this shutdown period are to 
be offset against future positive payback amounts, otherwise payable to 
Atomic Energy of Canada Limited and the Province of Ontario, over the re- 
maining term of the Agreement. In 1987, $23 million of negative payback 
was credited against operating costs, and in 1988, the payback amount of $11 
million was charged to operations. 


Operation, Maintenance and Administration 


In 1988, operation, maintenance and administration costs amounted to 
$1,354 million, an increase of $204 million over 1987. This increase of 17.7 
per cent is related primarily to cost escalation in labour and other costs, and 
additional facilities placed in service. The transmission and distribution sys- 
tem work-load grew in 1988, as reflected in an increase of approximately 3 
per cent in the number of customers and an increase of about 1 per cent in 
the kilometres of rural lines maintained. 


Depreciation 


The depreciation charged to operations totalled $811 million in 1988, $88 mil- 
lion or 12.2 per cent higher than in 1987. Contributing to this increase were a 
full year’s depreciation of Bruce unit 8, which was placed in service in 1987, 
and increased provisions for decommissioning costs. The increase in this pro- 
vision is due primarily to the updated estimates of the costs to decommission 
nuclear generating stations. 


Financing Charges 


Financing charges are comprised of interest charged to operations and for- 
eign exchange costs. Interest charged to operations represents gross interest 
reduced by capitalized interest and by interest earned on investments. By 
capitalizing interest, costs are properly allocated between current and future 
customers. Foreign exchange represents mainly the amortization of gains or 
losses on the principal amount of foreign debt and the net exchange loss on 
foreign transactions other than foreign debt. 


Gross interest costs for 1988 amounted to $2,845 million, an increase of 
$101 million or 3.7 per cent over 1987. The primary reason for this increase is 
related to the additional funds borrowed during the year to finance the con- 
struction of Darlington Nuclear Station which is needed to meet future de- 
mand. This increase was partially offset by the effect of the stronger 
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Canadian dollar relative to the United States dollar on foreign currency inter- 
est payments, as well as refinancing debt that matured during the year at 
lower interest rates. 


Interest charged to operations amounted to $1,740 million in 1988, $38 mil- 
lion or 2.2 per cent higher than in 1987. The increase resulted primarily from 
the full year’s impact of an additional nuclear generating station placed in 
service in 1987. The in-service date is the time from which interest is no 
longer capitalized and is charged to operations. 


Foreign exchange costs amounted to $1 million in 1988, a decrease of $125 
million from 1987. The primary factor contributing to the decrease was the 
rise in the Canadian dollar relative to the United States dollar. 


Total Operating Costs 
The chart shows the major operating costs for the period 1984 through 1988. 


Total Operating Costs 
$ Millions 


Deprecation 


Operation, Maintenance and Administration @ 5500 
5,187 


Fuel and Fuel-related 


Z 
A 


Financing Charges 


Financial Review 2] 
Net Income/Financial Indicators 


Ontario Hydro’s net income was $626 million in 1988, compared to $271 mil- 
lion in 1987. The corporation’s main financial indicators are the cash flow 
coverage, interest coverage and debt ratios. The cash flow coverage for 1988 
was 1.19, the highest level in recent years. The level of interest coverage for 
1988 was 1.23 and for 1987, 1.10. The debt ratio at the end of 1988 improved 
to .829 from the 1987 ratio of .836. The financial position of Ontario Hydro 
remains strong. 


Capital Expenditures and Financing 
Investment in Fixed Assets 


Ontario Hydro invests in fixed assets to meet expected growth in the demand 
for electricity, to replace existing assets with facilities that are more economi- 
cal, and to meet regulatory requirements. The total assets of the Corporation 
at the end of 1988 were $34,358 million and of this amount, 87 per cent con- 
sists of fixed assets in service or under construction. This relatively high per- 
centage reflects the capital intensive nature of Ontario Hydro’s business. 


_ The investment in fixed assets during 1988 totalled $2,689 million. During 
the year, capital expenditures of $1,331 million went toward the construction 
of facilities at Darlington. These four nuclear generating units are expected 
to be placed in service over the period 1989 to 1992. In addition, the 1988 
capital expenditures reflect the continued emphasis on investment in the 
transmission and distribution facilities to keep the quality and reliability of 
service high. During 1988, $754 million went toward constructing major 
transmission and distribution facilities, such as the 500 kilovolt transmission 
lines in eastern and southwestern Ontario and the Longwood Transformer 
Station. 


The annual investments in fixed assets from 1984 through 1988 are shown 
in the chart on page 28. Over this period, the annual capital expenditures 
have been relatively level, with the average annual amount being about 
$2,600 million. While there has been a general decrease over this period in 
the level of construction activity for generating facilities as the major projects 
are being completed, this decrease has been offset by the higher level of in- 
vestment in the transmission and distribution facilities. 
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Financing 


The cash required by Ontario Hydro to finance the investment in fixed assets 
comes from two major sources: operations and external borrowings. For 
1988, operations provided $1,368 million and borrowings $1,575 million. The 
cash from financing is made up of cash from the issuance of long-term debt 
and the change in the level of short-term notes payable issued for debt man- 
agement purposes, less the amount of cash used to retire long-term debt. 


The proceeds from bonds that Ontario Hydro sold to the public during 
1988 amounted to $2,602 million. In addition, bonds issued to the Province of 
Ontario provided a further $551 million. The source of the funds provided by 
the Province was the Canada Pension Plan. In total, there were twenty-two 
Canadian issues with an average coupon interest rate of 10.0 per cent for an 
average term of 9.3 years. For the same period in 1987, the average coupon 
interest rate was 9.6 per cent for the average term of 8.0 years. In addition, 
proceeds of $249 million were received from the issuance of long-term notes. 
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Cash provided from financing from 1984 through 1988 is shown in the chart 
below. Since 1985, financing requirements have been met entirely from the 
Canadian public market and from Canada Pension Plan funds, thereby not 
incurring new foreign exchange exposure. 


Cash amounting to $1,191 million was used to retire maturing long-term 
debt in 1988, compared with $1,096 million in 1987. In addition, during 1988, 
cash amounting to $636 million was used to redeem debt prior to maturity, 
compared with $83 million in 1987. Of this amount, $146 million was used to 
redeem United States dollar bond issues called prior to maturity. 
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MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTING 


The accompanying financial statements of Ontario Hydro are the responsibility of 
management and have been prepared in accordance with accounting principles gener- 
ally accepted in Canada, applied on a basis consistent with that of the preceding year. 
The significant accounting policies followed by Ontario Hydro are described in the 
Summary of Significant Accounting Policies. The preparation of financial statements 
necessarily involves the use of estimates based on management’s judgment, particu- 
larly when transactions affecting the current accounting period cannot be finalized 
with certainty until future periods. The financial statements have been properly pre- 
pared within reasonable limits of materiality and in light of information available up 
to March 13, 1989. The information presented elsewhere in the Annual Report is con- 
sistent with that in the financial statements. 


Management maintains a system of internal controls designed to provide reason- 
able assurance that the assets are safeguarded and that reliable financial information is 
available on a timely basis. The system includes formal policies and procedures and an 
organizational structure that provides for appropriate delegation of authority and seg- 
regation of responsibilities. An internal audit function independently evaluates the ef- 
fectiveness of these internal controls on an ongoing basis and reports its findings to 
management and to the Audit Committee of the Board of Directors. 


The financial statements have been examined by Clarkson Gordon, independent 
external auditors appointed by the Lieutenant Governor in Council of Ontario. The 
external auditors’ responsibility is to express their opinion on whether the financial 
statements are fairly presented in accordance with generally accepted accounting prin- 
ciples. The Auditors’ Report, which appears on the following page, outlines the scope 
of their examination and their opinion. 


The Board of Directors, through the Audit Committee, is responsible for ensuring 
that management fulfills its responsibilities for financial reporting and internal con- 
trols. The Audit Committee meets periodically with management, the internal audi- 
tors and the external auditors to satisfy itself that each group has properly discharged 
its respective responsibility, and to review the financial statements before recom- 
mending approval by the Board of Directors. The external auditors have direct and 
full access to the Audit Committee, with and without the presence of management, to 
discuss their audit and their findings as to the integrity of Ontario Hydro’s financial re- 
porting and the effectiveness of the system of internal controls. 


On behalf of Management 
R.C. Franklin E.H. Burdette 
Chairman and President Senior Vice-President, 


Finance and Services 
Toronto, Canada, 
March 13, 1989. 
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AUDITORS’ REPORT 
To the Board of Directors of Ontario Hydro: 


We have examined the statement of financial position of Ontario Hydro as at 
December 31, 1988 and the statements of operations, accumulated debt re- 
tirement appropriations, reserve for stabilization of rates and contingencies 
and source of cash used for investment in fixed assets for the year then ended. 
Our examination was made in accordance with generally accepted auditing 
standards, and accordingly included such tests and other procedures as we 
considered necessary in the circumstances. 


In our opinion, these financial statements present fairly the financial posi- 
tion of Ontario Hydro as at December 31, 1988 and the results of its opera- 
tions and the changes in its financial position for the year then ended in 
accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis 
consistent with that of the preceding year. 


Toronto, Canada, CLARKSON GORDON 
March 13, 1989. Chartered Accountants 
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 


The accompanying financial statements have been prepared in accordance 
with accounting principles generally accepted in Canada, applied on a basis 
consistent with that of the preceding year. The significant accounting policies 
followed by Ontario Hydro are described below. 


Rate setting 


Ontario Hydro has broad powers to generate, supply and deliver electric 
power throughout the Province of Ontario. The Corporation operates under 
the Power Corporation Act and is subject to provisions of the Ontario 
Energy Board Act. 


Under the provisions of the Power Corporation Act, the price payable by 
municipal corporations for power is the cost of supplying the power. Such 
cost is defined in the Act to include the cost of operating and maintaining the 
system, depreciation, interest, and the amounts appropriated for debt retire- 
ment and stabilization of rates and contingencies. The debt retirement appro- 
priation is the amount required under the Act to accumulate on a sinking 
fund basis over 40 years a sum equal to the debt incurred for the cost of the 
fixed assets in service. The appropriation for, or withdrawal from, the stabili- 
zation of rates and contingencies reserve is an amount established to maintain 
a sound financial position and to stabilize the effect of cost fluctuations. 


Under the provisions of the Ontario Energy Board Act, a public hearing 
before the Ontario Energy Board is required in respect of any changes in 
electricity rates proposed by Ontario Hydro which affect its municipal utili- 
ties, direct industrial customers, or, if the Minister of Energy so directs, rural 
retail customers. The Ontario Energy Board submits its recommendations to 
the Minister of Energy. After considering the recommendations of the 
Ontario Energy Board, the Board of Directors of Ontario Hydro, under the 
authority of the Power Corporation Act, establishes the electricity rates to be 
charged to customers. 


If the Board of Directors specifies an amount related to a certain transac- 
tion be included in future electricity rates that, in accordance with the ac- 
counting policies summarized on the following pages, would be charged or 
credited to operations in the current year, then this amount is deferred and 
amortized to future operations on a basis consistent with its inclusion in rates. 


Summary of Significant Accounting Policies a9 
Fixed assets 


Fixed assets in service include operating facilities and non-operating reserve 
facilities. Construction in progress includes fixed assets under construction 
and heavy water held for use in nuclear generating stations under construc- 
tion. 


Fixed assets are capitalized at cost which comprises material, labour, engi- 
neering costs, and the costs of training initial operating staff for new facilities 
as well as overheads, depreciation on service equipment, and interest appli- 
cable to capital construction activities. In the case of generation facilities, the 
cost also includes the net cost of commissioning, and for nuclear generation, 
the cost of heavy water. The net cost of commissioning is the cost of start-up 
less the value attributed to energy produced by generation facilities during 
their commissioning period. The cost of heavy water comprises the direct cost 
of production and applicable overheads, as well as interest and depreciation 
on the heavy water production facilities and the estimated removal costs of 
these facilities. For multi-unit facilities, a proportionate share of the cost of 
common facilities is placed in service with each major operating unit. Leases 
which transfer the benefits and risks of ownership of assets to Ontario Hydro 
are capitalized. 


Interest is capitalized on construction in progress at rates (1988 — 10.8 per 
cent, 1987 — 11.4 per cent) which approximate the average cost of long-term 
funds borrowed in the years in which expenditures have been made for fixed 
assets under construction. If the construction period of a project is extended 
and the construction activities are continued, interest is capitalized during the 
period of extension provided that the project has a reasonable expectation of 
being completed. 


If a project is cancelled or deferred indefinitely with a low probability of 
construction being resumed, all costs including the costs of cancellation are 
written off to operations. 


If fixed assets are removed from operations and mothballed for future use, 
termed non-operating reserve facilities, the costs of mothballing are charged 
to operations. 
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Depreciation 


The capital costs of fixed assets in service are depreciated on a straight-line 
basis. Depreciation rates for the various classes of assets are based on their 
estimated service lives. Major components of generating stations are depreci- 
ated over the lesser of the service life expectancy of the component or the re- 
maining service life of the associated generating station. 


The estimated service lives of assets in the major classes are: 


Generating stations — hydraulic — 65 to 100 years 

— fossil — 30 to 35 years 

— nuclear — 40 years 
Heavy water — over the period ending 

in the year 2040 

Transmission and distribution facilities — 20 to 55 years 
Heavy water production facilities — 20 years 
Administration and service facilities — 5 to 65 years 


In accordance with group depreciation practices, for normal retirements 
the cost of fixed assets retired is charged to accumulated depreciation with no 
gain or loss being reflected in operations. However, gains and losses on sales 
of fixed assets, and losses on premature retirements are charged to operations 
in the year incurred as adjustments to depreciation expense. 


When the costs of removal less residual value, termed removal costs, on 
retirements of fixed assets can be reasonably estimated and are significant, 
provisions for these costs, except for those related to heavy water production 
facilities, are charged to depreciation expense on an annuity basis over the 
remaining service life of the related fixed assets. For heavy water production 
facilities, provisions for removal costs are charged to heavy water production 
costs on a straight-line basis over the remaining service life of the related fa- 
cilities. Other removal costs are charged to depreciation expense as incurred. 
Removal costs include the estimated costs of decommissioning nuclear and 
fossil stations and heavy water production facilities, and the estimated costs 
of removing certain nuclear reactor fuel channels. 
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The estimated service lives of fixed assets and the significant assumptions 
underlying the estimates of fixed asset removal costs are subject to periodic 
review. Any changes arising out of such a review are implemented on a re- 
maining service life basis from the year the changes can be first reflected in 
electricity rates. 


Non-operating reserve facilities are amortized so that any estimated loss in 
value is charged to depreciation expense on a straight-line basis over their ex- 
pected non-operating period. 


Unamortized advances for fuel supplies 


As part of its program to ensure the adequate supply of fuels for its generat- 
ing stations, Ontario Hydro has entered into long-term fuel supply contracts. 
Where these contracts require Ontario Hydro to make payments for pre- 
production costs to suppliers in advance of the fuel delivery, these payments 
and associated costs, including interest, are carried in the accounts as un- 
amortized advances for fuel supplies. The advances are amortized to fuel in- 
ventory as the fuels are delivered. 


Fuel for electric generation 


Fuel used for electric generation comprises the average inventory costs of 
fuel consumed, charges for commissioning energy produced, and provisions 
for disposal of nuclear fuel irradiated during the period. The inventory cost 
of fuel consumed comprises fuel purchases, transportation and handling 
costs, and the amortization of advances for fuel supplies. Transportation 
costs include charges for interest and depreciation on railway equipment 
owned by Ontario Hydro. The charges for commissioning energy produced 
during the period represent the incremental operating and fuel costs of pro- 
ducing the same quantity of energy at generating units displaced because of 
the commissioning activity. The costs for disposal of nuclear fuel irradiated in 
each period are charged to operations based on estimated future expendi- 
tures and interest accumulating to the estimated date of disposal. Estimates 
of expenditures, interest and escalation rates, and the date of disposal are 
subject to periodic review. Adjustments resulting from changes in estimates 
are charged to operations on an annuity basis over the period from the year 
the changes can be first reflected in electricity rates to the estimated in- 
service date of the disposal facility. 
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Foreign currency translation 


Current monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated to 
Canadian currency at year-end rates of exchange and the resultant exchange 
gains or losses are credited or charged to operations. Long-term debt payable 
in foreign currencies is translated to Canadian currency at year-end rates of 
exchange. Resulting unrealized exchange gains or losses are deferred and in- 
cluded in unamortized debt costs, and are amortized to operations on an an- 
nuity basis over the remaining life of the related debt. 


Foreign exchange gains or losses on hedges of long-term debt payable in 
foreign currencies are deferred and included in unamortized debt costs. The 
deferred gains or losses related to principal payments are amortized to opera- 
tions on an annuity basis over the remaining period through to the year in 
which the hedged principal payments are due. The deferred gains or losses 
related to interest payments are credited or charged to operations in the year 
in which the hedged interest payments are due. 


Foreign exchange gains or losses on early redemption of long-term debt are 
deferred and included in unamortized debt costs if the exposure in the for- 
eign currency related to the redeemed debt is not reduced as a result of the 
refinancing of the redeemed debt in the same currency. These deferred gains 
or losses are amortized on an annuity basis over the period to the original ma- 
turity date of the redeemed debt. If the foreign currency exposure is reduced 
as a result of the early redemption of debt, the resulting foreign exchange 
gains or losses related to the redeemed debt are credited or charged to opera- 
tions. 


Unamortized debt costs 


Unamortized debt costs include the unamortized amounts related to unreal- 
ized foreign exchange gains or losses resulting from the translation of foreign 
currency long-term debt, foreign exchange gains or losses on hedges, foreign 
exchange gains or losses on the early redemption of long-term debt, discounts 
or premiums arising from the issuance of debt or the acquisition of debt prior 
to maturity, and discounts or premiums accrued on foreign currency hedges. 


Debt discounts or premiums arising from the issuance of debt are amor- 
tized over the period to maturity of the debt. Discounts or premiums on debt 
acquired prior to the date of maturity are amortized over the period from the 
acquisition date to the original maturity date of the debt. Discounts or premi- 
ums on foreign currency hedges are credited or charged to operations over 
the terms of the individual hedges. 
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Nuclear agreement — Pickering units 1 and 2 


Ontario Hydro, Atomic Energy of Canada Limited and the Province of 
Ontario are parties to a joint undertaking for the construction and operation 
of units 1 and 2 of Pickering Nuclear Generating Station, with ownership of 
these units being vested in Ontario Hydro. Contributions to the capital cost 
by Atomic Energy of Canada Limited and the Province of Ontario amounted 
to $258 million and these have been deducted in arriving at the value of fixed 
assets in service in respect of Pickering units 1 and 2. Ontario Hydro is re- 
quired to make monthly payments, termed “‘payback’’, until the year 2003 to 
each of the parties in proportion to their capital contributions. Payback rep- 
resents in a broad sense the net operational advantage of having the power 
generated by Pickering units 1 and 2 as compared with coal-fired units similar 
to Lambton units 1 and 2. 


During the 1983 through 1988 shutdown period for replacement of pres- 
sure tubes in Pickering units 1 and 2, the payback calculations resulted in 
negative payback amounts. These amounts have been credited against the 
cost of operations over the shutdown period and the accumulated amounts, 
plus interest, are included in the accounts as long-term accounts receivable. 
The accumulated negative payback amounts, plus interest, are to be offset 
against future positive payback amounts payable over the remaining term of 
the Agreement to Atomic Energy of Canada Limited and to the Province of 
Ontario, commencing with the return to operation of the last of the two units 
in November 1988. 


Pension plan 


The pension plan is a contributory, defined benefit plan covering all regular 
employees of Ontario Hydro. Ontario Hydro is responsible for all deficien- 
cies and surpluses in the pension plan. 


Pension costs for accounting purposes are actuarially determined based on 
the assumptions that reflect management’s best estimate of the effect of fu- 
ture events on the actuarial present value of accrued pension benefits, and 
the valuation of pension plan assets using a five-year market value average. 
Pension plan surpluses and deficiencies are amortized on an annuity basis 
over the expected average remaining period of service of the employees cov- 
ered by Ontario Hydro’s pension plan. 
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Research and development 


Research and development costs are charged to operations in the year in- 
curred, except for those related directly to the design or construction of a 
specific capital facility which are capitalized as part of the facility. 
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STATEMENT OF OPERATIONS 


for the year ended December 31, 1988 


Revenues 
Primary power and energy 
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Costs 
Operation, maintenance and administration 
Fuel used for electric generation 
Water rentals (note 2) 
BMONC TOU EOL ASCUL Sd iol Poti ayer akitecu te eae ewe See a Pomc 
Nuclear agreement — payback (note 3) 
Depreciation (note 4) 
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Income before financing charges 
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Foreign exchange (note 6) 


Net income 


Appropriation for (withdrawal from): 
Debt retirement 
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See accompanying summary of significant accounting policies and 


financial statements. 


1988 


39 


1987 


millions of dollars 


3,824 
1,103 
730 
5,657 
156 


5,813 


3,441 
968 
675 

5,084 
196 


5,280 


notes to 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
as at December 31, 1988 
Assets 1988 1987 


millions of dollars 
Fixed assets (note 7) 


Pixéd assets in’ Service en ein ee a ee ee 26,918 25,788 
Bess accumulated depreciation, x awuniscins eeawew ae aes 6,289 5,581 

20.629 203207 
CONSEUCTIOMUN. PrOSTess (EE Las sh ee Sole Sih a he enererracens 9 346 7,779 


27 GTS esta 


Current assets 


Gash’ and temporary anvestiments: coo)" Coser eats By: 89 
Accounts receivable oe eye ac 5 TB ee, ae 663 584 
Puel-tor electric generation: (note'$)) 4. 4, +s ee L193 1,039 
Materials and supplies, at cost-v-7 920.4 <4) «eho ee ee S52 287 


Other assets 


Winamortized@deDe Coste. fan aati sc eee eee 324 940 
Unamortized advances for fuel supplies (note 9) ....... 755 cai) 
Wnamortized. deferred costs (noteOy aa in, sc ee 401 473 
Long-term accounts receivable and other assets (see 

DOUG 3 A coer too Mee itd ak area: alee Fed cca, sei and ee 483 482 


See accompanying summary of significant accounting policies and notes to 
financial statements. 
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Liabilities 


Long-term debt (note 11) 
Current liabilities 


Accounts payable and accrued charges......... 


Short-term notes payable 
Accrued interest 


Other liabilities 

Long-term accounts payable and accrued charges 

Accrued fixed asset removal and 
irradiated fuel disposal costs (note 12) 


Contingencies (notes 9, 10 and 14) 


Equity 
Accumulated debt retirement appropriations 
Reserve for stabilization of rates and 
contingencies 
Contributions from the Province of Ontario as 
assistance for rural construction 


On behalf of the Board 


R.C. Franklin 


Chairman and President 


Toronto, Canada, 
March 13, 1989. 
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1988 


4] 


1987 


millions of dollars 


24,240 23,862 
664 624 
500 502 
714 705 

1,665 1202 
3,543 RIE 
216 183 
771 617 
987 800 
Blane be Fens 
1,891 1,606 
ay ey. 
5,588 4,962 
34,358 — 32,657 

J.A.G. Bell 


Vice-Chairman 
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STATEMENT OF ACCUMULATED DEBT RETIREMENT 
APPROPRIATIONS 
for the year ended December 31, 1988 


Power District 
(Rural Retail and 


Municipal Direct Industrial ___Totals 
Utilities Customers) 1988 1987 
millions of dollars 
Balances at beginning of year 2,245 984 3,229. =)2;910 
AMPIOPriation ayaa ye sasG oc 233 108 341 319 
Balances at endofyear ..... 2,478 P0922) 30105" Zo 


STATEMENT OF RESERVE FOR STABILIZATION 
OF RATES AND CONTINGENCIES 
for the year ended December 31, 1988 


Held for 
the benefit Held for the benefit of 
of all (or recoverable from) 
customers certain groups of customers Totals 
Rural Direct 
Municipal Retail Industrial 
Utilities Customers Customers 1988 1987 
millions of dollars 
Balances at 
beginning of 
Wear... are. 12653 : (36) (12) 1,606 1,654 
Appropriation 
(withdrawal) 253 = 21 11° 285 (48) 
Balances at 
end of year 1,906 1 (15) (1) 1,891 1,606 


See accompanying summary of significant accounting policies and notes to 
financial statements. 
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STATEMENT OF SOURCE OF CASH 
USED FOR INVESTMENT IN FIXED ASSETS 
for the year ended December 31, 1988 
1988 1987 
millions of dollars 


Cash provided from operations (note 13) ............. 1,368 1,204 
Cash provided from financing 
MRO rhe ele DE ISSUCU ert teint il ert ie aal cys co aart las 3,402 2,284 
Change in short-term notes payable issued for 
debt management purposes — increase .......... — 250 
3,402 2,534 
Kesslongterm débtretiredm yreetat settee cea 15827 P79 
AST OL ONICCCLILOI IMAICIIN tent! ou) hi diaedeaeae len dents Lo 1235) 
Cash used for investment in other assets (note 13)...... (45) (149) 
Cash provided from operations, financing and 
PUIG UN MUICS ty cys eee clue aienyes Gu et et ye toler ons 2,898 2,410 
Changes in cash and cash equivalents 
=—(inctease) decrease (note 13) 20/5... 7. Averadee os (225) 42 
Cash used for investment in fixed assets .............. 2,673 25452 
Changes in accounts payable and accrued charges 
affecting investment in fixed assets —increase....... 16 72 
Investment in fixed assets (note 13) .................. 2,689 2,524 


See accompanying summary of significant accounting policies and notes to 
financial statements. 
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 


1. Secondary power and energy 
Secondary power and energy revenues include $153 million (1987 — $194 million) from sales of elec- 
tricity to United States utilities. 


2. Water rentals 
Water rentals are the amounts paid primarily to the Province of Ontario for the use of water for hy- 
draulic generation. 


3. Nuclear Agreement — Payback 

In accordance with the Nuclear Agreement which is described in the Summary of Significant Account- 
ing Policies, the negative payback amounts accumulated during the 1983 through 1988 shutdown period 
for replacement of pressure tubes in Pickering Nuclear Generating Station units 1 and 2 are to be offset 
against future positive payback amounts payable to Atomic Energy of Canada Limited and the Prov- 
ince of Ontario after the units return to operation. Pickering unit 1 returned to operation in 1987 and 
unit 2 in 1988. As of December 31, 1988, the accumulated negative payback, plus interest, amounted to 
$296 million (1987 — $279 million) and is included in “‘long-term accounts receivable and other assets’. 


4. Depreciation 1988 1987 


millions of dollars 

Depréciation of fixed assets in service 5. 0). wv seit ns a ce ee 774 717 
Amortization of deferred Costs 1. 5.0)h.. 6 4 «ss oyaplociaths Reena ee 40 40 

Fixed asset removal costs 
— provision for fuel channel removal costs .................-008- 39 a 
— provision for decommissioning costs ...... 605. secs ee ee ceees 34 17 
=~ OENET FEMOVAL CORES (0 Chis surges wih acts ee aue ad econ hy fy eareiace aman: a 14 
912 823 

Less: 

Depreciation charged to — heavy water production .................. 51 ai 
=~ CONS(TUCTION 1 PLOPress:.)..< 3.) Wale ieee ae ais. aa 38 
+— fuel for electric generation .... . 2844.60 516. Z 2 
Nef gain on sales. of fixed assets, miss oy oycshids < ipeass een ter dee Aeter eeee “ 9 
101 100 
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5. Interest be OD 1987 
millions of dollars 
fiterest ON DONS: Notes. anc OlNer GcUl y. ye es pe ss oh es es 2,780 2,694 
Interest on accrued fixed asset removal and 
Fever they Sey Ol Garkte ec) eet help arcadia gained aie gala ARR aa AME gnarl ae! ioe shterie Datel step airs 
2,845 2,744 
Less: 
Interest charged to — construction in progress ............000e eevee 836 Fiz. 
= heavy water production i's Oss sie td atk 86 98 
-—tnebior électri¢ generation vis. waa Fe 90 108 
aerest earnedion investments) Vise ie ie isk OR ea ai ak dete WOOF 
1,105 1,042 
1,740 1,702 
6. Foreign exchange 1988 1987 
millions of dollars 
Amortization of foreign exchange gains and losses ................45- (61) 93 
Net exchange loss on other foreign transactions ................0000% Heceinne (Oe irritnndhad 
1 126 
7. Fixed assets 1988 
Assetsin Accumulated Construction 
Service Depreciation in Progress 
millions of dollars 
Generating stations — hydraulic .................. 1,899 628 33 
OSS Care ee Te 3,707 1,447 66 
er OCICAl  , ee see nee aes 10,805 1,474 7,258 
PRAY TRUCE leur inte s eT oa tgn vse tots 4 ee aise ver oes 2,447 252 1,140 
ritiSthiissicil aid UistliDUtiON 5.0... 4 45 4 soc Soe ee 5,663 oul 730 
Teeavy Walect PIOOUCHON 1ACIUTIES 00.5... sis ea ens «sans 1,126 445 —_ 
Administration and service facilities ............008.% 15275 532 119 
26,918 6,289 9,346 
1987 
Assetsin Accumulated Construction 
Service Depreciation in Progress 
millions of dollars 
Generating stations hydraulic? yiosiiie yg Fe. 1,863 599 41 
=o LORSIE IEG is fe ee F Side BAe 3,618 1,338 47 
MeMICMCAL ST ee eee et ee wate 10,450 1,188 6,162 
PE AEE eee AEN tee seinen ee ponte etree ee en 2,432 210 949 
rarsimission and CistriOUtON os. ce seen eee hae ee 5,130 1,388 516 
Breavy water DIOGUCTION TSCIINIES | 5.5.3.5 os. 1s 5 ns lage o> os L126 393 — 
Administration and service facilities ................ 1,167 465 64 
25,788 5,581 7,779 
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7. Fixed assets (continued) 

Fossil generating stations in service include non-operating reserve facilities. As at December 31, 1988, 
the capital cost and accumulated depreciation of these non-operating fossil-fuelled facilities amounted 
to $387 million and $313 million, respectively (1987 — $488 million and $352 million, respectively). 
Substantially all of the undepreciated cost of these facilities is related to the one unit (1987 — two 
units) at the Lennox Generating Station which, based on current forecasts, is expected to return to op- 
eration by the early 1990’s. In 1988, one unit at Lennox returned to operation. 

A major portion of the construction in progress as at December 31, 1988, relates to the construction 
program for the Darlington Nuclear Generating Station. The costs associated with this construction 
program, including heavy water, amounted to $8,209 million as at December 31, 1988 (1987 — $6,766 
million). The four generating units at Darlington are planned to be placed in-service over the period 
1989 through 1992 and will provide 3,524 megawatts of dependable capacity. The estimated cost to 
complete the Darlington construction program is $3,175 million, including cost escalation and interest 
of approximately $1,770 million. Cost escalation and interest are forecast to average 5% and 10% per 
year, respectively, over the period 1989 to 1992. Because of the uncertainties associated with long con- 
struction lead times and planned in-service dates, this estimated cost to complete is subject to change. 

In 1988, Ontario Hydro exchanged real estate property at 610 and 620 University Avenue, Toronto, 
Canada for property at 5000 Yonge Street, North York, Canada owned by the Province of Ontario. In 
addition, Ontario Hydro paid a cash adjustment of approximately $17 million to the Province of 
Ontario, representing the difference between the fair market values of the properties. The transaction 
was an exchange of like-use assets which were not held for resale in the ordinary course of business. 
Accordingly, the property at 5000 Yonge Street has been recorded in the accounts of Ontario Hydro at 
the net book value of the property at 610 and 620 University Avenue plus the cash adjustment, and no 
gain or loss has been credited or charged to operations. 


8. Fuel for electric generation 1988 1987 


millions of dollars 
THVCHEOLIES 2s WATT ee ee, hw oh ee ht ak lg eer ee 668 643 
COI Mra cater cee echt Wg (apts en RISER On mat et create tego ee 418 381 
Sieve OLMIS 3 i nt RR oe eat ey or pa 15 
Peres 1,039 
9. Unamortized advances for fuel supplies 1988 1987 
millions of dollars 
Uranium — Rio Aleom: Limited maw. jen eee co eie oo 5 Dire whe wie ee ae 414 422 
— Denison Mines Pimite@ ns. . wn ak bones we aw Ke bine 334 345 
748 767 
Goal pedrnut etter Serene eee had ib Wee babe Kil ae 7 10 


755 Tit 


Unamortized advances for fuel supplies are recovered as fuel is delivered. Over the next five years, the 
amortization of advances for uranium supplies will be approximately $33 million for the contract with 
Rio Algom Limited and approximately $59 million for Denison Mines Limited. 
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9. Unamortized advances for fuel supplies (continued) 

Ontario Hydro has entered into long-term contracts with Denison Mines Limited and Rio Algom 
Limited for uranium supplies through to 2012 and 2027, respectively. Ontario Hydro’s current forecast 
of the annual requirements for uranium is approximately 1,300 megagrams for 1989, increasing to ap- 
proximately 1,700 megagrams by 1994. The uranium inventory as at December 31, 1988, and the con- 
tracted deliveries through to the end of 1993 are in balance with the forecasted requirements to the end 
of 1993. Commencing in 1994 through to 2012, contracted deliveries exceed forecasted requirements of 
the nuclear generating facilities currently in service and under construction by approximately 1,000 
megagrams per year. Ontario Hydro’s options for managing the oversupply include resale of the ura- 
nium and, under specified conditions, cancellation or renegotiation of the contracts. In the event that a 
contract is cancelled, the supplier is not required to refund any outstanding advances. At this time, the 
likelihood of a contract cancellation and the financial implications of pursuing the options are not de- 
terminable. 


10. Unamortized deferred costs 1988 1987 


. millions of dollars 
PSCC MACUVVAVY AYCLAS Matt Denes fo coke eure atin A Am alulahe) canis ope abies ges sa 185 Die 
BV CSIOV Vile S3CTICLACUINEOLALION —.- 5c cs « wencacesqen. «. aityerratans: « seenreyeterederettl olny 15 20 
200 242 
PCL CONTAC EMR e eo le 6h id fete ao peanTe! wee essa GP oe OS 5 SE 116 146 
OAM UICH ASC A SECOIIONIE fe fely fosots ntl cape os Fie osal tae ors A ls lingerie os Bakes 85 85 
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Unamortized deferred costs are amounts that the Board of Directors, under its rate setting authority, 
has determined be deferred and amortized for recovery through electricity rates on a straight-line basis 
over a specified period of years. The nature of these costs are described below. 

«Bruce Heavy Water Plant “D” is an indefinitely deferred project with a low probability of construc- 
tion being resumed. The capital cost of this project and the unamortized deferred costs associated 
with the cancelled Wesleyville Generating Station project are being amortized over the period 1984 
through 1993. Accordingly, $40 million was charged to depreciation in 1988. 

« Under the terms of the settlement reached by Ontario Hydro and Petrosar Limited in 1987 with re- 
spect to a fuel oil contract, Ontario Hydro paid $150 million to Petrosar Limited and the parties re- 
leased each other from all obligations and claims related to the contract. The net cost of this 
settlement is being amortized over the period 1988 through 1992. Accordingly, $29 million was 
charged to fuel used for electric generation in 1988. 

«In 1987, Ontario Hydro provided USX Corporation with notification of cancellation of the Coal Pur- 
chase Agreement pursuant to the three year notice period provision in the Agreement. On cancella- 
tion of the Agreement, USX is not required to refund any outstanding pre-production payments made 
in advance of the coal deliveries to Ontario Hydro. The outstanding advances and associated costs as 
at the date of cancellation of the Agreement are estimated to be approximately $85 million and are to 
be amortized over the period 1989, the first year such cost can be reflected in rates, through 1993. Ac- 
cordingly, no amount was charged to operations in 1987 or 1988. If USX Corporation decides not to 
continue operating the Cumberland Mine after the cancellation of the Agreement, Ontario Hydro is 
liable for certain lease obligations and mine shutdown costs. At this time, the likelihood of USX Cor- 
poration deciding not to continue operating the mine is not determinable. Furthermore, the amount 
of such costs in the event of discontinued operation of the mine are subject to negotiation. Accord- 
ingly, no provision for such costs has been reflected in the financial statements. 
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11. Long-term debt 


Bonds and notes payable: ees Pee eae 
Other long-term debe <i yies aah SRA a aa ae ate A ee 


Less payable within one year. f. cc te ee eee tis he eek ee 


1988 1987 
millions of dollars 
25,775 24,910 
130 154 
25,905 25 ,064 
1,665 1,202 
24,240 23,862 


Bonds and notes payable, expressed in Canadian dollars, are summarized by years of maturity and by 
the currency in which they are payable in the following table: 


1988 


Principal 
Years of Maturity Outstanding 


Canadian Foreign 


millions 

of dollars 
TORS oh ee — — 
LORD WE be RTA ee 936 708 
TOO ere wee ret are 1,028 640 
De nice kc en har 1,394 281 
TOY Zifn cs Anu Syme ee 983 927 
gL ' & Maret ete Wa Pas ae al ee td 2,545 42 
Le S VCaTS ol here pane 6,886 2,598 
O-10 Years Shanes eee 4,261 995 
Pi-tS years ee ee 2,628 617 
IGA VOATS o.oo ae 2,619 2,107 
Bie VOAIS tee Ae bu 1553 
Z2O-SYERTS N; Sere ee — — 


Currency in which payable: 
Canaan COUAIS erase eR sce occas eens BeCE 


Total 


Weighted 
Average 
Coupon 

Rate 


per cent 


1987 


Principal 
Outstanding 


Total 


millions 
of dollars 


1,182 
1,696 
1,729 
2,031 
2,007 


Weighted 
Average 
Coupon 

Rate 


per cent 
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11. Long-term debt (continued) 

Ontario Hydro has entered into financial arrangements to hedge a portion of the foreign currency ex- 
posure related to principal and interest payments with respect to long-term debt and these arrange- 
ments are primarily in short-term forward exchange contracts. These contracts amounted to United 
States $2,198 million as at December 31, 1988 (1987 — United States $641 million and United Kingdom 
pounds sterling 10 million), having a weighted average Canadian dollar exchange rate of 1.26 (1987 — 
1.34 and 2.31 respectively). These financial arrangements hedge principal and interest payments 
amounting to United States $719 million due in 1989 and the remaining United States $1,479 million 
hedge principal and interest payments due over the period 1990 through 1997. 

Bonds and notes payable in United States dollars include Canadian $5,689 million (1987 — Canadian 
$6,614 million) of Ontario Hydro bonds held by the Province of Ontario and having terms identical 
with Province of Ontario issues sold in the United States on behalf of Ontario Hydro. Bonds and notes 
payable are either held, or guaranteed as to principal and interest, by the Province of Ontario. 

Ontario Hydro has entered into interest rate swap arrangements amounting to Canadian $1,380 mil- 
lion in notional principal as at December 31, 1988 (1987 — Canadian $1,000 million), and expiring in 
1989 through 1993. These arrangements have effectively converted fixed interest rates on long-term 
debt, having a weighted average coupon rate of 10.0% (1987 — 9.9%), to variable interest rates which 
are adjusted quarterly to the prevailing Canadian bankers’ acceptance rate. 


Other long-term debt: 
Yearsof Interest 
Maturity Rate 1988 1987 


per cent millions of dollars 
Balance due to Atomic Energy of Canada Limited 


on purchase of Bruce Heavy Water Plant “A” .... 1992 7.8 87 104 
Capitalized lease obligation for the Head Office 
building, payable in U.S. dollars .............. 2005 8.0 42 47 
Capitalized lease obligations for ; 
transport and service equipment. 2... 0... .2 755.5 1989 6.3 
to 1994 to 11.9 1 3 


130 154 


Payments required on the above debt, excluding interest, will total $96 million over the next five years. 
The amount payable within one year is $21 million (1987 — $20 million). 


12. Accrued fixed asset removal and irradiated fuel disposal costs 1988 1987 


millions of dollars 
Accrued fixed asset removal costs 


Beracerued CecominisslOning COS(S., 4/4) 4,0). Ki minrs asin os einen Sa)ue a aiaials be pA WA 162 
fee ACCIUCK. fliel Channel Temoval COStS ce. dares cole shannon. ari teal wore ne a 194 149 
406 311 

mcerued irradiated fuel disposal cOstsiws PRs. Fe) Se A 365 306 


771 617 
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12. Accrued fixed asset removal and irradiated fuel disposal costs (continued) 

Fixed asset removal costs: 

Fixed asset removal costs are the costs of removing certain fuel channels from nuclear reactors which 

are expected to be replaced during the life of the reactors, and the costs of decommissioning nuclear 

and fossil generating stations and heavy water production facilities after the end of their service lives. 

The significant assumptions used in estimating fixed asset removal costs were: 

« removal of fuel channels in Pickering Nuclear Generating Station “A” units 1 and 2 in the 1984 to 
1988 (1987 — 1984 to 1987) period and units 3 and 4 in the 1997 to 2000 (1987 — 2000 to 2003) period, 
Bruce Nuclear Generating Station ‘“‘A”’ in the 2001 to 2011 (1987 — 2002 to 2010) period, Pickering 
“B” in the 2012 to 2017 (1987 — 2012 to 2018) period, and Bruce ‘“‘B”’ in the 2014 to 2020 (1987 — 
2013 to 2019) period; 

« decommissioning of nuclear generating stations in the 2041 to 2065 period on the deferred dismantle- 
ment basis (dismantlement following storage with surveillance for a 30-year period after shutdown of 
the reactors), and a transportation distance of 1,000 kilometres from nuclear generating facilities to 
disposal facilities; 

« dismantlement of Bruce Heavy Water Plants “‘A’’, ‘‘B” and ‘‘D” in the 1991 to 2005 period; 

* interest rates through to 2065 ranging from 10% to 11% (1987 — 9% to 10%); and 

= escalation rates through to 2065 ranging from 4% to 9% (1987 — 4% to 8%). 


Because of possible changes to the above factors and the methods used for decommissioning and fuel 
channel removal, these costs are subject to revision. 


Irradiated fuel disposal costs: 

The significant assumptions used in estimating the future irradiated fuel disposal costs were: 

= an in-service date of the year 2010 for irradiated nuclear fuel disposal facilities; 

* a transportation distance of 1,000 kilometres from nuclear generating facilities to disposal facilities; 
= interest rates through to the disposal date ranging from 10% to 11% (1987 —9% to 10%); and 

« escalation rates through to the disposal date ranging from 4% to 9% (1987 — 4% to 7%). 


Because of the uncertainties associated with the technology of disposal, and the above factors, these 
costs are subject to change. 


13. Statement of Source of Cash Used for Investment in Fixed Assets 
The Statement of Source of Cash Used for Investment in Fixed Assets reports the investment in fixed 
assets resulting from the cash flows from operations, financing and other activities, and the effects of 
changes in cash and cash equivalents and changes in accounts payable and accrued charges affecting in- 
vestment in fixed assets during the year. This statement focuses on the investment in fixed assets in 
view of Ontario Hydro’s current level of construction activities which are financed from two major 
sources, cash provided from operations and cash provided from financing. Cash provided from financ- 
ing represents the amount of cash provided from the issuance of long-term debt and the increase in the 
level of short-term notes payable issued for debt management purposes, less the amount of cash used to 
retire long-term debt. 

The components of cash provided from operations, cash provided from investment in other assets, 
and changes in cash and cash equivalents, defined to be cash and temporary investments net of short- 
term notes payable issued for cash management purposes, are summarized below. 
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13. Statement of Source of Cash Used for Investment in Fixed Assets (continued) 


1988 


51 


1987 


millions of dollars 


Cash provided from operations: 

eerie Weert erie hen neem ee Serecu heat Gia tare HovO le nctee hes & teal eats Se 

Items not requiring cash in the current year 
EXC PECciauiOn ue Sure ase Aes Be IERIE IAAF Nyt Med Se 
Amortization of foreign exchange gains and losses ................. 
Prowisionfor irradiated tie! disposal costs..0 2: Sel. J 
INDIO AL ARTCEMEN == DAVDACK <a.-9 iy ss Heo Se a8 Nee ee oe PE 
COME Tice ea Peery uk doar en aay, ai ae disow abe Stakes Wee Pee eae ee les 


BCL Viet ONES OIG LANONS oot scat jeg a csc coy as ets oh «eth aigd ake oat ns 
Changes in working capital, excluding cash and cash equivalents, 

and long-term accounts payable affecting operations — 

EMG Tease CCI Casemee tie Stoney erates ais att ae Re eae ss evar ee eae 


Cash providec irom Operations’ ea. Tk et fe ee ene See ee es tiers 


Cash used for investment in other assets: 
mavancesanorelated costs for fuel supplies "Ve ae. eee es 
Less repayments and amortization of advances for fuel supplies ......... 


Payment related to fuel oil contract settlement (see note 10)............ 
ULL) ROPES ORS ROR ae lee IN a EI RM eg ah DOE oe RSME er ee 


Changes in cash and cash equivalents: 


Cash and temporary investments — (increase) decrease ............... 
Short-term notes payable issued for cash management 
PUIDOSES ak CIECrease) mina sy Ry oa Main We he ea 


Changes in cash and cash equivalents — (increase) decrease ............ 


626 


45 


(3) 


42 


The reconciliation of the change in fixed assets during the year with the investment in fixed assets for 


the year is summarized below: 


Ber CE MIME CRACKS of x panes oy sag aed wies's “a, FH IN pasado 


IDEDTECIATION Of NXEG-ASSELS. INSET VICE <ertetinet erent erated wate 
Less depreciation charged to heavy water production and 
POUSITUCTION 10 PIORTESS oyipy cssed Ihara mes Side. eases Bes SOTO 


Net book value of fixed assets sold or retired ............0c000000008 


SMe StIeNt 1) SIKOU ASSOES 55s «Graken a hn eed) Se We ee Sea ae Seek Bg 


1,989 


774 


(95) 


679 
va 


2,689 


1,883 


They 


(89) 


628 
13 


2,524 
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14. Pension and Insurance Plans 

Ontario Hydro’s employee benefit programs include pension and insurance plans. The assets of the 
pension, group life insurance and long-term disability plans and the changes in assets during the year 
are shown in the financial statements of The Pension and Insurance Fund, and are not included in 
Ontario Hydro’s financial statements. 


Pension Plan: 

The most recent actuarial valuation for accounting purposes of Ontario Hydro’s pension plan was per- 

formed as at December 31, 1987, using management’s best estimate of the following significant assump- 

tions which take into consideration the long-term nature of the pension plan: 

«rate used to discount future investment income — 8.50% (1987 — 9.25%), and future pension 
benefits — 8.50% (1987 — 9.25%); 

= salary escalation rate — 7.00% (1987 — 7.75%); 

* rate used to estimate ad hoc improvements in pension benefits to partially offset the effect of increase 
in cost of living — 2.50% (1987 — 2.88%); 

* average retirement age for males — 59.1 (1987 — 58.8) and for females — 60.2 (1987 — 59.8); and 

" average remaining period of service of the employees — 17 years (1987 — 16 years). 


Based on this valuation, the actuarial present value of the accrued pension benefits is estimated to be 
$3,182 million as at December 31, 1988 (1987 — $2,749 million), and the pension plan assets available 
for these benefits were $3,451 million (1987 — $3,151 million). 

The pension costs for 1988 were $40 million based on the most recent actuarial valuation for account- 
ing purposes (1987 — $13 million). This amount is comprised of Ontario Hydro’s current service cost of 
$69 million (1987 — $60 million), partially offset by the amortization of $29 million of the net surplus 
(1987 — $47 million). In 1988, approximately $30 million (1987 — $10 million) of the pension costs 
were charged to operations and $10 million (1987 — $3 million) were capitalized. 

On October 21, 1986, the Ontario Hydro Employees’ Union, Local 1000 of the Canadian Union of 
Public Employees — C.L.C-. filed an application for judicial review in the Supreme Court of Ontario to 
determine whether Ontario Hydro is entitled to apply the pension surplus that has accumulated in 
Ontario Hydro’s pension plan to meet the Corporation’s contribution with respect to current service 
cost. The hearing on this matter was held on February 5, 1987 and on March 3, 1987, the Supreme 
Court of Ontario rendered its decision that Ontario Hydro has complied with the relevant statutory 
provisions regarding the corporate contribution towards current service cost. The Ontario Hydro Em- 
ployees’ Union appealed the court’s decision and the hearing on this appeal was held on December 9, 
1988. At this time, the decision of the Supreme Court of Ontario with respect to this appeal and any 
financial implications for Ontario Hydro are not determinable. 


Group Life Insurance Plan: 

The group life insurance plan had assets of $25 million as at December 31, 1988 (December 31, 1987 — 
$31 million). Effective April 1, 1986, the assets are being used to pay the insurance premiums for all 
members of the plan until such time as the assets are fully utilized. 


15. Research and development 
In 1988, approximately $88 million of research and development costs were charged to operations and 
$22 million were capitalized (1987 — $74 million and $17 million, respectively). 


16. Comparative figures 

Certain of the 1987 comparative figures in the Statement of Financial Position and the Statement of 
Source of Cash Used for Investment in Fixed Assets have been reclassified to conform with the 1988 
financial statement presentation. 


Financial and Operating Statistics 


Five-Year Summary of Financial and Operating Statistics 


Revenues 
Primary power and energy 


SEETTITPe TEE RTF GTS Baie ate Bee ME OR AE 
Ricaliretal CustOmerscy 1174 LS Ue ee I os 


Costs 


Operation, maintenance and administration ...... 
PUCLAUU AMEE TCIAICO Re cis g temas im uacnciadas 
PICOPEC Otome, = Wik 6 a 3 ORE y sade 6 Cachuk 


Income before financing charges ............... 


Financing charges 


CES th Cod Rohe UG EY Tae 
Mra Tale SIMELOstose RH Merete hs sb 5 apeae oho shes 
PRIVES TIME ITCOUIO Hire ore as sence kate in ad eas 
POTEIOTMEXCNANLE: 2 Series os ees EE es 


PGE RINCONDE Brae hi eee ee boa tas cata ds Wiis 


Financial position 


MOPAR ASSO IS ty Bo ce aI os as CEE OR a SRR Be dee 


BLUE oe ates 5 pc Cre anise ath eo BIS WO alse 


Cash flows 


Cash provided from operations ............... 
Jasin DrOVided ONY TNANCING sens og. ses ws 
Cash used for investment in fixed assets ......... 
Investment in fixed assets .................5. 


Financial indicators 


MRO ALO hrs ne noe an et eels A Maree on Vey NPs 
ash flow coverage) iach. a:dals nwt wwe «, anes 
interest coverage?) vss wes) item deakieets dats bowled 


Primary energy sales‘) 
By major customer category 


TIEIUCIOAL MEIGS cnc craig tan amb otal tas We ia 
muralretall customers: Gass sages of aideeret 


Secondary energy sales®) ...............0005. 


Energy and Demand 


Installed dependable peak capacity (megawatts)©) . . 
December primary peak demand (megawatts) ..... 


Primary energy made available 


(millions of kilowatt-hours) ............... 


1987 1986 1985 


2,744 2,684 2,551 
(978) (1,038) (1,166) 
(64) (61) (60) 
126 213 176 


34,358 
29,975 
24,240 

5,588 


1,368 
1,575 
2,673 
2,689 


.829 
1,19 
L223 


89,607 
18,365 
20,096 


millions of dollars 
32,057) (Sido) 9 eeu 
27,986 26,103 24,149 
23,862 23,494 22,518 
4,962 4,691 4,444 


millions of dollars 
1,204 1,040 1,055 
1,355 1,850 737 
2,452 2,585 2,644 
2,524 2528 2,541 


.836 835 .830 
1.08 1.05 1.02 
1.10 1.09 1.14 


millions of kilowatt-hours 


84,058 80,026 77,011 
16,599 16,279. 15,638 
19,561 18,458 18,011 


5,019 


30,333 
23,012 


134,395 


6,515 6,046 8,565 


30,080 30,701 28,224 
20,524 20,609 20,473 


126,455 120,574 116,049 


112,293 
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1988 1987 1986 1985 1984 


i 


Number of primary customers‘) 


MICH pal TIHTCS nod cxsscmatens aes ne Aa hele ko 316 316 316 316 319 
Rival Tetaueustomets seis cuss. sti. wie hae 863,039 835,937 813,193 795,022 779,748 
Direct Industrial CUSTOMENS «5.5 rsa. fs be da 110 108 106 103 105 
Average revenue) in cents per kilowatt-hour of total energy sales 
Primary power and energy 
MBRICI DA RUUMCIOS wots ec 0 erm s) eeln te faa tes 4,268 4.094 3.894 3.754 3.440 
BRUTAL Tetale CUSLOMICLS (ar... cade Gti eas oo ote 6.361 6.248 5.901 Sl aU 5.143 
IIFECE INGUStEIal CUSCOMETS .fiwceun s . wore: 4 @ § 3.633 3.451 Oeare EM 6%) 2.896 
SECOHdATY POWE! ANG -CNeTey Nias. « animes > @- 3.108 3.008 4.102 4.098 4.037 
PAT Classifications COMIOMIEM: 2... un Cais ee ee. e 4,402 4.203 4.060 3.925 3.586 
Average rate increases expressed as a per cent 
Minicipal Utilities .) 4004... 5c atin iiins ke eeataet © sidan 4.7 Suz, 4.0 8.5 8.0 
ural retail COStOMECIS:: 22.5 puta. be hes ele arta cule 4.4 6.6 3.8 8.7 Tow 
Direct industrial customers. ogden: she ee os Die 5.6 4.3 8.8 7.6 
All primary customers combined .............. 4.7 Be) 4.0 8.6 7.8 
Average cost“4)(7) in cents per kilowatt-hour of energy generated 
Hydraulic 
Operation, maintenance and administration .... .270 .276 PRS .187 .184 
Piel —- Wall reNtals. frie sara na cits eke eate ees ton os .274 .285 .243 .233 .164 
Depreciation and financing charges ........... 386 465 413 399 384 
930 1.026 .869 819 P32 
Nuclear 
Operation, maintenance and administration .... .623 .508 .481 .479 .506 
[elie] Pee Uo IUUT ae Mowe bee Me tthe eee Meee eau we cc 453 .481 .481 426 361 
Depreciation and financing charges ........... 2.078 23193 2.073 1.889 1.330 
3.154 3.182 3.035 2.794 add 8 
Fossil 
Operation, maintenance and administration .... 530 .488 .550 .437 .348 
job Cj Wear wa te Ee aT a 71D ea ee aE Lotone 2.600 2.746 2.609 2.500 
Depreciation and financing charges ........... 918 BES, Lor 997 97 


ee 


Average number of employees 


Regular, See atserenes | MOE de PRRs ose ' 24,543... 24,060¢ » 2353738 23,00 1e123 150 
Nonereoula Oi cnreh ater ccna rere tet iors tinea a 7,930 8,081 9,032 8,135 6,463 
Footnotes 


(1) Debt ratio represents debt (bonds and notes payable, short-term notes payable, other long-term 
debt, and accrued fixed asset removal and irradiated fuel disposal costs less unamortized foreign ex- 
change gains and losses) divided by debt plus equity. 

(2) Cash flow coverage ratio represents funds provided from operations plus net interest, and interest 
charged to fuel for electric generation less interest on accrued provisions divided by interest on 
bonds, notes, and other debt. 

(3) Interest coverage represents net income plus interest on bonds, notes, and other debt divided by in- 
terest on bonds, notes, and other debt. 

(4) Figures for 1988 are preliminary. 

(5) Installed dependable peak capacity represents the net output power supplied by all generating 
units, and includes non-operating reserve facilities: 1988 — 2,109 megawatts; 1987 — 2,667 mega- 
watts; 1986 — 3,784 megawatts; 1985 — 3,933 megawatts; and 1984 — 3,999 megawatts. Also in- 
cluded are net firm power purchase contracts. 

(6) Primary energy made available represents primary energy sales plus transmission losses and energy 
used for heavy water production and generation projects. 

(7) Average cost per kilowatt-hour represents the costs attributable to generation but excludes the 
costs related to transmission, distribution and corporate administrative activities. These figures 
reflect the historical accounting costs of operating facilities and the actual energy generated by 
these facilities during the year. 

(8) The majority of non-regular staff are construction trades persons. 
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Five-Year Summary of Statistics — Customers Served by Ontario Hydro and 
Associated Municipal Utilities 
1988 1987 1986 1985 1984 


Total number of customers“) in thousands 
BreRIICVINIAN rt tele ee ecg set Poe oe adnate 2,967 2,868 2,781 2,112 2,652 
Biv vel 208 eee we an ae eae Ie ean Coe Oe 106 106 106 107 107 
eA MTIOTCI AL ATG MIMNUSETIAL inet ears «4d 9s 3 ak ees 390 377 365 354 346 
3,463 3.391 3,252 ip WS 3,105 
Average annual use“) in kilowatt-hours per customer 
RS SICCIIL LALA Tat en uaa eeend 5 ones oy eed i tne oe 11,300 11,019 10,909 10,618 10,590 
OETELAS. heehee bean I nag Re NEST Re cy a 24,795. 23:54]. 23,008" "227,618" 722,550 
Serer CAL ANC MIOUSITIAl <5.5 6 «4 6c le 56 wet stele a 221,600 220,834 216,666 213,673 212,700 
Average revenue‘) in cents per kilowatt-hour 
BestIClitial es. Heth. te hiss cubase es win enee 6.30 5.98 5.63 5.42 5:02 
A ee a ee ene Bers 6.67 - 6.48 6.00 5.74 5.24 
ommercial and industrial. 5.205% 6330 see ea ee 4.62 4.40 4.20 4.03 3.74 
Footnote 


(1) Figures for 1988 are preliminary. 


56 Appendix II — Finance 


FIXED 


for the year ended 


IN 


Balance 
December 
_31, 1987 
$000 
POWER SUPPLY FACILITIES 
Generating stations 
Se NVOUANMO IN > ahs axdinl «| snatel tural a, stakes ONE 4) Sv ecb oe 9 yoo 00 Fe 1,863,321 
Bpod FOSBEM (TUOTES Li),05 0) 2) te hide cal cuales emcee ahd oubeneetsacnmnageab Raheem aa ee 3,617,325 
SACO AE ER OE IN ns tobe He evarg tes ee 10,450,130 
EIEAVY Wall ile Sane, 51MM lg 55 Seles aN Mt Se ati alee whan maw ne Sees 2,431,802 
18,362,578 
Transmission and distribution 
(PFARSIMISSION SVSEOIUIS: "50st u ache sis Gah Rukus ot aoitare rere re as 3,130,869 
Distributions ystenist ten ties auntie ee eth ke te Sg de eg ks 296,735 
Communication equipment (052,400 hid ein ee ee oe 211,224 
Retail distributions Ces. os A sepinioldacks Ba Saab ek, a 1,491 387 
5130215 
‘Total power suUppIY 1aGHhtes f45<.05.3\. ais cae a any en ew alee a Ae 23,492,793 
ADMINISTRATION AND SERVICE FACILITIES 
Adminstration atid Service DUUGINGS toa. ais eee oe a arene o & 436,159 
‘Pransport and Service equipment: 9g ose a oe ee ee 730,875 
Total administration and service facilities ...............ec0000- 1,167,034 
HEAVY WATER PRODUCTION FACILITIES 1,127,960 
LOTAL FERED ASS ris Ponte cee Ae ec eeh clet tel ciemaats a) pice eta, Grate ees et 25 ,787 ,787 


Placed 


In-Service 


$’000 


38,192 
100,089* 
361,584* 


30,552 


530,417 


329,262 
22,142 
21,184 


181,653 


554,241 


1,084,658 


8,504 


128,613 
PSL 


1,225,775 


* Includes reclassification of $71,552 from nuclear to fossil re: Pickering “‘B” and Bruce ‘“‘B’”’ CTU’s 


final cost allocation adjustments. 


Note (1): Fossil generating stations in service include non-operating reserve facilities. 


Fixed Assets a) 


ASSETS 
December 31, 1988 


SERVICE 
Construction 
Retired Balance in Progress Total 
or December December December Expenditures 
Bseclassified ooh eee tn 1988 _ aeash Sor do8s | 
$000 $000 $7000 $000 $000 

(2,095) 1,899,418 33,238 1,932,656 30,785 
(10,648) 3,706,766 65 ,626 3,772,392 118,441 
(6,679) 10,805,035 7,258,212 18,063 ,247 1,448,505 
pe 15,564) = 2s446,190 ee E, ___3:986,863 wight 221,066 
(34,986) 18,858,009 8,497,149 Be Ee = WN he 3 1,819,397 
(5,557) 3,454,574 574,792 4,029 ,366 473,830 
(1,965) 316,912 45 ,234 362,146 59,166 
(115) 252,299 64,921 297,214 54,411 
p4,210) x 1,058,839) om ee e8 dL ORMOS peset L012 
__ (21,847) __5:662,609 ERE UPI L539 eA De aepeies 6? 
p (56,835) 24,520,618 = 2 2c), 132 33,148,390 __ 2,987,816 
(10,829) 433,834 107,137 540,971 73,656 
pee 122,101) EMBED eeu pails cl psi Nets 578 
(32,930) | FR ea 118,728 1,389,949 201,234 
(1,488) 1,126,472 — 1,126,472 — 
(91,251) 26,918,311 9 346,460 36,264,771 2,789,050 


58 Appendix II — Finance 


ACCUMULATED DEPRECIATION 
for the year ended December 31, 1988 


Retirements, 
Sales and 
Transfers 


(10,105) 


(13,086) 


(3,887) 


(2,732) 
(23,903) 


Balance 
December Direct Indirect 
31, 1987 Provision Provision | 
$000 $000 $’000 
POWER SUPPLY FACILITIES 
Generating stations 
= HVGIAUHG aa caer erable a ey 598 ,683 30,967 — 
== TOSS (MOTE 1) 5 iho aed oe ess 1,337,896 119,760 — 
—eTVICIOAL a. aiti:s <a RM ke o.4 's. 100 1,188,234 286 ,482 606 
HIGQvy Walenta ce Oy ee 210,018 41,990 — 
3,334,831 479,199 606 
Transmission and distribution 
Transmission systems ......... 802,007 70,887 — 
Distribution systems-).. ........ 83,674 6,843 195 
Communication equipment ..... 103,490 10,631 285 
Retail distriputioniywesene. 6. <2 8 399,111 52,528 563 
1,388,282 140,889 1,043 | 
Total power supply facilities ...... 4,723,113 620,088 1,649 ; 
ADMINISTRATION AND | 
SERVICE FACILITIES 
Administration and service buildings 82,164 108 10,117 
Transport and service equipment ... 382,830 == 83,328 
Total administration and 
Service facilities. .nvnewes oe 4 coc 464 ,994 108 93 ,445 
HEAVY WATER PRODUCTION 
PAGIRITIES. wit reece tee es 392,682 3,042 50,517 
TOTAL ACCUMULATED 
DEPRECTATION I. eS Te Be 5,580,789 623,238 145,611 


eee Oe,” eC 
me Oe Oe ee-C—( eC 


Note (1): Fossil generating stations in service include non-operating reserve facilities. 


Bonds and Notes Payable 


DETAILS OF BONDS AND NOTES PAYABLE 
as at December 31, 1988 


ay 


Maturity 


Callable 


PAYABLE IN CANADIAN DOLLARS — BONDS (1) 


January 5, 1989 
February 22, 1989 
May 1, 1989 

May 1, 1989 
August 14, 1989 
September 20, 1989 
February 1, 1990 
February 14, 1990 
February 14, 1990 
March 15, 1990 
May 6, 1990 
September 10, 1990 
March 4, 1991 
March 19, 1991 
December 15, 1991 
December 15, 1991 
December 15, 1991 
April 1, 1992 

May 1, 1992 
August 15, 1992 
September 18, 1992 
December 15, 1992 
December 15, 1992 
January 15, 1993 
January 15, 1993 
January 15, 1993 
June 1, 1993 

June 16, 1993 

June 16, 1993 

June 16, 1993 

June 16, 1993 
September 15, 1993 
October 18, 1993 
December 16, 1993 
December 23, 1993 
February 22, 1994 
March 18, 1994 
April 1, 1994 

May 1, 1994 
August 28, 1994 
August 28, 1994 
October 1, 1994 
November 8, 1994 
December 1, 1994 
February 1, 1995 
February 1, 1995 
May 30, 1995 

June 30, 1995 
November 19, 1995 


_ November 30, 1995 


January 14, 1996 
February 4, 1996 
April 1, 1996 


_ April 22, 1996 
_ April 22, 1996 
_ April 22, 1996 
- July 21, 1996 


| September 15, 1996 


| September 15, 1996 
_ February 1, 1997 


_ Sub-total 


1985 


Year of 
Issue 


Interest 


Rate 
% 


44,999 
98,373 
149,865 
98,135 
116,763 


67,712 


8,877,617 


Principal Outstanding 
December 31, 1988 


Can. $000 
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DETAILS OF BONDS AND NOTES PAYABLE (Cont’d) 
as at December 31, 1988 


Year of Interest Principal Outstanding 

Maturity Callable Issue Rate December 31, 1988 

% Can. $’000 
PAYABLE IN CANADIAN DOLLARS — BONDS (1) (continued) 
Balance carried forward from page 59 8,877,617 
April 5, 1997 1992 1972 7.625 72,135 
May 1, 1997 — 1987 8.500 222,583 
September 15, 1997 1992 1972 8.250 58,065 
February 1, 1998 1993 1973 7.750 55,826 
February 10, 1998 — 1988 10.000 98,800 
February 10, 1998 — 1988 10.000 196,821 
May 15, 1998 1993 1973 8.000 115,568 
June 16, 1998 — 1988 10.375 150,000 
July 12, 1998 — 1988 10.250 250 ,000 
July 12, 1998 — 1988 10.250 150,870 
July 12, 1998 — 1988 10.250 143,709 
November 30, 1998 1993 1973 8.500 45,431 
March 1, 1999 1994 1974 8.500 50,394 
June 14, 1999 1994 1974 9.750 71,789 
August 15, 1999 1994 1974 10.250 72,343 
November 15, 1999 1994 1974 10.000 51,096 
January 10, 2000 1995 1975 9.750 45 ,965 
February 10, 2000 1995 1975 9.500 75,629 
May 21, 2000 1995 1975 10.250 49,750 
October 30, 2000 1995 1975 10.750 94,089 
January 29, 2001 1996 1976 10.250 143,619 
May 18, 2001 1996 1976 10.000 297,771 
March 3, 2002 1999 1982 17.000 99 ,636 
November 30, 2002 2000 1982 12.500 247 ,093 
November 30, 2002 2000 1983 12.500 97 ,862 
May 1, 2003 2001 1984 13.500 138,477 
October 5, 2003 1996 1976 9.500 92,657 
January 6, 2004 1997 1977 9.250 738 ,238 
January 25, 2005 1998 1978 9.375 144,137 
May 1, 2005 1998 1978 9.750 117,249 
April 21, 2006 2001 1981 14.250 222,709 
June 27, 2008 2000 1978 9.750 143 ,568 
August 30, 2008 2000 1978 9.500 156,396 
April 4, 2009 2001 1979 10.250 257,458 
May 10, 2009 2001 1979 10.000 265 ,626 
January 15, 2010 2005 1985 10.500 248 ,000 
March 25, 2010 2003 1980 13.375 126,984 
May 14, 2010 2003 1980 13.250 290,433 
January 29, 2011 2004 1981 13.000 322,191 

15,098,584 

PAYABLE IN CANADIAN DOLLARS — ADVANCES FROM PROVINCE OF ONTARIO (1) 
May 1, 2000 — 1980 13.46 60,000 
May 5, 2000 — 1980 13.46 60,000 
May 6, 2000 — 1980 13.46 21,714 
June 2, 2000 — 1980 12.01 60,000 
June 3, 2000 —_ 1980 12.01 60,000 
June 4, 2000 — 1980 12.01 42,273 
July 2, 2000 —_ 1980 11.82 60,000 
July 3, 2000 — 1980 11.82 42,564 
August 5, 2000 — 1980 11.61 60,000 
August 6, 2000 —_— 1980 11.61 19,534 
September 2, 2000 — 1980 T2855 13,915 
July 2, 2001 — 1981 14.81 60,000 
July 6, 2001 — 1981 14.81 45,279 
August 4, 2001 — 1981 15.31 60,000 
August 5, 2001 _— 1981 15°31 33,599 
September 1, 2001 — 1981 17.01 60,000 
September 2, 2001 — 1981 17.01 27,494 
October 1, 2001 — 1981 17.00 60,000 
October 2, 2001 _— 1981 17.00 28,018 
November 2, 2001 = 1981 ESE 60,000 
November 3, 2001 — 1981 17.51 38 ,463 
December 1, 2001 — 1981 15.93 27,147 


Sub-total 1,000 ,000 
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DETAILS OF BONDS AND NOTES PAYABLE (Cont’d) 
as at December 31, 1988 
Year of Interest Principal Outstanding 
Maturity Callable Issue Rate December 31, 1988 
% Can. $000 
PAYABLE IN CANADIAN DOLLARS — ADVANCES FROM PROVINCE OF ONTARIO (1) (continued) 
Balance carried forward from page 60 1,000,000 
November 10, 2006 1986 9.46 119,000 
May 1, 2007 1987 9.13 41,756 
May 4, 2007 1987 9.13 50,000 
May 5, 2007 1987 9.13 50,000 
May 6, 2007 1987 9.13 50,000 
May 7, 2007 1987 9.13 50,000 
August 10, 2007 1987 9.72 60,522 
March 10, 2008 1988 9.62 86,437 
April 8, 2008 1988 9.62 141 ,348 
May 10, 2008 1988 10.07 125,000 
June 10, 2008 1988 10.31 69,393 
August 10, 2008 1988 10.06 43,880 
September 9, 2008 1988 10.23 19,373 
November 10, 2008 1988 10.10 123,586 
December 9, 2008 1988 9.93 66,739 
2,097,034 
PAYABLE IN CANADIAN DOLLARS — NOTES (1) 
Short-term notes Various 500,000 
Long-term notes Various 709 ,000 
1,209,000 
Total Bonds and Notes Payable in Canadian Dollars 18,404,618 
Exchange Rate Year of Interest Principal Outstanding 
Maturity at Date of Issue Callable Issue Rate December 31, 1988 
PAYABLE IN UNITED STATES DOLLARS — BONDS (1)(4) % US $'000 Can. $'000 
April 25, 1989 1.2277 —_ 1983 10.500 200,000 238,540 
September 15, 1990 1.0762 1975(2) 1965 4.750 43,819 52,263 
November 5, 1991 1.1931 — 1981 16.000 99 650 118,853 
February 25, 1992 1.2296 — 1982 15.750 196,815 234,741 
August 31, 1992 1.2373 — 1982 14.625 194,625 232,129 
April 4, 1994 1.2789 _ 1984 12.500 250,000 298,175 
March 15, 1996 9850 - (3) 1976 9.500 364,000 434,143 
April 1, 1996 1.0781 1981(2) 1966 5.500 28,423 33,900 
April 15, 1997 1.0822 1982(2) 1967 5.625 53,770 64,131 
December 1, 1997 1.0812 1982(2) 1967 6.875 60,510 72,170 
August 1, 1998 1.0731 1983(2) 1968 Tal25 56,260 67,101 
February 15, 1999 1.0744 1984(2) 1969 7.319 58,305 69,540 
September 1, 1999 1.0778 1984(2) 1969 8.375 66,375 79,165 
February 15, 2000 1.0725 1985(2) 1970 9.250 57,880 69,034 
August 1, 2000 1.0200 1985(2) 1970 9.250 43,135 51,447 
May 15, 2001 1.0098 1986(2) 1971 7.850 70,435 84,008 
May 15, 2002 .9900 1987(2) 1972 7.700 77,850 92,852 
December 15, 2002 9965 1987(2) 1972 7.300 66,475 79,285 
October 15, 2003 1.0003 1998(2) 1973 7.900 76,410 91,134 
March 15, 2004 .9706 1989(2) 1974 8.600 99,665 118,870 
October 1, 2004 .9818 1989(2) 1974 10.250 160,840 191,834 
March 1, 2005 1.0024 1990(2) 1975 8.875 160,095 190,945 
June 15, 2005 1.0260 1990(2) 1975 9.125 121,820 145,295 
November 15, 2005 1.0122 1990(2) 1975 9.250 163 ,070 194,494 
January 15, 2007 1.0226 1992(2) 1977 8.400 254,375 303,393 
September 15, 2007 1.0744 1992(2) 1977 8.375 171,020 203 ,976 
January 5, 2008 1.0948 1993(2) 1978 8.750 228,780 272,866 
June 1, 2008 1.1180 1993(2) 1978 9.375 180,745 PA yeahs) 
November 30, 2008 11715 1993(2) 1978 9.375 226,080 269 ,646 
March 1, 2009 1.1863 1994(2) 1979 9.750 258,120 307,860 
September 20, 2009 1.1677 1994(2) 1979 9.875 267,125 318,600 
May 1, 2011 1.1993 1996(2) 1981 15.125 165,535 197,434 
November 5, 2011 1.1931 1996(2) 1981 17.000 149,845 178,720 
March 15, 2012 1.2167 1997(2) 1982 15.750 178,585 212,998 
August 31, 2012 1.2373 1997(2) 1982 15.250 90,500 107,939 
March 10, 2013 1.2264 1998(2) 1983 11.500 95,775 114,231 
April 25, 2013 1.2277 1998(2) 1983 11.750 O7,215 115,948 
55133,927))) (6,123,235 
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DETAILS OF BONDS AND NOTES PAYABLE (Cont’d) 
as at December 31, 1988 


Exchange Rate Year of Interest Principal Outstanding 

Maturity at Date of Issue Callable Issue Rate December 31, 1988 
% US $000 = Can. $000 

PAYABLE IN UNITED STATES DOLLARS — EURODOLLAR BONDS (1)(4) 
April 29, 1989 1.2222 — 1982 14.750 150,000 178,905 
December 30, 1989 1.2187 _ 1982 11.250 200 ,000 238,540 
May 19, 1990 1.2328 — 1983 10.250 250,000 298,175 
September 29, 1990 1.2328 — 1983 11.750 200,000 238,540 
February 26, 1991 1.1975 — 1981 13.500 100,000 119,270 
August 5, 1992 1.2481 -— 1982 15.000 150,000 178,905 
October 14, 1992 1.2288 — 1982 12.750 200,000 238,540 
February 9, 1994 1.2457 — 1984 11.625 200,000 238,540 


1,450,000 1,729,415 
6,583,927 7,852,650 
PAYABLE IN UNITED STATES DOLLARS — NOTES (1)(4) 
Long-term notes 


— NEI Parsons Ltd. Various _ 1982-85 8.500 610 IPAL 
— North Carolina Bank Various a 1984-85 8.500 4,189 4,997 
4,799 5,724 

Total Bonds and Notes Payable in United States Dollars 6,588,726 7,858,374 


PAYABLE IN UNITED KINGDOM POUNDS STERLING — NOTES (1)(4) 
UK£’000 Can. $’000 
Long-term notes 
—NEI Parsons Ltd. Various —_— 1985 11.000 5,655 12,204 


(1) Bonds and notes payable in United States dollars include $5,689 million of Ontario Hydro bonds held by the Province of 
Ontario and having terms identical with Province of Ontario issues sold in the United States on behalf of Ontario Hydro. All 
bonds and notes payable are either held, or guaranteed as to principal and interest, by the Province of Ontario. 

(2) Callable at various declining premiums. 

(3) Payable 1988-1995 in annual installments of 5.5% of original amount of note of $650 million. 

(4) Bonds and notes payable in foreign currencies are translated to Canadian dollars at year end exchange rates. 


Allocations of the Charges for Primary Power 


SUMMARY OF THE ALLOCATION OF THE AMOUNTS 
CHARGED FOR PRIMARY POWER 
for the year ended December 31, 1988 


AMOUNTS CHARGED FOR PRIMARY POWER 


Common Function 
Common Demand (Note 1) 
Energy at 20.50 Mills per kWh (Note 2) 


Total Common Function 
Non-Common Functions 


Customer Administration (Note 3) 
Transformation (Note 4) 


Direc hiethen 6) lemra) tw ke iemlby sm) cel ie se, iw bce) caf ie: ve, (els) ve 


©. cal ca)! (6) <6: mle. ete) e116 Wl 8) O) eh ler ce! @, <a 


Power District Distribution Stations (Note 5) .............. 
Municipal Distributors’ Specific Distribution Stations (Note 6) . . . 


Distribution Lines (Note 7) 
Sundry (Note 8) 


Total Non-Common Functions 
. Total Bulk Charges Allocated 


ee AU Bye) JOO), 18) OLS. Wee) te: lee? Wa 8 ew ee) 1S 


s,s) sat (el oe ebro taaimes ‘9] Jel 4 Tele) 6 


Rural Retail Distribution Charges Allocated (Note 11) ......... 
Total Amount Charged for Primary Power (Note 10) .... 


Amounts Billed (Notes 10 and 12) 


Variance Between Amounts Charged for Primary Power and 


’ Amounts Billed 


Interest on Power District Accumulated Deficit.............. 


(Surplus)/Deficit Transferred to Reserve for Stabilization of 
Rates and Contingencies for the Power District (Note9) ...... 


PRIMARY POWER AND ENERGY SUPPLIED (Note 10) 
Average of Monthly Peak Load (Costing Load) Used in Allocating 
the Amounts Charged for Bulk Power—MW ............. 


Energy — GWh 


Note: Columns may not add due to rounding. 


Municipal 
Utilities 


$000 


1,809,778 


1,812,329 


3,622,107 


53,428 
102,422 
2,138 
353 
394 


(834) 


157,901 


3,780,008 


3,780,008 
3,759,803 


20,205 


(20,205) 


13,827 
88,406 


POWER DISTRICT 
Rural Direct 
Retail Industrial 

Customers Customers 
$000 $000 
371,750 312,908 
379,258 410,295 
751,008 723,203 

19,528 8,807 
22,396 5,024 
25,070 - 
19,600 704 
(409) (21,026) 
86,185 (6,491) 
837,193 716,712 
242,003 — 
1,079,196 716,712 
1,102,510 727,995 
(23,314) (11,283) 
(23,314) (11,283) 
2,140 504 
(21,174) (10,779) 
2,840 2,391 
18,500 20,014 
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TOTAL 
$000 


2,494,436 


2,601 ,882 


5,096,318 


237,595 
5,333,913 


242,003 


5,575,916 
5,590,308 


(14,392) 


(20,205) 


(34,597) 


2,644 


(31,953) 
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Allocations of the Charges for Primary Power 
NOTES TO SUMMARY OF THE ALLOCATION OF THE AMOUNTS CHARGED FOR PRIMARY POWER 


The common demand function performed in the production and supply of power is considered to be used by all customers in 
relation to demand requirements and is allocated to the customer classes based, on costing load, as follows: 


Rural Direct 
Municipal Retail Industrial 
Utilities Customers Customers 
$/kW $/kW $/kW 
Common Demand?) s:.:.. GPRS <0. o cee bert hae te, ncaa oe idan 130.90 130.90 130.87 


The demand charge is the per kilowatt charge for primary power, exclusive of energy cost. 


The portion of the amount charged for primary power attributable to producing energy, rather than meeting demand re- 
quirements, has been classified as energy charge. For allocation purposes, this charge has been established at 20.50 Mills per 
kWh. 


Customer administration charges are those associated with customer service activities and interest costs, associated with the 
supply of bulk power, that can be specifically identified with municipal utilities, the rural retail customer class or the direct 
industrial customer class. 


Transformation charges are those associated with transformation stations that step power down from above to below 50 kV. 


Power District Distribution Stations charges are those associated with low voltage distribution stations that exclusively serve 
the power district and those that are shared between the power district and one or more municipal distributors. 


Municipal Distributors’ Specific Distribution Stations charges are those associated with low voltage distribution stations that 
exclusively serve municipal distributors. 


Distribution Lines’ charges are those associated with segments of low voltage lines that exclusively serve an individual dis- 
tributor and lie within its boundary. 


Sundry charges are those associated with rate discounts and contract adjustments to customers for special service conditions. 


Included in the total amount charged for primary power to municipalities is a discount applied to the following municipalities 
for taking power at the 230 kV voltage level: 


Municipality 
$000 
Ph aril tonne 8 oy Sesh seat creche PM ANN oe ara Per ye hel Bec s ra tcReD “oni eon St hal stearate M sb/opsabe dae oyrant (248) 
Markham Werte tres cid area Re ca NR oe HIE, wrest cork glee egies) SUNS ea ura allah dic ih SPAM ios URGlon eis oh' agian (306) 
Waterloo. —:Wellesley.-- WOOlWICH cae: costs: 2 ca neuer tere itis tere cee, loins SsVauictians saute tp utes Vales 3 Va one ohialas (280) 
(834) 
The provision for stabilization of rates and contingencies for 1988 as shown on the Statement of Operations consists of: 
$7000 
CommioniFunctiony r.3.3 Gas te cas tn en ee i os So aes ey One oth cael eh Rou vasa ke tae A mau od tink Gott 249,291 
Non-Commion, Functions aie: he. i: mrs crn cgeibrrans <6 pin ween File eG) osc cine, oe = TaNeARN otis aout AN SL Re ok a rou vce 1,002 
Rural Retail: Disthibution RUACtON) oscars er ieee corel tiie crcl «tall ie tonite coat oe oREe chery auton ceiver, 2,895 
Surplus(deficit) of RuraliRetall'Castomersya.o rl cadets oo tos re) a) 31 itn mean caren eer denice ona 21,174 
Surplus (deficit) of Direct IndustrialiCustomerssn ters men iene ct ores ete atte nlc Potten ike nalts 10,779 
Interestom Reserves cea ig ou so ais etictsa vote 0) iteslapls os amie! Wosbee occas Beis) ove. st Giles ERC ALT IO Mea Pen On 133 
285,274 


The Distributing Companies served by Ontario Hydro are costed with secondary revenue and therefore excluded from this 
Summary. For 1988 financial statement purposes, these distributing companies were treated as Municipal Utilities. Accord- 
ingly, the revenue and energy figures reported for Municipal Utilities in the 1988 Financial Statements are higher than those 
reported in this Summary. 


$000 
Gross Rural Retail Distribution Charges Allocated’ @)2c-esente searcieae aistee encores ehneidicns oreuen ae 332,591 
Less Rural: RatecAssistanceins 4 ote eur cen bana) hea ear eM denen aE Aire anes, ere haan Aten oe SG er 90,588 
RuraliRetail’ Distribution ChargesAllocated eat =, «rs  sanscere eed eee crate aemane fist e esl eer ans 242,003 
The delivered demand loads (billed loads) for 1988 are: 
Mounicipal Wtittiesye an racce toh aritctr ics cae vase itt Rotana Renny Meret Decl ey nen aw Sr eae wee ide ager cs 13,827,013 MW 
Rurab Retail Customersioc. erertrc eis eek open ceniead aia One RIE etek lan ec tel te eae Teron cece 3,177,687 MW 


Direct: Industrial Customers.e.c4-2a et ase se tere alee, kare Te iar icon eae Ran ice aie baron ote Aten ce acts 2,883,392 MW 
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MUNICIPALITY 


Ambherstburgine.sene tess 
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Appendix II — Finance 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGI 
for the Year Engh 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 
(Principal Bases 


COMMON’ | ENERGY AT | TRANSFOR- 
Average of DEMAND }20.50 MILLS] MATION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) 


kW kW.h ’000 $ $ 

1,267.6 7,550.1 170,822 154,777 10,344 
56,308.7 393335521 7,588,160 7,243,780 459,479 

9,567.3 54,511.2 1,289,289 1,117,480 78 ,069 

2,526.9 15,098.1 340,525 309,513 20,620 

8,642.5 51,856.2 1,164,663 1,063,054 70,523 


5,384.3 30,514.4 725,588 625,545 43 ,936 
9927, 5,895.2 133,776 120,854 8,100 
14,615.0 88,215.8 1,969,517 1,808,424 119,258 
6,130.9 34,356.6 826,200 704,312 50,028 
304.3 1,762.3 41,007 36,129 2,483 


600.5 3,531.6 80,923 72,398 4,900 
18,908.2 126,796.3 2,548,069 2,599,326 154,291 
3,914.8 24,865.0 527,558 509,735 31,945 
8,357.2 56,529.6 1,126,216 1,158,857 68,195 
37,842.5 239,085.3 5,094,665 4,901,248 313,781 


367.6 2,069.9 49 538 42,433 3,000 
10,089.2 60,978.6 1,359,621 1,250,061 82,328 
5,490.7 30,144.5 7395927 617,964 44,804 
104,489.4 664,394.7 14,080,992 13,620,093 852,634 
2,085.6 10,774.3 281,055 220,875 17,019 


1,542.5 8,756.9 207,867 179,516 12,587 
1,046.5 6,044.7 139,321 123,916 8,539 
2213-2 13,245.1 298,251 271,527 18,060 
4,914.0 | 29,364.9 662,211 601,980 40,098 
TN ODE: 494 618.9 10,425,734 10,139,687 631,300 


1,507.8 9,070.1 203,191 185 ,937 12,304 15,714, 
2,947.5 18,349.3 397,205 376,163 24,052 20,50(, 
8,133.3 48 994.3 1,096,044 1,004,385 66,368 = 
1,473.9 8,599.1 198,623 176,284 12,027 | 
2,072.2 12,561.5 279,250 Psion iat 16,909 isa 


5,036.7 29 389.8 678,746 602,491 41,099 =|} 

1,422.7 8,449.8 191,723 1733221 11,609 14,93¢ 

3,716.9 30,119.3 770,409 617,446 46,650 
10,627.1 65,203.9 1,432,108 1,336,682 86,717 
342,607.0 2,166,883.4 46,169,719 44,421,110 2,795 ,673 


126,644.1 NDT 232-5 17,066,559 16,343 ,262 1,033,416 
19,648.1 120,796.1 2,647,778 2,476,322 160,329 
mpl hy 3,107.2 74,280 63,700 4,498 
6,104.7 36,833.7 822,669 755,091 49,814 
8,143.6 49 800.0 1,097,432 1,020,902 66,452 


Allocation of Charges for Power 


IMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


ar 31, 1988 


MUNICIPAL 
DISTRIB- 
UTORS’ 
* DISTRIB- 


DOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 


FOR 


4,181 
1,863 


4,181 


PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


UTION 
STATIONS 
(Note 6) 


$ 


349 328 
15,291,419 
2,489,641 
697 342 
2,308,714 


1,395 ,069 
272,990 
3,902,788 
1,580,541 
82,833 


164,563 
5,311,829 
1,081,534 
2,353,268 

10,309,694 


98,852 
2,692,010 
1,430,811 

28,553,718 
531,216 


416,115 
282,463 
607,331 
1,316,076 
21,196,722 


417,146 
817,920 
2,166,796 
386,933 
574,218 


1,322,336 
391,492 
1,434,505 
2,855,507 
93,386,502 


34,443 237 
5,289,811 
148,298 
1,627,575 
2,198,310 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 


345,958 
15,138,389 
2,459,538 
691,353 
2,288,494 


1,372,878 
272,097 
3,894,647 
1,577,376 
81,938 


164,675 
5,245,732 
1,074,642 


2,334,358 | 


10,167,434 


98,782 
2,657,356 
1,409,505 

28,294,550 
525,720 


410,791 
278,600 
606,131 
1,308,695 
21,047,988 


412,099 
812,560 
2,159,245 
382,713 
570,636 


1,294,113 
390,134 
1,415,225 
2,821,145 
92,896,626 


34,340,032 
5,254,811 
146,956 
1,608 ,379 
2,175,144 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 


3,370 
153,030 
30,103 
5,989 
20,220 


Poe) SM 
893 
8,141 
3,165 
895 


(112) 
66,097 
6,892 
18,910 
142,260 


70 
34,654 
21,306 

259,168 
5,496 


5,324 
3,863 
1,200 
7,381 
148,734 


5,047 
5,360 
7,551 
4,220 
3,582 


28,223 
1,358 
19,280 
34,362 
489 876 


103,205 
35,000 
1,342 
19,196 
23,166 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 

Mills 
$ per kW per kW.h 
275.58 46.27 
271.56 43.27 
260.22 45.67 
275.97 46.19 
267.13 44.52 
259.10 45.72 
275.01 46.31 
267.04 44.24 
257.80 46.00 
272.24 47.00 
274.03 46.60 
280.93 41.89 
276.27 43.50 
281.59 41.63 
272.44 43.12 
268.89 47.76 
266.82 44.15 
260.59 47.46 
273.27 42.98 
254.71 49.30 
269.77 47.52 
269.92 46.73 
274.41 45.85 
267.82 44.82 
273.98 42.85 
276.66 45.99 
277.50 44.57 
266.41 44.23 
262.52 45.00 
277.10 45.71 
262.54 44.99 
275.17 46.33 
250.92 47.63 
268.70 43.79 
272.58 43.10 
271.97 43.20 
269.23 43.79 
269.07 47.73 
266.61 44.19 
269.94 44.14 
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MUNICIPALITY 


Brockville ... 
Brussels...... 
Burford...... 
Burk’s Falls 
Burlington .. 


Cache Bay.. 
Caledon...... 


Cambridge-North Dumfries 
Gampbellford (77.1...s6.4.20-2- 


Capreoln:.«. 


Cardinal ..... 


@arléton Place 22... 25¢85.<: 


Casselman... 
Chalk River 


Chapleau Twp..e... ston een 


Chatham..... 
Chatsworth . 
Chesley ...... 
Chesterville. 
Chitordiee..< 


Cobden ...... 
Cobourg..... 
Cochrane.... 
Colborne .... 


Coldwater... 


Collingwood 


Comber...... 
Cookstown.. 
Cottam....... 


Creemore ... 
Dashwood... 


Deep River 


DGLA WAKE acs sesesirecdty doesn 


PGSEYONEG\.>..cscercbscce cose eee 
POTAVEOR. 5s 3.4: 2i5 5a deendteeees 
DVCSOOR aise scenes ncaa 


see notes on page 64 


Appendix II — Finance 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGE 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 
(Principal Bases 
of Allocation 


Average of 
Monthly 
Peak Loads 


kW 
47,415.3 
1,635.4 
1,486.2 
2,289.9 
202,689.3 


1,004.1 
12,621.4 
160,481.5 
6,209.4 
4,437.9 


1,968.5 
9,860.1 
4,118.3 
1,224.0 
5,850.0 


TIN 83353 
Poles 
3,332.9 
4,373.2 
1,101.5 


4,777.5 
1,702.6 
30,913.0 
9,515.1 
3,097.5 


2,184.2 
36,778.1 
1,152.0 
1,493.4 
1,170.2 


2.19257 
642.2 
9727.9 
767.4 
5,489.1 


2,683.0 
1387.2 
5,494.2 
10,472.9 
586.4 


kW.h 7000 
299,297.5 
10,355.2 
9,868.4 
12,346.3 
1,238 ,602.9 


5,541.5 
71,783.9 
978,208.9 
32,326.1 
28,550.0 


12,103.4 
61,029.5 
24 385.7 

7,444.5 
35 ,040.4 


438 257.4 
4,438.5 
19,585.3 
25 ,970.3 
6,871.2 


29,020.0 
9,683.2 
194,131.8 
58,312.8 
19,541.8 


12,645.1 
243,412.2 
6,456.7 
8,965.3 
6,583.1 


13,383.0 
3,684.9 
53,040.4 
4,413.8 
32,801.6 


16,171.5 
8,687.1 
33,756.3 
66,415.7 
3,150.5 


COMMON 
DEMAND 
FUNCTIONS 
(Notes 1 & 3) 


$ 
6,389 ,686 
220,387 
200,280 
308 ,587 
27,314,410 


133,439 
1,700,860 
21,626,487 
836,779 
598,051 


265,275 
1,328,747 
554,982 
162,903 
788,346 


9,613,145 
101,245 
449,142 
589 ,332 
148 438 


643,816 
227,602 
4,165,836 
1,282,255 
417,419 


293,745 
4,956,217 
155,244 
201,251 
157,696 


295,488 
86,543 
1,300,610 
103,415 
739,711 


361,561 
186,939 
740,398 
1,411,328 
79,023 


20.50 MILLS 
PER kW.h 


(Note 2) 


$ 
6,135,601 
212,282 
202,304 
253,099 
ZIM IS? 


113,603 
1,471,570 
20,053,282 
662,685 
585,275 


248,120 
1,251,105 
499 909 
152,614 
718,328 


8,984,277 
90,989 
401,501 
532,391 
140,860 


594,912 
198,506 
3,979,704 
1,195,414 
400,609 


259,225 
4,989,952 
132,362 
183,791 
134,954 


274,354 
75,540 
1,087,330 
90,485 
672,435 


331,518 
178,088 
692,006 
1,361,522 
64,585 


MATION 


(Note 4) 


$ 
386,909 
13,345 
12,127 
18,686 
1,653,945 


8,193 
102,991 
1,309,529 
50,669 
36,213 


16,063 
80,458 
33,605 

9,988 
27,414 


582,096 
6,131 
27,196 
35,685 
8,988 


38,984 
13,893 
252,250 


25,276 


17,823 
300,109 
9,400 
12,186 
9,549 


17,892 
5,240 
79,380 
6,262 
44,791 


21,893 
11,320 
44 833 
85,459 

4,785 


for the Year End 


POWE} 
DISTRI 
DISTR’ 
BUTIO! 
STATIO 
(Note § 


17,210 
15,694 
14,794 


Allocation of Charges for Power 


RIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 
er 31, 1988 


MUNICIPAL TOTAL 
DISTRIB- AMOUNT 
UTORS’ CHARGED 
DISTRIB- FOR 
UTION PRIMARY BALANCE 
STATIONS POWER AMOUNTS | (Refunded) 
(Note 6) (Note 8) BILLED or Charged 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 


$ 


1259125195 
463,283 
430,406 
595,165 

54,359,714 


$ 


84,140 
(593) 
1,453 
7,742 
268,738 


$ 


12,828,055 
463,876 
428,953 
587,423 

54,090,976 


265,838 
3,279,685 
42,989,298 
Boa,132 
1,219,540 


263,605 

3,274,452 
42,720,424 
1,545,624 
1,208 ,456 


2,233 
55233 
268,874 

4,508 
11,084 


529,458 526,786 2,672 


2,660,310 2,647,564 12,746 
1,127,964 1,113,466 14,498 
338,431 335,518 2,913 


1,569,566 1,543,489 26,077 


19,179,518 
206,099 
879,909 

1,157,409 

309,918 


19,198 ,382 
203,276 
876,015 

1,146,480 

305,865 


(18,864) 
2,823 
3,894 

10,929 

4,053 


1,280,362 

457,981 
8,397,790 
2,477 ,669 
843,304 


1,268,108 

453,620 
8,311,680 
2,456,674 
829,829 


12,254 

4,361 
86,110 
20,995 
13,475 


591,014 
10,246,278 
309,171 
409,743 
314,482 


580,178 
10,114,310 
307,709 
405,043 
313,040 


10,836 
131,968 
1,462 
4,700 
1,442 


610,660 
174,010 


599,844 
173,043 


10,816 
967 


2,570,047 2,553,182 16,865 
208,086 202,180 5,906 
1,456,937 1,478,414 (21,477) 


733,440 
390,995 
14775297 
2,862,987 
154,544 


728,925 
387 ,434 
1,478,201 
2,831,498 
154,087 


4,515 
3,561 

(964) 
31,489 
457 


69 
TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 

Mills 
$ per kW per kW.h 
272:32 43.14 
283.28 44.74 
289.60 43.61 
259.90 48.21 
268.19 43.89 
264.76 47.97 
259.85 45.69 
267.88 43.95 
249.64 47.95 
274.80 42.72 
268.96 43.74 
269.80 43.59 
273.89 46.26 
276.50 45.46 
268.30 44.79 
268.86 43.76 
274.33 46.43 
264.01 44.93 
264.66 44.57 
281.35 45.10 
268.00 44.12 
268.98 47.30 
271.66 43.26 
260.39 42.49 
272.25 43.15 
270.59 46.74 
278.60 42.09 
268.38 47.88 
274.38 45.70 
268.75 47.77 
278.50 45.63 
270.95 47.22 
264.19 48.45 
274,17 47.14 
265.43 44.42 
273.37 45.35 
281.85 45.01 
268.87 43.76 
273.37 43.11 
263.56 49.05 
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STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARG| 
for the Year Enc, 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 
(Principal Bases 
of Allocation 


COMMON | ENERGY AT | TRANSFOR- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND {20.50 MILLS| MATION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) 
kw kW.h °000 $ $ 

Dandalk 6.0.38 Rae: 3,215.0 19,568.5 433,253 401,154 26,234 
Toads 2... 600d hanes 23,977.2 144,632.2 3,231,167 2,964,960 195,654 
Dunaville...c.svnsareBtn-.. 7,443.8 45,138.2 1,003,126 925,335 60,741 
Duthie: cnc 3,635.9 21,407.8 489,974 438,862 29,669 
DGHGRavciloccnsh cath, es: 1,185.6 7,149.1 159,771 146,557 9,675 
Bast Work (0.032. edo: 130,067.4 854,766.1 17,527,883 17,522,705 1,061,350 
East Zorra-Tavistock........ 3,930.7 23,991.1 529,701 491,820 32,075 
Eganville sccciccs settee. 1,875.5 10,699.5 252,742 219,342 15,304 
Binivalesa ci: <i. ce. ah... 2,987.3 18,803.6 402,569 385,476 24,376 
Ets weod cs joes/ an 372.7 2,247.6 50,225 46,078 3,041 
BGPP cies cnc a 4,049.4 24,934.3 545,697 511,155 33,043 
Bmabianisii seks ck es 4,946.2 29,139.7 666,550 597,364 40,361 
BaP AM cess. thc oss 957.2 5,780.3 128,992 118,498 7,811 
oe me Ge ae ae 7,381.8 54,235.1 994,771 1,111,820 60,235 
Espanola ticisca: 4 :8¥etas..»s 8,429.3 51,043.3 1,135,932 1,046,388 68,783 
to ee ee ee 9,301.3 52,598.1 1,253,443 1,078,263 75,899 
Etobicoke ......4080/50h >. 596,526.5 3,817,700.0 80,387,911 78,262,850 4,867,656 
rN eee Ge Re one 7,475.2 45,720.9 1,007,358 937,281 60,998 
Fenelon Falls ...........0006+ 4,242.5 24,989.8 571,719 512,293 34,619 
ee Oe ee. ae 17,845.9 114,450.1 2,404,913 2,346,227 145,623 
Fired ivi ee T7142 4,584.6 103,927 93,986 6,293 
Plamborough...2..cssstaeo. 4,031.6 24,423.6 543,298 500,684 32,898 
Flesherton.......c.cccscesseess 1,271.9 7,249.5 171,401 148,617 10,379 
Fistesticas..cnrs bce le << 4,864.9 28,504.4 655,594 584,342 39,698 
Fortubrances ...se.asesssetes = 127472.7 68 ,208.8 1,680,821 1,398,280 — 
Frihkford ......4.a8 ie. 3,020.3 18,111.9 407,016 371,296 24,646 
Gearing dsc. sce: 5,092.1 31,143.1 686,211 638,434 41,552 
Gene sc ccei ccna 3,212.4 18 ,370.2 432,903 376,591 26,213 
Gloucester ......4...00N... 118,151.1 725,742.8 15,922,042 14,877,729 642,544 
GOBETICD 5 .vcenshde..: 17,887.6 114,761.7 2,410,533 2,352,617 145,963 
Goulbourn...-:.4..200t.-. 5,002.7 29,342.7 674,164 601,525 40,822 
Grand Bend ..........:0000 2,522.9 14,869.4 339,986 304,825 20,587 
Grand Valley ..........c0006 1,914.3 11,949.6 254,738 244,967 15,621 
Granta jc. sescdechehgten 584.3 2,845.9 78,740 58,343 4,768 
Gravenhulst ...........e.000000 7,506.0 45,491.9 1,011,509 932,586 61,249 
Cn | ee nee eee 21,259.6 129,229.4 2,864,944 2,649,203 173,478 
cc ee eee. One 168,888.0 1,085 ,525.5 22,759,347 22,253,275 1,364,722 
Haldimand .. ...:4..28heGs. 8,857.2 54,597.4 1,193,596 1,119,247 72,275 
Halton Hills...........00000 58,111.6 362,773.7 7,831,119 7,436,861 474,191 
Ham tent .x.ci.osd tote: 889,274.2 6,335,095.9 119,838,591 129,869,468 6,350,910 


see notes on page 64 


Allocation of Charges for Power 


RIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


Der 31, 


| MUNICIPAL 


103,914 
5,548 
| 


| 1,325 
662 
21,487 


‘on page 64 


1988 


TOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 
FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


DISTRIB- 
UTORS’ 
DISTRIB- 
UTION 
STATIONS 
(Note 6) 


$ 


861,843 
6,391,782 
1,996,117 

958,505 

328,522 


36,215,852 
1,059,143 
487 388 
821,745 
103,280 


1,122,420 
1,356,507 

265,409 
2,200,103 
2,251,103 


2,407,771 
163,518,417 
2,006,961 
151195293 
4,918,250 


212,350 
1,082,738 
343,828 
1,281,580 
3,079,101 


833,237 
1,366,196 
865,353 
31,468,657 
4,909,113 


1,369,340 
693 ,643 
535,541 
145,525 

2,005 ,344 


5,687,625 
46,377,344 
2,404 373 
15,742,171 
255,810,219 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 


851,840 
6,369,614 
2,003,011 

958,221 

327,142 


36,088,933 
1,056,375 
477,332 
813,004 
103,334 


1,109,218 
1,340,109 

261,650 
2,189,127 
2,227,616 


2,394,027 
163,379,136 
1,989,706 
1,104,970 
4,879,397 


211,193 
1,080,086 
338,066 
1,270,677 
3,048,563 


823,128 
1,341,117 
860,113 
31,082,087 
4,902,464 


1,361,311 
686,269 
530,899 
143,692 

1,986,991 


5,667,419 
46,205 ,468 
2,397,176 
15,647,570 
256,018 ,684 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 


10,003 
22,168 

(6,894) 
284 
1,380 


126,919 
2,768 
10,056 
8,741 
(54) 


13,202 
16,398 

3,759 
10,976 
23,487 


13,744 
139,281 
15255 
14,323 
38,853 


A157 
2,652 
5,762 
10,903 
30,538 


10,109 
25,079 
5,240 
386,570 
6,649 


8,029 
7,374 
4,642 
1,833 
18,353 


20,206 
171,876 
7197 
94,601 
(208,465) 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 

Mills 
$ per kW per kW.h 
268.07 44.04 
266.58 44.19 
268.16 44.22 
263.63 44.77 
277.08 45.95 
278.44 42.37 
269.45 44.15 
259.88 45.55 
275.08 43.70 
277.10 45.95 
277.18 45.01 
274.25 46.55 
277.27 45.92 
298.04 40.57 
267.06 44.10 
258.86 45.78 
274.12 42.83 
268.48 43.90 
263.83 44.79 
275.60 42.97 
275.34 46.32 
268.56 44.33 
270.33 47.43 
263.43 44.96 
246.87 45.14 
275.88 46.00 
268.30 43.87 
269.38 47.11 
266.34 43.36 
274.44 42.78 
273.72 46.67 
274.94 46.65 
279.75 44.82 
249.05 51.13 
267.16 44.08 
267.53 44.01 
274.60 42.72 
271.46 44.04 
270.90 43.39 
287.66 40.38 


ve 


MUNICIPALITY 


Hanover. d.n.ccee tec ercvee ee: 
Harriston':/svoissc8.2 ee eee 
Harrow'ehceiedatetenaeceeee ss 
Hastings scjaewidacnaeeecne ss: 
Havelock: s.custaen cuca se: 


Ingersoll s jivesseMsveeersscnees 
ITOQUOIS ae nencatae sexton es 
Troquois: Falls 26s... c.0esc0r« 


Kingsville Sina es.teeeecaes 
Kairkheldenecccsansceeoee stage 


PE Orignal -c.seo: carers cc 
Lakefield icc sh. ceccnansteeeen 


Lanark acct ee 
Laneasters.2cc.decnencteeverensss 
Larder Lake Twp. c02%..;. 
Patchtords..c55escbe osteense = 


Lincolnt:..cccctee eee eee 
LAndSay reece os pvt ceepieeoncee 
EIStOWE! Aiiesss ereen oan: 


Magnetawanl..c.. siti tieses. 
Marktlaleesc...5 casccetnane reese 
Markhann':.4i.2)s.aveeecaenn 


see notes on page 64 


Appendix II — Finance 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGI 
for the Year End 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWE! 
DISTRI 
COMMON’ | ENERGY AT|TRANSFOR-| DISTR 
Average of DEMAND {20.50 MILLS} MATION BUTIO 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIO 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note § 
kW kW.h *000 $ $ $ $ 
12,929.7 75,799.3 1,742,406 1,553,888 105,506 = 
3,254.5 20,791.8 438,576 426,234 26,557 = 
4,715.3 25,416.9 635,434 521,049 38,477 = 
1,821.1 11,304.9 245,411 231,753 14,860 19,128 
2,064.1 12,792.9 274,105 262,254 16,843 21,797 
31,143.4 203,803.2 4,196,885 4,177,968 138,131 a 
16,869.5 103,823.4 2,273,334 2,128,382 137,655 # 
3,047.5 16,132.9 410,681 330,724 24,868 = 
297.4 1,673.6 40,078 34,311 2,427 3,14) 
8,290.2 51,616.8 1,117,187 1,058,144 67,648 pa 
20,219.3 122,829.7 2,724,753 2,518,011 164,989 “~ 
3,829.6 24,527.1 516,077 502,808 31,250 21,43: 
4,268.8 27,068.9 575,263 554,912 34,833 86) 
47,814.4 300,097.9 6,443,469 6,152,009 250,183 =| 
9,012.0 55,855.2 1,214,457 1,145,034 73,538 - 
5,475.0 32,849.0 737,811 673,405 44,676 = 
18,207.9 115,913.6 2,453,697 2,376,231 = ~ 
876.4 5,032.0 117,866 103,158 7,151 9,25 
11,762.3 70,420.3 1,585,088 1,443,616 95,980 = 
111,993.2 718,572.7 15,092,204 14,730,742 913,865 ~ 
8,114.2 48,064.1 1,093,470 985,316 66,212 - 
388.8 2,218.7 52,395 45,485 3,173 4,10 
289,891.8 1,858,466.2 39,065,819 38,098,557 218,433 -| 
3,282.6 19,666.5 442,363 403,165 26,786 34,32 
5,464.6 32,420.1 736,410 664,614 44,591 - 
1,450.2 7,694.7 195,429 157,743 11,834 15,31, 
1,421.7 8,443.3 191,588 173,088 11,601 15,0: 
1,600.0 9,873.5 215,616 202,409 13,056 16,8 
631.4 3,904.3 83,848 80,040 5,152 6,6 
21,970.5 137,674.7 2,960,745 2,822,333 179,279 | 
5,338.7 31,707.7 719,443 650,008 43,564 
33,071.4 209 369.3 4,456,702 4,292,071 269,863 
11,506.4 67,850.0 1,550,602 1,390,925 93,892 
444,574.8 2,818,777.6 59,910,900 57,784,941 3,627,730 
2,402.0 14,233.9 323,694 291,797 19,600 
2,025.1 11,941.7 272,902 244,805 16,525 21,3 
2,718.8 15,969.3 366,385 327,371 22,185 15,7] 
443.6 2,487.8 59,780 51,002 3,620 4,1 


3,646.5 
219,813.9 


20,306.2 
1,316,150.1 


491,402 
29,621,861 


416,279 
26,981 ,042 


LASS 
1,075,731 


Allocation of Charges for Power 


RIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


er 31, 1988 


MUNICIPAL 
DISTRIB- 
UTORS’ 
DISTRIB- 
UTION 
STATIONS 
(Note 6) 


TOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 
FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


$ 


3,435,757 
891,367 
1,194,959 
511,153 
575,000 


8,514,101 
4,539,371 
766,273 
79,956 
2,242,980 


5,407,753 
1,071,566 
1,165,871 
12,845,661 
2,433,029 


1,457,879 
4,829,927 
237,430 
3,124,684 
30,736,811 


2,166,829 
105,158 
77,382,809 
906,636 
1,445,615 


380,320 
391,290 
447,977 
175,708 
5,962,357 


1,419,059 
9,018,635 
3,038,607 
12132359011. 
635,091 


555,617 
743,644 
118,517 
937,437 
SST 26107 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 


3,416,736 
883,394 
1,184,454 
505,389 
571,964 


8,423 864 
4,501,322 
766,271 
80,001 
2,223,986 


5,240,854 
1,070,181 
IES Zy/O2s 
12,718,659 
2,414,601 


1,447,459 
4,793,810 
233,844 
3,083,199 
30,457,967 


2,161,892 
105,481 
76,991,878 
896,199 
1,422,652 


376,086 
388,352 
437,406 
174,061 
5,942,048 


1,409,815 
8,945,414 
3,027,964 
120,896,536 
631,932 


549,474 
734,433 
118,035 
928,936 

56,862,769 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 


19,021 
7,973 
10,505 
5,764 
3,036 


90,237 
38,049 
Z 

(45) 
18,994 


166,899 
1,385 
133119 
127,002 
18,428 


10,420 
36,117 
3,586 
41,485 
278,844 


4,937 

(323) 
390,931 
10,437 
22,963 


4,234 
2,938 
10,571 
1,647 
20,309 


9,244 
Uk p7Al 
10,643 

427,035 

BF159 


6,143 
95214 
482 
8,501 
509,938 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 

Mills 
$ per kW per kW.h 
265.73 45.33 
273.89 42.87 
253.42 47.01 
280.69 45.21 
278.57 44.95 
273.38 41.78 
269.09 43.72 
251.45 47.50 
268.82 47.77 
270.56 43.45 
267.45 44.03 
279.81 43.69 
273.11 43.07 
268.66 42.80 
269.98 43.56 
266.28 44.38 
265.27 41.67 
270.91 47.18 
265.65 44.37 
274.45 42.77 
267.04 45.08 
270.44 47.39 
266.94 41.64 
276.20 46.10 
264.54 44.59 
262.26 49.43 
275.23 46.34 
279.99 45.37 
278.27 45.00 
271.38 43.31 
265.80 44.75 
272.70 43.08 
264.08 44.78 
272.90 43.04 
264.40 44.62 
274.36 46.53 
273.52 46.57 
267.18 47.64 
257.08 46.16 
261.01 43.58 


74 Appendix II — Finance | 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER . 
ENERGY SUPPLIED . 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWER 

of Allocation DIsTRIg 

ComMMON’. | ENERGY AT |TRANSFOR-| DISTRI. | 

MUNICIPALITY Average of DEMAND |20.50 MILLS| MATION BUTION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIONS 


Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 


kW kW.h 000 $ $ $ $ 

Mariioral:.::-.ccce acseeotetens 2,491.9 15,179.6 335,808 311,182 20,334 15,325 
Martintown...02.cbes esos 366.0 2,042.2 49 322 41,865 2,987 3,82204 
MS SSE9 on cc ots races eee ran es 2,053.2 12,401.7 273,842 254,237 16,754 21,682 
Maxvillet cn. csssssaeecmnc esas 1,505.0 8,350.2 202,814 171,181 12,281 — | 
McGarry Twp. .......0:.00055 1,209.9 7,531.9 163,046 154,406 9,873 12,777 
Meafordeiersicsh a. teseec a 6,903.9 42,178.1 930,370 864,651 56,336 — 
Me rlintiiyccscececesouten atte: Sel 4,503.9 104,533 92,332 6,330 7,927 
Midlands... .¢s.0saae-nmeeecsiaes 28,022.7 172,019.6 3,776,339 3,526,404 228,665 — 
MiG RAYS onc sioo ese -nteeenoeres 1,429.8 8,746.0 192,680 179,293 11,667 15,099 | 
Millbrook .c.cn.ccseenetee ee caes 1,627.5 10,402.0 219,322 213,241 13,280 17,186 © 
MiltOnaees acces rae cee nes 65,136.7 422,163.1 8,777,822 8,654,346 5315515 — 
Milverton ns ntsc camer 2,190.7 12,855.1 295,219 263,530 17,876 — 
Mississaugaiesne..s2s-scsnre to 794 ,579.6 5,105,790.0 107,077,547 104 ,668 ,697 6,483,770 — 
Mitchellit::,..2.0.c1ee seeeeeeees 5,939.5 35,691.0 800,407 731,668 48 ,466 — 
Moorefteldisss,....s:csere-ce-ee- 649.6 3,828.0 87,540 78,474 5,301 6,841 
Mormisburgys,.c-uabscsnaccseess 5,285.5 29,922.6 712,274 613,413 43,130 — 
Mount Brydges .............+ 1,785.8 10,962.5 240,654 224,731 14,572 18,752 
MountiRorest....00.ccntere snes 6,798.3 40,726.4 916,139 834,893 55,474 — 
Nanticoke: s...snpseeeseners 8,908.5 56,965.6 1,200,509 1,167,797 72,693 14,087 
Napa: «.ccceransactdeeatiies 10,524.9 64,143.3 1,418,336 1,314,940 85,883 — 
Nepeanithisssinds-canssoeetanaes 157,900.5 1,009 220.5 21,278,671 20,689,020 983,828 = 
Neustagt).-o...s.<0deesteee eee 641.3 3,804.2 86,422 77,988 5,233 6,612 
Newburghi.2f/csnsc-cdeeneene- 785.9 4,881.3 105,908 100,067 6,413 8,299 © 
Newbubys.c:s0sscsshs-earnnes 575.2 3,529.6 77,514 72,359 4,694 6,064 | 
Neweastle:cic.cacssceseateeeecses 25,813.7 163 ,469.6 3,478,654 Sool 7 7/ 210,640 16,957 | 
Newmarket .......dsasseeuemsees 59 ,957.4 372,990.6 8,079,859 7,646,309 489 252 — 
Niagara’ Falls ........0.s.s004+ 111,298.5 107:232.2 14,998 586 14,498 ,262 908,196 — 
Niagara-On-The-Lake ....... 21,043.5 128,966.1 2,835,822 2,643,805 171,715 — 
NickeliGentre ...4.. 0.0000 2,542.9 16,082.2 342,681 329,685 20,750 — 
Nipigon TWwp.........csseee 3,036.8 19,580.3 409 ,239 401,396 24,780 32,007 
Norfolk scccsc.cencckescotnesn: 839.1 5.226:2 113,077 107,139 6,847 8,861 
Northubay.cssseescess tte enone 88 ,166.0 567,165.7 11,881,250 11,626,899 719,435 18,686 
North Dorchester ............ ISS WAG 9,612.2 211,802 197,050 12,825 16,597 
Norther ork scscseecteenceeses 916,715.7 5,798,568.5 123,536,608 118,870,656 6,474,836 — 
Norwich l).c.coccsecect opts 3,588.0 21,693.4 483,519 444,717 29,278 12,754 
NOnWOOG) n,n che ay haxteeeeass 2,005.8 12,245.4 270,302 251,031 16,367 21,181 
QB VING ios acc cons eeeemusee es 214,253.0 1,411,537.4 28,872,734 28,936,517 1,748,304 —_— 
CHL ISPHIDGS esi ravrsessteheontans 741.1 4,460.9 99,871 91,451 6,047 7,583) 
OMEMCE Ho. ieccrceseecdeeens 1,536.1 9,296.9 207 ,005 190,586 123535 16,221, 

oncit o eae eee 25,294.6 163,247.5 3,408,700 3,346,574 206,404 — 


see notes on page 64 


Allocation of Charges for Power 


RIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


ver 31, 1988 


MUNICIPAL 


DISTRIB- 
UTORS’ 

DISTRIB- 
UTION 

STATIONS 
(Note 6) 


TOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 
FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


$ 


691,666 

97,995 
566,515 
396,596 
340,101 


1,851,356 
211,122 
7,531,864 
398,739 
463,030 


17,963,683 
605,753 
218,230,013 
1,580,541 
178,156 


1,369,935 

498,710 
1,810,356 
2,455,087 
2,819,158 


42,951,520 
176,254 
220,687 
160,630 

7,075,304 


16,215,421 
30,405,044 
5,651,342 
694,400 
867,423 


235,924 
24,246,270 
438,275 

248 882,100 
977,660 


558,881 

2) 3)5)// S85) 
204,952 
426,347 
6,961,678 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 


684,831 

96,222 
559,736 
393,103 
335,743 


1,838,808 
210,474 
7,491,864 
395,283 
458,505 


17,776,634 
597,585. 
216,658,713 
1,574,565 
176,410 


13555135 

493,897 
1,795 307 
2,439,064 
2,786,964 


42,743,868 
174,487 
220,703 
160,384 

6,924,435 


16,026,329 
30,283,459 
5,618,144 
690,182 
860,546 


234,166 
23,994,642 
436,859 
247,929,930 
974,440 


553,010 
59,289,117 
205,565 
417,126 
6,906,772 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


6,835 
NES: 
6,779 
3,493 
4,358 


12,548 
648 
40,000 
3,456 
4,525 


187,049 
8,168 
1,571,300 
5,976 
1,746 


14,800 

4,813 
15,049 
16,023 
32,194 


207,652 

1,767 
(16) 

246 

150,869 


189,092 
121,585 
33,198 
4,218 
6,877 


1,758 
251,628 
1,416 
952,170 
3,220 


5,871 
268,438 

(613) 
9,221 
54,906 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 

Mills 
$ per kW per kW.h 
DAB oe! 45.57 
267.78 47.98 
275.92 45.68 
263.52 47.49 
281.10 45.15 
268.16 43.89 
272.16 46.87 
268.78 43.78 
278.88 45.59 
284.50 44.51 
275.78 42.55 
276.51 47.12 
274.65 42.74 
266.11 44.28 
274.25 46.54 
259.19 45.78 
279.27 45.49 
266.30 44.45 
275.59 43.10 
267.86 43.95 
272.02 42.56 
274.84 46.33 
280.80 45.21 
279.26 45.51 
274.09 43.28 
270.45 43.47 
273.18 42.99 
268.56 43.82 
273.08 43.18 
285.64 44.30 
281.15 45.14 
275.01 42.75 
278.86 45.60 
271.49 42.92 
272.48 45.07 
278.64 45.64 
277.98 42.19 
276.56 45.94 
277.55 45.86 
275.22 42.64 
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MUNICIPALITY 


Ottawa isi cossisemeauneeeri ees 
Owen Sond }:6..4.00s. eee 
Paisleyianide..cassnseneiecnesee: 


Partye Sound aa.) dascece sn 
Pelhamisiescetkcsstnane: setcareans 


Pembroke ¢.c.sc2te seecen ss 
Penetanguishene .............. 
Perth eiiacinic so cceass eceteenten ce 
Peterborough c.s, ..demaar- 
Petroliag ncs.ncste-tesesteasees 


Pickering s2..0-he.<c-oeres seers: 
Picton Wecteersns-esece spas. 
Plantagenet.<:.:..es<sseyes des 
Point: Edward :....:..2an.s2ea0- 
Poresburwell-..<<.n-cem.dcss 


PLeSGOtES casieccisacceesetneten> 
Pric@villehs..cccscvataattensseses 
Rainy GRiverics.awseness ees 
Red Rock ..,..c.cckv>aeeoteeaes 
RENEE Witginccscaccatenaveak sens 


ROGNGY i: -<2ocs an eatoiee eee > 
ROSSCAUs «ascaesanpottawctectettes 
RUSSO Ui swe ace aie ees 
Sandwich West Twp. ....... 
SALIiai ey, feassaines ots danencunces 


see notes on page 64 


Appendix II — Finance 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGE 
for the Year End 


PRIMARY POWER 


ENERGY SUPPLIED 


DURING YEAR 
(Principal Bases 
of Allocation 


Average of 
Monthly 
Peak Loads 


COMMON 
DEMAND 
FUNCTIONS 
(Notes 1 & 3) 


20.50 MILLS} MATION 
PER kW.h 


(Note 2) (Note 4) 


ENERGY AT | TRANSFOR- 


kW 
38,874.4 
191,356.8 
673,504.0 
46,513.7 
1,839.9 


3,029.0 
10,848.5 
2,695.3 
13,227.8 
3,097.4 


21,882.0 
TESI9:9 
15,991.0 
114,404.3 
5,804.6 


81,646.8 
TSA 
1,746.2 
8,940.5 

808.9 


34,439.1 
12,520.1 
34,851.3 
2,885.9 
Pap dieelige: 


8,430.1 
231.0 
15593:1 
1,054.2 
14,587.9 


90,992.6 
4,807.3 
1,062.5 
8,899.6 
2,564.2 


1,438.7 
493.0 
2,296.4 
15,632.2 
80,253.1 


kW.h 7000 
239,149.3 
1,232,958.0 
4,345 605.1 
294,384.1 
11,085.0 


18,572.9 
67,313.7 
16,845.6 
75 ,614.2 
18,571.0 


112,010.1 
74,849.8 
96,772.0 

724,370.8 
35,017.6 


502,214.0 
45 ,637.0 
10,378.4 
55,559.6 

5,123.4 


219,014.2 
77,010.5 
219,977.4 
16,909.9 
17,865.8 


47,854.9 
1,294.6 
9,434.0 
6,478.1 

82,254.8 


546,282.1 
27,725.3 
6,282.4 
53;816.2 
15,300.6 


8,124.4 
2,768.4 
12,983.1 
87,721.9 
537,856.4 


$ 
5,238,714 
25,787,242 
90,761,399 
6,268,186 
247,945 


408,188 
1,461,944 
363,219 
1,782,578 
417,406 


2,948,818 
1,606 ,326 
2,154,947 
15,417,123 
782,228 


11,002,723 
1,020,281 
235,318 
1,204 822 
109,007 


4,641,013 
1,687,209 
4,696,561 
388,904 
367,598 


1,136,040 
31,130 
214,686 
133,815 
1,965,865 


12,262,763 
647 ,832 
143,183 

1,199,310 
345,552 


193,879 
66,437 
309,463 
2,106,595 
10,814,908 


$ 
4,902,561 
25,275 ,639 
89,084,905 
6,034,876 
227,245 


380,747 
1,379,933 
345,335 
1,550,091 
380,706 


2,296,209 
1,534,421 
1,983,828 
14,849,601 
717,861 


10,295 387 
935,561 
212,757 

1,138,972 
105,032 


4,489,793 
1,578,717 
4,509,539 
346,655 
366,249 


981,028 
26,541 
193,397 
132,803 
1,686,225 


11,198,781 
568,371 
128,791 

1,103,234 
313,664 


166,550 
56,752 
266,154 
1,798,299 
11,026,058 


$ 
317,215 
1,561,471 
4,618,836 
3795552 
15,014 


24,717 
88,524 
21,994 
107,939 
Za21D 


178,557 
97,266 
130,487 
933,539 
47,366 


666,238 
61,780 
14,249 
72,954 

6,601 


281,023 
102,164 
284,387 
23,549 
22,259 


68,790 
1,885 
13,000 
8,602 
119,037 


741,902 
39,228 
8,670 
72,621 
20,924 


11,740 
4,023 
18,739 
127,559 
654,865 


POWE! 
DISTRI 
DISTR 
BUTIO: 
STATIO 
(Note § 


Allocation of Charges for Power 


PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


ber 31, 1988 


MUNICIPAL 
DISTRIB- 
UTORS’ 
DISTRIB- 
UTION 
STATIONS 
(Note 6) 


on page 64 


TOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 
FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


$ 


10,458,490 
52,624,353 
184,465,140 
12,682,614 
490,203 


813,651 
2,930,401 
730,547 
3,440,608 
823,924 


5,423,585 
3,238,013 
4,269,262 
31,200,264 
1,549,566 


21,964,348 
2,017,622 
480,761 
2,433,260 
229,844 


9,411,829 
3,368,090 
9,505 ,473 
800,100 
768,774 


2,185,857 
61,968 
439,413 
286,353 
3,771,128 


24,203,446 
1,255 ,430 
291,864 
2,469,145 
707,106 


387 ,362 
132,141 
618,605 
4,032,453 
22,495,831 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 


10,367,287 
52,246,054 
183 602,232 
12,529,442 
484,950 


805,701 
2,920,098 
725,052 
3,389,485 
819,287 


5,287,981 
3,201,865 
4,224,264 
30,920,872 
1,540,283 


21,728,242 
1,993,961 
475 336 
2p, O90 
225,333 


9,395,809 
3,310,826 
DSUIESOS 
789 366 
763,717 


2,170,064 
62,110 
436,691 
284,866 
3,698,749 


23,903,156 
1,247,693 
289,741 
2,427,762 
674,652 


388,124 
130,047 
615,711 
4,013,424 
22,461,811 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 


91,203 
378,299 
862,908 
1535172 

33253 


7,950 
10,303 
5,495 
51,123 
4,637 


135,604 
36,148 
44,998 

DI9.392 

9,283 


236,106 
23,661 
5,425 
(82,130) 
4,511 


16,020 
57,264 
(6,032) 
10,734 
5,057 


15,793 

(142) 
2,722 
1,487 
72,379 


300,290 
OT 
Zee 

41,383 
32,454 


(762) 
2,094 
2,894 

19,029 

34,020 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 


fii 


TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 

Mills 
$ per kW per kW.h 
269.03 43.73 
275.01 42.68 
273.89 42.45 
272.66 43.08 
266.42 44.22 
268.62 43.81 
270.12 43.53 
271.05 43.37 
260.10 45.50 
266.00 44.37 
247.86 48.42 
271.65 43.26 
266.98 44.12 
pg ote 0) 43.07 
266.95 44.25 
269.02 43.74 
266.49 44.21 
275.31 46.32 
272.16 43.80 
284.16 44.86 
273.29 42.97 
269.01 43.74 
272.74 43.21 
277.25 47.32 
281.83 43.03 
259.29 45.68 
268.24 47.86 
275.82 46.58 
271.64 44.20 
258.51 45.85 
265.98 44.31 
261.15 45.28 
274.70 46.46 
277.44 45.88 
275.76 46.21 
269.24 47.68 
268.05 47.73 
269.38 47.65 
257.96 45.97 
280.31 41.82 
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STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGE| 
for the Year Endé 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 
(Principal Bases 
of Allocation 


COMMON 
DEMAND 
FUNCTIONS 
(Notes 1 & 3) 


ENERGY AT | TRANSFOR- 

20.50 MILLS} MATION 
PER kW.h 

(Note 2) 


MUNICIPALITY Average of 
Monthly 


Peak Loads 


(Note 4) 


kW 


kW.h ’000 $ $ 


Scarborough .i0.:22:-.ah ee 703 ,943.8 4,519,922.7 94,863 ,466 92,658,415 5,744,181 
Schreiber Twp...;...30.ie0. 3,775.9 23,748.4 508,840 486,844 30,811 
SS RO AC a 7,602.6 46,499.3 1,024,526 953,236 62,037 
SCAIOMD 5... c.cses-ct-mater Mehl 3,424.5 20,905.2 461,486 428,559 27,944 
SNELOUING ...c500.dkeatyh ties 5,035.9 31,322.4 678 ,638 642,109 41,093 
SITACOG Bd os cowie pun cpaveteanee: 30,418.8 187,629.0 4,099 ,237 3,846,395 


248,217 


Sioux Lookout ..8.:64.0e%., 6,517.1 890573 878,244 800,675 53,180 
Smiths Falls <<. :cn.<fseucieee 18,713.5 113,036.8 ZOa1eSS 2,317,256 152,702 
South Dumfries............... 1,944.1 12,484.1 261,987 255,924 15,864 13,908 
OUCH RIVED <.:.;-49, chee 1,767.5 10,844.6 236,214 222,316 14,423 18,573 


South-West Oxford .......... 


3,382.7 


22,944.5 455,853 470,362 27,603 


SOULDAMPtON s2csce tte, 6,063.0 36,792.4 817,050 754,244 49,474 
Springtield ...cc0sd0. etna 621.9 SIPAAV 83,807 76,406 5,075 
St atharines ...%..2e eee: 290,115.7 1,825,119.0 39,095,992 37,414,942 2,029,941 
St. Clair Beach <f.cc2s9-c80.. 4,245.9 23,196.4 572,177 475,528 34,647 


St UMARYS 5 ..22-cdeoe eee 9,049.5 53,454.8 1,219,511 1,095 ,823 73,844 
St, SPOMNAS . co. 8 eee. 50,550.2 320,126.9 6,812,145 6,562,604 412,490 
UAV ROT ceca seater Sa ees 4,252.5 26,531.6 573,067 543,900 34,700 
SUNG ty ss cisnnns cathe aes 3,094.7 18,522.9 417,042 379,722 25,253 
Stoney Creek ....5...A%ci02./ 65 ,877.0 413,256.5 8,877,585 8,471,758 537,556 


Stratford iiss... cc Mee 56,097.1 345 385.7 7,559,645 7,080,409 457,752 
Strathroy... s.5.2.4.. eee 16,690.2 99 ,797.5 2,249,171 2,045,851 136,192 
Sturgeon Falls................. 9,491.8 58,851.6 1,279,115 1,206,460 77,453 
SUCDULVs coc acsnceth-< eee 134,747.5 869 ,886.1 18,158,573 17,832,667 1,099 540 25,935 
Sundridge.7s.c2e1. 00 e: 1,984.6 11,584.7 265,277 237 ,486 16,194 20,864 
ATA w bee co asnc- sce ee 1,476.3 9,326.1 198 ,946 191,187 12,047 15,590 
Tecumseh... eee 10,712.1 59,979.0 1,443,563 1,229,570 87,411 
‘TLeeswater,.-...0..c4 eee 2,040.2 12,227.8 274,937 250,670 16,648 
Terrace Bay Twp. ........... 4,462.4 28 ,056.0 595,053 575,148 36,413 
‘Thamesyille.......4.:e eee 1,599.7 9,013.7 215,576 184,781 13,054 
Thedford e.ic0.5¢- eee 1,204.8 7,086.3 162,359 145,269 9,831 
Dhessalonisccccssce a see ee 2,947.7 16,879.0 397,232 346,022 24,053 
EDOENDULY +.4sctas es eee 3,273.8 20,762.4 441,177 425 ,629 26,714 
Thorndale: scans iets eee 558.1 2,861.3 75,210 58,657 4,554 
EROMCON success ae ee 846.8 4,967.8 114,115 101,842 6,910 
Thoroldiae sas.) ee ae ae 24,854.4 165,792.8 3,349,379 3,398,752 202,812 
Thunders: Bay ....¢.acceen. 181,538.0 1,150,484.8 24 464,061 23,584,938 1,481,350 38,640 
(EUIDULY ccs. cae. 11,398.7 71,284.1 1,536,089 1,461,326 93,013 $25 
Tilsonburgs a. cscs eee eee 26,192.1 155,835.2 3,529,501 3,195,649 213,881 11,626 
WOTODEO sarees ante a eee 1,463,530.0 9,608 ,021.3 ~ 197,225,303 196,964 ,437 10,137,275 — 


see notes on page 64 


Allocation of Charges for Power 


RIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


per 31, 1988 


MUNICIPAL 


DISTRIB- 
UTORS’ 

IB- DISTRIB- 
N UTION 

S STATIONS 
7) (Note 6) 


— 14,892 


— 17,028 


1,283 


23,267 


5 on page 64 


TOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 
FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


$ 


193,266,063 
1,058,577 
2,041,041 

917,988 
1,361,840 


8,193,849 
7535151 
4,991,790 
548,717 
491,526 


953,818 
1,620,768 
171,823 
78,540,874 
1,082,352 


2,389,178 
13,787,238 
1,151,667 
822,016 
17,886,899 


15,097,806 
4,431,214 
2,564,974 

37,116,715 

539,822 


417,770 
2,769,485 
557,147 
1253573571) 
430,438 


328,524 
767,307 
893,521 
144,151 
231,809 


6,950,943 
49 568,989 
3,092,237 
6,950,650 
404,350,281 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 


192,464,443 
1,035,309 
2,023,160 

910,769 
183555109 


8,150,656 
1,716,939 
4,951,628 
547,529 
483,878 


954,639 
1,595,506 
169,595 
78,345,585 
1,079,862 


2,353,376 
13,773,198 
1,132,497 
815,682 
17,811,721 


15,038,370 
4,404,098 
2,543,729 

36,776,033 

528,584 


410,520 
2,755,898 
552,176 
1,240,512 
430,143 


324,841 
766,519 
887,018 
143,602 
226,773 


6,958,713 
49 367,277 
3,075 ,262 
6,855,756 
401,439,468 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 


801,620 
23,268 
17,881 

UAD 
6,731 


43,193 
36,212 
40,162 
1,188 
7,648 


(821) 
25,262 
2,228 
195,289 
2,490 


35,802 
14,040 
19,170 

6,334 
75,178 


59,436 
27,116 
21,245 
340,682 
11,238 


7,250 
13,587 
4,971 
135225 
295 


3,683 
788 
6,503 
549 
5,036 


(7,770) 
201,712 
16,975 
94,894 
2,910,813 


79 
DEMAND TOTAL AMOUNT 
CHARGE CHARGED FOR 
(Note 1) POWER 

Mills 
$ per kW per kW.h 
274.55 42.76 
280.35 44.57 
268.47 43.89 
268.06 43.91 
270.43 43.48 
269.37 43.67 
269.01 44.89 
266.75 44.16 
282.25 43.95 
278.09 45.32 
281.97 41.57 
267.32 44.05 
276.27 46.10 
270.72 43.03 
254.92 46.66 
264.01 44.70 
272.74 43.07 
270.82 43.41 
265.62 44.38 
2752 43.28 
269.14 43.71 
265.50 44.40 
270.23 43.58 
275.45 42.67 
272.01 46.60 
282.98 44.80 
258.54 46.17 
273.09 45.56 
280.96 44.69 
269.07 47.75 
272.68 46.36 
260.31 45.46 
272.93 43.04 
258.27 50.38 
273.74 46.66 
279.67 41.93 
273.05 43.09 
271.28 43.38 
265.37 44.61 
276.28 42.08 


80 Appendix II — Finance 
STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGE 


i 


for the Year End 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 
(Principal Bases 


ENERGY AT | TRANSFOR- 
20.50 MILLS} MATION 

PER kW.h 
(Note 2) 


COMMON 
DEMAND 
FUNCTIONS 
(Notes 1 & 3) 


MUNICIPALITY Average of 
Monthly 


Peak Loads 


(Note 4) 


kW kW.h ’000 $ $ 
Tottenhaiiscis.cc.cbae ce eeess: 5,509.4 34,215.8 742,447 701,426 44,957 — 
Trenton? tee cecossben se outeces 45 ,010.3 305 ,307.9 6,065,588 6,258,812 367 ,284 = 
TWEEGN Ye: case saseeestauaeneee - 3,187.9 18,553.9 426,123 380,355 26,013 33,602 | 
WU XDridS¢ so. -prsconceencaeeeaes. 5,511.9 31,985.8 742,784 655,709 44,977 — | 
Vankleek | Hill 1. 22.. eeae 3,390.4 19,911.0 456,890 408,178 27,666 35,803. 
| 
Waulphanis.acd-ssecsaceeoneeene 198 433.7 1,164,102.3 26,740,925 23,864,099 1,619,219 —| 
Victoria Harbour........2...-- 1,964.2 11,936.8 264,696 244,706 16,028 20,742 } 
IWalkentOnie.scccussccmear te: 10,200.7 59 350.4 1,374,646 1,216,683 83,238 —_— 
WeallacebuUrgic. «c-.atosattence: 35,185.9 222,560.9 4,741,652 4,562,501 287,117 — ' 
Wartdsvillecii.c.cccstacehauee ees. 512.9 3,247.5 69,118 66,574 4,185 5,416) 
Warkworth sncssccotn. csecor ers 1,107.4 6,619.2 149,233 135,696 9,036 11,694. 
Wasagag Beach? < f..ssencn=s0 14,564.7 83,199.7 1,962,739 1,705,594 118,848 11 704 
Waterloo-Wellesley- Woolwich 165 ,323.6 1,030,639.5 22,279,008 21,128,110 347,135 —_— 
Watfordivicc..ccaveteecae ate 2,362.9 13,472.3 318,424 276,184 19,281 2,114% 
Waubaushene ......0.+¢.scsea0 1,290.9 7,830.1 173,962 160,517 10,534 8,406 | 
Webbwood).. cts, ss-s-e-eemte 698.0 4,151.8 94,062 85,114 5,696 7378 
Wrellandicy.sccccsn the werennetes 66,677.5 417,956.5 8,985,460 8,568,108 540,362 — 
Wellington <..i.s-cscsabacvees> 2,263.1 13,698.6 304,975 280,823 18,467 21,166) 
West? Ikincoln)....5.5..¢-aeaehee- 1,804.5 10,492.2 243,174 215,090 14,725 18,813. 
West Wome: sccosesbkscutaccrer 3,052.7 16,807.8 411,382 344 560 24,910 —_ 
Westminister Twp............ SI 18,422.1 427,337 377,653 25 ,876 4 
WeSEDORE |. nanceanetcnndeam ans: 1,549.8 9,119.9 208,851 186,958 12,646 16,235, 
WiHEATEV aes. c.0Sacmesomnnee tice: 2,356.3 14,226.4 317,535 291,641 19,227 — 
WHI os: ivcnsnstcesmbeaeean T3552 485 343.3 10,154,867 9,949 538 614,898 —| 
Whitchurch-Stouffville....... 12552753 79 456.6 1,688,179 1,628 ,862 102,223 = 
WiiaktOnis, «ces cccncet ae deteuntes. 4,100.9 25 492.4 552,637 522,594 33,463 _ 
Williamsbure. i... se- 583.8 3,309.8 78,673 67,851 4,764 6,165 
Winchester ciccascsatuctteesee 6,126.0 39 346.5 825,540 806,603 49,988 — 
WinidsOtys: 8. Riess cea Beene: 436,421.1 2,818,585.2 58,812,107 57,780,997 3,198,983 _ 
Witham ces crw<csck an eae 6,850.3 38,838.8 923,146 796,195 55,898 — 
Woodstock /:..::05hareeacn ten 55,446.7 340 398.4 7,471,997 6,978,167 452,445 — 
Woddville: i cccccsacssecseotetens 1,017.6 6,314.8 1373132 129,455 8,304 10,683 
NYA{00. 299100 Eee ae a AEE 2,184.1 12,792.1 294 ,329 262,240 17,822 66& 
IV ORIRIAS, ds cancel cndtoa te nae 149 001.7 986,701.7 20,079,469 20,227 ,387 1,215,854 - 
POUR hice acused endoraees 4,146.2 26 ,498.0 558,742 543,209 33,833 — 
PANTONE «sch scueigal oO 1,435.2 8,590.0 193,408 176,095 11,711 — 
Total Municipal............... 13,826,530.5 88 ,406,223.6 1,863,206 ,283 1,812,328 ,604 102,421,621 2,137,529) 


see notes on page 64 


Allocation of Charges for Power 


-RIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


iber 31, 1988 


TOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 
FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


MUNICIPAL 
DISTRIB- 
UTORS’ 
RIB- DISTRIB- 
ON UTION 
ES STATIONS 
> 7) (Note 6) 


$ 


_ 1,488,829 
— 12,691,684 
_— 866,093 
1,447,444 
— 928,536 


—_- 52,224,244 
— 546,172 
2,693,735 
9,594,581 
— 145,294 


— 305,659 
— 3,798,884 
Be 43,474,478 
=5 616,004 
=k 356,694 


— 192,243 
— 18,093,930 
— 625,432 
— 491,802 
— 780,852 


—_ 842,027 
— 424,690 
— 628,404 
_~ 20,719,303 
3,422,907 


_ 1,108,695 
-- 157,453 
— 1,682,131 
— 119,792,087 
— 1,775,240 


— 14,902,610 
— 285,573 
586,868 
— 41,522,710 
— 1,135,784 


— 381,214 
393,795 353,308 | 3,780,006,677 


S on page 64 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 


1,451,742 
12,609,889 
859,906 
1,435,621 
918,882 


51,708,986 
538,185 
2,682,390 
9,579,965 
144,801 


302,698 
3,724,417 
43,137,713 
604,741 
350,113 


189,246 
17,928,710 
619,471 
491,723 
779,608 


839 587 
420,443 
627,891 
20,591,716 
3,404,367 


1,093,319 
156,799 
1,672,008 
119,735 ,062 
GIOIA es 


14,863,095 
281,137 
587,079 

41,410,710 

1,123,872 


S73;2D5 
3,759 802,855 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 


37,087 
81,795 
6,187 
11,823 
9,654 


515,258 
7,987 
11,345 
14,616 
493 


2,961 
74,467 
336,765 
11,263 
6,581 


O07 
165,220 
5,961 
79 
1,244 


2,440 
4,247 
513 
127,587 
18,540 


15,376 

654 
10,123 
57,025 
14,085 


39,515 
4,436 
(211) 
112,000 
11,912 


3,099 
20,203,822 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 


81 


TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 
Mills 
$ per kW per kW.h 
270.23 43.51 
281.97 41.57 
271.68 46.68 
262.60 45.25 
273.88 46.63 
263.18 44.86 
278.06 45.76 
264.07 45.39 
272.68 43.11 
283.30 44.74 
276.02 46.18 
260.83 45.66 
262.97 42.18 
260.70 45.72 
276.32 45.55 
275.43 46.30 
271.36 43.29 
276.36 45.66 
272.54 46.87 
255.79 46.46 
265.53 45.71 
274.02 46.57 
266.69 44.17 
274.96 42.69 
273.24 43.08 
270.35 43.49 
269.69 47.57 
274.59 42.75 
274.49 42.50 
259.15 45.71 
268.77 43.78 
280.63 45.22 
268.70 45.88 
278.67 42.08 
273.94 42.86 
265.61 44,38 
273.39 42.76 


82 


Almonte.. 
Alvinston. 
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THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 
For the Year Ended December 31, 1988 


Municipality 


Amherst DUr pice setts tec sear toceeceesaaees 
ANICASUCT heen ona ty ae tes neomactenenecmenmenns 
Apples Hillteateeesseceeteercstegecrea erases 


Arthur .... 


ATIKOK ane LWP ie ceacceareancce ses eee esa cerec 
PNT RO) ip) geciigocbotgaecovaconcodanocrobpoccBeccKicGs 


Beachburg 
Beeton.... 


Belle. Rivers icBic.ousacnecestncenesspoeece 


Belleville . 


Belmont .. 
Blandford- 
Blenheim. 


Blenhe trie Be. obsess. stoece tears 


BobGay Geonhe ar. cases eevee ocrev son catecn et 


Bothwell.. 


Brace bridges sere nce teases oooh snacets eee 


Bradford.. 
Brampton 


Brantford. 
Brantford 
Brechin ... 


Brockville 
Brussels... 
Burford... 


Bo) doer cececctor on acer Mec cesoc 


Burks Pallse ee oh rs eee ee 


Burlington 


Additions in the 
Year through 
Debt Retirement ~ 
Appropriations 


Transfers 
and Adjustments 


Balance at 
December 31, 1987 


$ $ 


242,820.00 21,352.00 
6,184,702.00 948 480.00 
1,457,456.00 161,155.00 

362,934.00 42,563.00 
1,390,708.00 145,577.00 


893,399.00 90,694.00 


190,313.00 16,721.00 
2,506 337.00 246,178.00 
982,758.00 103,008.00 


62,319.00 5,125.00 


135,386.00 10,116.00 
2,661,132.00 318,496.00 
621,862.00 65,943.00 
1,477,756.00 140,771.00 
4,209,518.00 637,429.00 


55,218.00 6,192.00 


1,951,779.00 169,946.00 
747,136.00 92,487.00 
14,407 ,568.00 1,760,049.00 


326,730.00 35,130.00 


239,567.00 25,982.00 
167,631.00 17,627.00 
357,065.00 37,280.00 
724,009.00 82,773.00 
12,457,940.00 1,303,162.00 


264 ,662.00 25,397.00 


574,164.00 49 648.00 
1,147,621.00 137,000.00 
245,296.00 24,827.00 


377,343.00 34,905.00 


591,591.00 84,839.00 
271,397.00 23,965.00 
707,842.00 96,297.00 
1,326,276.00 179,006.00 
40,399 728.00 5,770,971 .00 


24,006,818.00 2,133,230.00 


3,666,494.00 330,959.00 
93,130.00 9,284.00 
922,757.00 102,830.00 


1,358 ,637.00 137,173.00 


8,276,347.00 798,676.00 


326,445.00 27,548.00 
310,421.00 25,034.00 
350,042.00 38,572.00 
26,398,340.00 3,414,156.00 


December 31, | 


. 
STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 


| 


Balance at 


290,059. 
623,812. 
1,284,621.) 
270,123.! 
412,248.) 


676,430. 
295 ,362. 
804,139. 
1,505 ,282. 
46,170,699 


26,140,048 
3,997,453 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1988 


Additions in the 
Balance at Year through Transfers Balance at 
Municipality December 31, 1987 | Debt Retirement and Adjustments | December 31, 1988 
Appropriations 


$ $ $ 

estes sl A Mrcchuaneviey Senn 155,679.00 16,913.00 172,592.00 
I) See ee ee 1,556,734.00 212,598.00 1,769 332.00 
ridge-North Dumfries ................ 26,853 338.00 2,703,196.00 29 556,534.00 
Se nn 763,466.00 104,592.00 868,058.00 
RE ict Mevictst hi oeinhonv divinities 827,921.00 74,753.00 902,674.00 
ME ince kecet) Chisiuesceroners 357,219.00 33,158.00 390,377.00 
EES ee ee 1,902,631.00 166,087.00 2,068,718.00 

Oo ee 524,904.00 69,371.00 594,275.00 
UE ee Se ee 211,652.00 20,617.00 232,269.00 
ES St ae 0 ee ere 786,503.00 98,539.00 885,042.00 
re Se 12,616,470.00 1,201,593.00 13,818,063.00 
A ee, SOY ey oe 140,219.00 12,655.00 152,874.00 
' Sh 694,081.00 56,140.00 750,221.00 
Ee: ee 754,276.00 73,664.00 827,940.00 
d le ee ee en 200,861.00 18,554.00 219,415.00 
cdc rccnPennceetnisgickces 1,015 ,016.00 80,473.00 1,095 489.00 
I 662k BM Snenioniethah es 291,082.00 28,680.00 319,762.00 
Bo sescperabe via sksivionsnee’s 5,433,414.00 520,707.00 5,954,121.00 
cia ne See ee 1,504,633.00 160,275.00 1,664,908.00 

oo a EE SR err ne 531,437.00 52,176.00 583,613.00 
I ES cece cdinsctudadichoors 386,344.00 36,721.00 423,065.00 
5 BR ath Rc asablelidiaccctirynss, 5,442,972.00 619,501.00 6 062,473.00 
RIES CRA ne Cee Aarne 210,471.00 19,405.00 229,876.00 
i Ss 2 ne eee 240,349.00 25,154.00 267,028.00 
oss ea aaterckonicc vcd 169,747.00 19,710.00 189,457.00 
ee Os ee ee 326,363.00 36,934.00 363,297.00 
cd RS SAG anne 155,312.00 10,818.00 166,130.00 
ETS RR. ales = Snare Sea 1,612,370.00 163,860.00 1,776,230.00 
eh cites: sandr Mecdhvisvwusuves. 119,599.00 12,926.00 132,525.00 
Ee Ore oe 1,079 ,326.00 92,459.00 1,171,785.00 
a ee cee 561,648.00 45,193.00 606,841.00 
I ico vss dah So waste Medtcacecvsiivy see 258,053.00 23,367.00 281,420.00 
SS Oe ee ee ee 957,309.00 92,546.00 1,049,855.00 
LS See. anes 1,647,324.00 176,408.00 1,823,732.00 
ERI ER eee 122,574.00 9,877.00 132,451.00 
BG, d. sdk sity ubddetcen ties 483,519.00 54,155.00 537,674.00 
Ne eS Pee LAS oe ae 4,475 233.00 403,879.00 4,879,112.00 
BE,» davecdnaitss OR eauneletaclss 1,647 ,452.00 125,385.00 1,772,837.00 
,, ae ae eons 745,960.00 61,243.00 807,203.00 
A POE ree as 244,581.00 19,971.00 264,552.00 
hE San TI RAE a 25,997,105.00 2,190,892.00 28,187,997.00 
MAT AVIStOCK ...issciivenewneuevactens 757,570.00 66,210.00 823,780.00 
RE. i, ee ee 273,261.00 31,591.00 304,852.00 
ee weeteerre et, 407,390.00 50,320.00 457,710.00 
EE ee eee ort 89,224.00 6,278.00 95,502.00 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS | 


For the Year Ended December 31, 1988 


Municipality 


Flamborough t3..ran-ce-uscrcosscensraeeseer ens 
PISSHETtOn tet sic ose soctiek suas eoasnectedanseed 


Frankford ... 
Georgina .... 
Glencoes a. 
Gloucester .. 
Goderich .... 


Goulbourn .. 
Grand Bend 


Grande walley, ce ce.d-ms cecesetsnoniaveaneeet eon 


Granton ..... 
Gravenhurst 


Hanover..... 
Harriston.... 
Harrow ...... 
Hastings ..... 
Havelock .... 


Hawkesbury 
Pearse es 


Ingersoll ..... 
Iroquois...... 
Iroquois Fal 


| SERRE: OMG aoe eae Mo Rhone 


Additions in the 
Year through 
Debt Retirement 
Appropriations 


Balance at 
December 31, 1 


Transfers 
and Adjustments 


Balance at 
December 31, 1987 


$ $ $ 
694,508.00 68,210.00 762,718.04 
§29,151.00 83,315.00 612,466.06 
192,816.00 16,124.00 208,940.06 
850,540.00 124,342.00 974,882.06 
1,281,381.00 141,986.00 1,423,367.0 
1,329,217.00 156,674.00 1,485,891 .0 
96,267 ,422.00 10,048,064.00 106,315,486.0¢ 
1,299 421.00 125,914.00 1,425 335.0 
523,448.00 71,462.00 594,910.0 
2,928,743.00 300,601.00 3,229,344.0 
138,939.00 12,991.00 151,930.0 
746,204.00 67,910.00 814,114.01 
222,571.00 21,424.00 243,995.01 
913,282.00 81,946.00 995,228.01 
2,485 363.00 210,093.00 2,695,456.0 
428,540.00 50,875.00 479,415.0 
798,864.00 85,772.00 884 ,636.0 
520,605.00 54,111.00 574,716.0 
13,566 ,641.00 1,990,172.00 15,556,813.0 
3,283,788.00 301,304.00 3,585,092.0 
652,323.00 84,267.00 736 ,590.0 
381,911.00 42,496.00 424,407.0 
319,902.00 32,246.00 352,148.0 
109,712.00 9,842.00 119,554.C 
1,308,097.00 126,434.00 1,434,531.¢ 
3,092,068.00 358,103.00 3,450,171. 
26 ,081 ,228.00 2,844,798.00 28,926 ,026.6 
1,787,452.00 149,193.00 1,936,645. 
9,247,746.00 978,849.00 10,226,595.¢ 
178,475 ,501.00 14,979,190.00 193,454,691. 
2,503,009.00 217,792.00 2,720,801. 
692,100.00 54,820.00 746 ,920.I 
816,686.00 79,426.00 896,112.! 
290,205.00 30,675.00 320,880. 
350,915.00 34,769.00 385 ,684.! 
4,199,675.00 524,589.00 4,724,264. 
2,247,944.00 284,155.00 2,532,099. 
530,714.00 51,332.00 582,046. ' 
57,024.00 5,010.00 62.05% 
1,523,228.00 139,643.00 1,662,871. 
3,048 437.00 340,580.00 3,389,017.) 
684,406.00 64,507.00 748,913. 
143,375.00 71,906.00 215,281. 
4,889,954.00 805,399.00 5,695,353! 
1,614,558.00 151,801.00 1,766,359. 


| 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 


; THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 
. 
For the Year Ended December 31, 1988 
Additions in the 
| Balance at Year through Transfers 
| Municipality December 31, 1987 | Debt Retirement and Adjustments 
| Appropriations 
| 
$ $ 
POM esi diss ReuhioaenMenicepiatensianae 974,115.00 92,223.00 
BN oss cvinine poe eee Aemasioinvne sa 2,427,479.00 306,699.00 
BRM sui doicey huney' eohenetianlusees 139,971.00 14,763.00 
Peas poi viscich naan ettivaah eathess 1,902,548.00 198,127.00 
BEE Fete chesievadponwlen TUE ses sesmedivatice 19,174,378.00 1,886,446.00 
NP es cis costiss Rance need oe tmsndosss 1,363,945.00 136,678.00 
BR eee a cauictioesetbeae savanna heya 69,196.00 6,550.00 
REN SMNOG  wwianat senseastecnbite eons 48, 163,778.00 4,883,021.00 
BR 3 ss saiiesRa cea setseseewecsbannes 407,250.00 55,292.00 
BEN csisnccvew dobro cp risignins duce 828,478.00 92,048.00 
SEA sgn sin nleb eves a dele oan oesios 235,025.00 24,427.00 
BE Ri eainiss tuned Tae vnrereint snes 208 841.00 23,947.00 
BEPCMMLW ID; haretasaxcsteenccusacsaucss 276,833.00 26,950.00 
NE PRA, cists diol Roam ann tinacinnn 95,125.00 10,636.00 
PMR na. scan as Xteamacaia'saes 3,654,190.00 370,078.00 
Beads seca sccvustvhinndesesedesjes 888,495.00 _ 89,927.00 
ME Ss ccc tuzesastittnsandanecnses 5,307 652.00 557,065.00 
I cb cd sehen aseshennsiniehs oe enisi 2,158,971.00 193,817.00 
PEERS yi sainabancucei to avesicasdae eae 70,861 ,828.00 7,488 546.00 
No aces cate hasnt deans vacevenw vie 426,419.00 40,460.00 
BMC. ished neem vonsosiecansan 424,719.00 34,112.00 
BRE eee ec atseccenenidetsiasveinnacias 483,575.00 45,796.00 
PRES « cnlgsongnie Oy ons einen vesione 61,625.00 7,472.00 
BRE scteciecc basa as dee tetecta Abcie we 510,398.00 61,422.00 
BME sc cisisns Kaas cia dW icine seindofcnl 21,136,005.00 3,702,609.00 
Date Ro ise sk ena. seit vvgweentintecien 385,885.00 41,974.00 
RE sa ceaeh Sasa dv er Naan sasieread 68,550.00 6,164.00 
BIER 2 cise s Wu escciveteesie dc sinisnncis 301,484.00 34,584.00 
Becta ns saicobna nan ateilanasn scenes 283,886.00 25,351.00 
BN Pr degen npsstvn'geasistowesinwbineieo 237,486.00 20,380.00 
RP ak silat ijac side uae avine seus 1,484,649.00 116,292.00 
Fe inchs bs csi RaSatvia ce vanienins 177,304.00 13,066.00 
dobar ghee scene cee ee eee 4,987,702.00 472,022.00 
BS ra os curds sp eeivennnacederiens 240,569.00 24,084.00 
RP Geen venus oe Sunedien se santens 242,328.00 27,414.00 
(SS ct ee 7,679 545.00 1,097,182.00 
BP ee ick states dsignaerenen Mbeans 517,071.00 36,901.00 
BMT Gicbonasun sania se Tevestergeaesies 91,282,391.00 13,384,128.00 
BE fois «5 i china nos axeananievicnees 1,139,791.00 100,046.00 
RES Shere reece 148,751.00 10,942.00 
NII shs neat tacannisarexar 776,577.00 89,030.00 
PRON ce cues: niaSitsacccmaneneneh 253,030.00 30,080.00 
RM ay cans ah oe wan ttiharn annshucakie 1,160,520.00 114,513.00 
Na ia istbaind ARM Wacaiiehianicens 1,790,640.00 150,058.00 
REE SS eee 1,783,160.00 177,284.00 


Balance at 


December 31, 1988 


$ 
1,066 338.00 
2,734,178.00 
154,734.00 
2,100,675.00 
21,060,824 .00 


1,500,623.00 
75,746.00 
53,046,799.00 
462,542.00 
920,526.00 


259,452.00 
232,788.00 
303,783.00 
105,761.00 
4,024 268.00 


978,422.00 
5,864,717.00 
2,352,788.00 

78,350,374.00 

466,879.00 


458,831.00 
529,371.00 
69,097.00 
571,820.00 
24,838 ,614.00 


427,859.00 

74,714.00 
336,068.00 
309,237.00 
257,866.00 


1,600,941.00 
190,370.00 
5,459 ,724.00 
264,653.00 
269,742.00 


8,776,727.00 
553,972.00 

104 666,519.00 
1,239,837.00 
159,693.00 


865,607.00 
283,110.00 
1,275 033.00 
1,940 698.00 
1,960,444 .00 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS . 


For the Year Ended December 31, 1988 


Additions in the 
Year through 


Balance at Transfers Balance at 


Municipality December 31, 1987 | Debt Retirement and Adjustments }| December 31, 1 
Appropriations 
$ $ $ 

Nepedtt 225 Ret. catia vacapieants 19,324,175.00 2,659 ,722.00 21,983 ,897.00 
INGUSCAGEM. Fi Rhee ceorc ices moors eeeeiwan acess) 139 354.00 10,802.00 150,156.00 
Newbure Wt teteanccntetos vstseeec vende sven. 127,901.00 13,238.00 141,139.06 
Newbunyeie.ttecessvassais sees entueasseqodeanes 103,042.00 9,689.00 112,731.00 
INGwCaStlety. etek Pe. cic. oat ccccsaeeainse ccliet ves 4,743,615.00 431,757.00 5,175 ,372.00 
ING wintarrk Ct fede tn deces tesascoseedsendctacses 6,692,986.00 1,009,940.00 7,702 ,926.0( 
NiagarapballStsc.cstcscessmicrnqacontsones- 18,604 ,695.00 1,874,744.00 20,479 439.0 
Niagara-On-The-Lake ...............s0ce0ee 2,940,306.00 354,463.00 3,294,769.0 
Nickels @entremencctctotenenccscumeesnaeceen ads 438,716.00 42,833.00 481,549.0¢ 
INDIGO EWP iced canter aecth an Gedenicnage? 655,134.00 51,152.00 706 ,286.0( 
INOTfolki ett ccctsce tae see vasecenemaent 165,889.00 14,135.00 180,024.0 
INQoyaulal” 187-0 snoresacemncéoca vepaecunt aeccuoon cee ke 14,288,353.00 1,485 093.00 15,773,446.01 
NorthwDorchester iii. csc onc snoascusteceacs 245 ,853.00 26,474.00 272,327.01 
INOrthian Ol feet. casetetona.ctuesiaceecoaaouse 137,480,209.00 15,441,423.00 152,921,632.0 
Norwich Pe ctentts osssuce osacntene ccnaneanaes 729,995.00 60,436.00 790,431.0. 
IN OLWVOO Ge ee orsign de te sake ei nn decetosteateer 333,869.00 33,786.00 367,655.0 
Oakville Pe ets so ncte a aerteeousestacnes 29 634,153.00 3,608 ,939.00 33,243 ,092.0 
Oil, Savings weetsccs cesavebaacacetssacosssaseeer 186,526.00 12,483.00 199,009.0; 
MEMES I Fee, Mee nasa ase satncawasacaennss 231,336.00 25,874.00 a 
Oran CEViNle! LO... oaks nc doasdtainanninacenses 3,267,595 .00 426,069.00 3,693 ,664.0) 
FO) gL be toe conch Homer nctn aebetone sec ooemnenter 5,449 426.00 654,812.00 6,104,238.¢ 
Oshawa tee tencoskconwes.ceeeieociessaaeueces 40 317,641.00 3,223,269.00 43 ,540,910.€ 
Ottawa teerowen us cusacauncdon ences assesses 104 524,873.00 11,344,695 .00 115,869 ,568.( 
OWENES OUNCE tosses tock eecetemecoacensisainers 7,417,613.00 783,490.00 8,211,730. 
Paisleyncee ota tianccns thevnan Meweeseroninenies 339,510.00 30,992.00 370,502.€ 
Palmers COI coe oeccs cies tasaeebiacesueninetstinenlé 631,937.00 51,021.00 682,958.( 
Barista tecai cc cant tauctaminesnememeapen 2,069 843.00 182,736.00 2,252,579. 
Prkiil oye eee scene cn th cncakeeets woseswonene 495 248.00 45,400.00 540,648.( 
Parrye Sound ire. os, cusses cnc teesmae snosensce 1,947,171.00 222,812.00 2,169,983 
Pelhiatieere es acs acct caetatentsbacemerwas 546,352.00 52,174.00 598 ,526.! 
Pembrokeee res co racspacissareeonepescoacseee 2,764 ,550.00 368,586.00 3,133,136. 
Penetanguishene \oc.cn. ap. ocsaeeeneaaacenesacs 1,777 ,881.00 200,782.00 1,978 ,663.! 
Petpet Pee sas. eats sehen tassetecees 2,587 ,696.00 269 357.00 2,857,053. 
Peterborou ghee cccc..c2teeacesstrereenccteen sen 20,511 ,235.00 1,927 ,060.00 22,438,295. 
Petrolia ret tite no cose ae anrree eaten 1,262,598.00 97,774.00 1,360,372. 
Rickentna ye ete. sore ceonssprpsacsasccecacees 8,076,264.00 1,375 ,281.00 9,451,545. 
UTERO aT se ce “shoo SHOCBO REO EET DCC RRO CoeCO OE 1,623 ,603.00 127,529.00 1,767,416." 
Plantacenet sere fens. cnssen ect @aneniecsencisay 260,669.00 29,414.00 290,083. 
POInGRE Warde Beco... Occcanieheneaieiaae acct 2,056,669.00 150,597.00 2,207 ,266.1 
Bisbee MANOA ac, Be cs deen cae 130,999.00 13,625.00 144,624. 
Porte Golborne? 455. storcosjanwenstanestvntes 5 ,424,297.00 580,102.00 6,004,399. 
Ports Plate Sais <.cmas hace patonk wesecieenens 1,862,594.00 210,893.00 2,073,487) 
POrtPMEG DOMES SS icv sinvotiny ascot scenan 4,994 034.00 587,045.00 5,581,079 
Porte NiGNicoley cic A vcwdoteoeascsuosesanes 488 ,892.00 48,610.00 537,502) 
Port) Stanleyaeens ons .tosecrsevacccccsaceews’ 575,826.00 45,948.00 621,774) 


- 


Equities Accumulated by Municipalities 


STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 


Ore eee eee eee eee eee ee eee eee eee eee! 


Me as aisis's-0's,c.ais.s,o)s/e @ Weieais Sic claie siaiele toys 


20kout 


THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 
For the Year Ended December 31, 1988 


Municipality 


TeePTC Pee eee eee eee eee eee eee ee eee eee er 


Balance at 


December 31, 1987 


$ 
1,628 ,782.00 
35,397.00 
284,059.00 
270,464.00 
2,173,600.00 


10,077,986.00 
879,772.00 
227,954.00 
973,146.00 
293,229.00 


267,168.00 
85,793.00 
312,771.00 
2,248 692.00 
22,590,893 .00 


97 609,816.00 
590,291.00 
1,125,384.00 
778,272.00 
774,006.00 


5,076,850.00 
922,238.00 
3,610,775.00 
314,580.00 
261,525.00 


878,097.00 
1,003 ,406.00 
125,466.00 
48,441 ,176.00 
511,004.00 


2,092,814.00 
9,289 897.00 
627,866.00 
513,830.00 
9 ,071,435.00 


10,609 ,041.00 
2,509 475.00 
1,455 ,011.00 

22,416,813.00 

280,656.00 


281,708.00 
1,323 ,918.00 
395 829.00 
717,361.00 
355,404.00 


Additions in the 
Year through 
Debt Retirement 
Appropriations 


Transfers 
and Adjustments 


$ 
141,998.00 
3,891.00 
26,835.00 
17,757.00 
245,723.00 


1,532,706.00 
80,975.00 
17,897.00 
149,908.00 
43,193.00 


24,234.00 
8,304.00 
38,681.00 
263,313.00 
1,351,806.00 


11,857,432.00 
63,603.00 
128,060.00 
57,683.00 
84,826.00 


512,383.00 
109,776.00 
315,215.00 
32,747.00 
29,773.00 


56,978.00 
102,127.00 
10,476.00 
4,886,793.00 
71,519.00 


152,432.00 
851,481.00 
71,631.00 
52,127.00 
1,109,652.00 


944,915.00 
281,134.00 
159,883.00 
2,269 ,726.00 
33,429.00 


24,868.00 
180,437.00 
34,365.00 
75,166.00 
26,946.00 


Balance at 


$ 
1,770,780.00 
39,288.00 
310,894.00 
288,221.00 
2,419,323.00 


11,610,692.00 
960,747.00 
245,851.00 
1,123 ,054.00 
336,422.00 


291,402.00 
94,097.00 
351,452.00 
2,512,005.00 
23,942,699.00 


109,467 ,248.00 
653,894.00 
1,253,444.00 
835,955.00 
858,832.00 


5,589 ,233.00 
1,032,014.00 
3,925 990.00 
347,327.00 
291,298.00 


935,075.00 
1,105 ,533.00 
135,942.00 

53 327,969.00 
582,523.00 


2,245 246.00 
10,141 ,378.00 
699,497.00 
565,957.00 
10,181 ,087.00 


11,553,956.00 
2,790,609.00 
1,614,894.00 
24 686,539.00 
314,085.00 


306,576.00 
1,504,355.00 
430,194.00 
792,527.00 
382,350.00 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES ~ 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1988 


Municipality 


Ted fordee tec oh aescasdoosoraee tue eenetetee si 
FP HESSa LOR sai ees i ass cam ceon ests iemconmnerienies 
‘TWevoynolo lbh aioe nM ee aacece, aappcncsoehey osdec ste 
PRINOLAG ALES. Soho vs sacves see decide stones seotemade 


WIXDrid Bese eae eee donscomsterasecoaes se vel 
Vankleek a Pis Mi wccctes tion tanrceedacnnnvass 


Vaughan .tsccrcetrmcsasanecwtcmerauepasnseroninns 
Victotia SHAarDOUN, (cane gosse yadmasceamecrnecss 
Walkerton Roaiss ake nete sccaaniisnconeinesnss 
Wallaceburor cet ccdedsesdesscianedsacecs-enena 
WardSviller dee si cncsaemeancctiquon om cuiresecnsiies 


Warkworth gieitece rnc ies cos seen mecaasssaneee 
IWiaSd@a wach, teccnsmane sccaceniensarrenceetn 
Waterloo-Wellesley-Woolwich ............. 
WAtlOrd ee een ne se dass coee isc acatocciunes’s 


WEDD WOOL Beer gavotercaae no puidirantoe nam seoletaie 
Welland de ih dececea tess tetiewt auconttonengay 
Wellin Sto ecb resies sewer eantetie as waensesinninnne 
W eStRIbinCOliiie 6. ccccas-acse een. acimaniaestes 
WSSt UENOEIIEG Fetes aucune eotis ctidesteretlwte scien ste 


Westminister eT Wp cxcccuc oretteevesesss ste nce 
WEStDOrtiieee enchant nenacdousceatecusylenateaen 
Wheatley io cas cnesateawcveedemtesesaemevan 


Wiarton tetas oats aes ewcinete eotutesnanesusarrtcacss 
WRENS OTE oa aoc ccs opteowivn nates nwemeterennisen 
WINCHES ts 8 A.ba ds ace ecidarw verdana msaainesecne 
NCSC Bate onc cict navictac dumckniesnncon sine’ 
WD SDA Beinn cecsanccneseneeneaatictnesicge se 


Additions in the 


Balance at 
December 31, 1987 


518,620.00 


449 323.00 


14,757,545.00 


203,353.00 


103,075.00 


716,917.00 


Year through 
Debt Retirement 
Appropriations 


$ $ 
234,482.00 20,294.00 
411,860.00 49 652.00 
485,048.00 55,145.00 
114,439.00 9,401.00 
117,502.00 14,264.00 


4,759 ,965.00 418,655.00 
46,984 027.00 3,057,879.00 
1,517,124.00 192,002.00 
3,705 ,513.00 441,189.00 
311,281,106.00 24 652,121.00 


6,993 648.00 758,167.00 
609,821.00 53,698.00 
1,020,263 .00 92,844.00 


294,024.00 33,086.00 
1,839,620.00 171,824.00 
6, 166,903.00 592,681.00 

105,712.00 8,639.00 


177,555.00 18,653.00 
2,092 602.00 245,332.00 
22,683 ,261.00 2,784,759.00 
535,298.00 39,801.00 


13,076,908.00 1,123,135.00 
358,311.00 38,120.00 
291,920.00 30,396.00 
553,525.00 51,420.00 


505,211.00 53,415.00 
242,030.00 26,106.00 
465,302.00 39,690.00 
9,353 ,307.00 1,269,305.00 
1,559,315.00 211,013.00 


724,728.00 69,077.00 
113,439.00 9,834.00 
945,891.00 103,187.00 
75,502,504.00 7,351,202.00 
1,649,212.00 115,388.00 


10,490 684.00 933,961.00 
158,521.00 17,141.00 
346,856.00 36,790.00 

30,416 ,684.00 2,509,828.00 


Transfers 
and Adjustments 


92,803.00 


57,108.00 


3,342,474.00 


21,744.00 


11,757.00 


69,839.00 


Balance at | 


December 31, | 


| 


$ @ 
a 
461,512. ) 
540,193.0 
123,840.0 


131,766.0 


’ 


5,178,620.0 
50,041 ,906.C 
1,709,126. 
4,148,265.( 
335,933,227. 


611,423. 
7,751,815. 
663,519. 

1,113,107. 
506,431, 
18,100,019. 
327,110.) 
2,012,462. 
6,759,584. 
114,351, 


196,208, 
2,337,934 | 
25,468,020 
575,099 
225,097 


114,832. 
14,200,043 
396,431 
322,316 
604,945) 


558,626! 
268,136 
504,992) 

10,622,614) 

1,770,328) 


793,805) 
123,272) 
1,049,078) 
82,853,704) 
1,764 6040 


11,424,640 
175,66 < 
383,64 { 

32,926,51% 
786,75 


- 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
) THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1988 


Additions in the 
Balance at Year through Transfers Balance at 
Municipality December 31, 1987 | Debt Retirement and Adjustments | December 31, 1988 
Appropriations 


| $ $ $ $ 
ae ee Oe Se 269,003.00 24,176.00 — 293,179.00 
unicipalities ee REE EN hy acai 2,243 820,488.00 232,894 670.00 269 358.00 2,476,984,516.00 
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APPENDIX III — POWER DISTRICT 
RETAIL AND DIRECT CUSTOMERS 


Ontario Hydro provides service to retail and direct customers through the 
Power District operation to customers not served by municipalities or private 
power companies. This operation is viewed as comparable in scope with that 
of a municipal utility. Service to retail customers, including residential, farm, 
and general customers, and service to direct customers is administered 
through 48 area offices, six regional offices and the Regions and Energy Man- 
agement Branches at head office. The various classes of service are described 
below. 


RETAIL CUSTOMERS 
Residential Service 


Residential service is provided to single unit dwellings used only for living ac- 
commodation. It embraces two kinds of service — continuous-occupancy ser- 
vice and intermittent-occupancy service. 


Residential continuous-occupancy service is provided to dwellings consid- 
ered to be customers’ permanent residences. There are two classes of contin- 
uous-occupancy service for rate purposes-class R1 for service in designated 
zones of high customer concentration where there are at least 100 customers 
of any class in a group with a density of not less than 15 customers per kilo- 
metre of line, and class R2 covering service elsewhere. 


Residential intermittent-occupancy service is provided to any single unit 
residential dwelling which is not regarded as the customer’s permanent resi- 
dence and is occupied intermittently throughout the year or part of it. As 
with continuous-occupancy service, there are two classes of intermittent-oc- 
cupancy service for rate purposes, designated R3 and R4 for zones of high 
and normal customer concentrations respectively. 


Farm Service 


The farm class includes single-phase or three-phase electrical service to the 
farm residence and to all buildings and equipment used in the production and 
processing of farm products. For purposes of classification, a farm can in- 
clude a year round residence as well as a business as long as the service to the 
year round residence is supplied through the same meter as the service to the 
business. The business, which is agricultural production on a continuing ba- 
sis, must be carried on at such a level as to ensure that the farm is a viable 
economic unit. 


Retail Customers 91 


The term “‘agricultural production,” as used here, includes the work of cul- 
tivating soil, producing crops and raising livestock, as well as operations in 
nurseries, for farms, hatcheries and egg production. Properties devoted 
solely to raising pets, or reforestration projects, or the raising of Christmas 
trees, or having extensive acreage but not engaged in agricultural production 
are not classified as farms. 


Retail Revenue 


$ Millions 
General (under 5,000 kW) © 1200 
Farm 
Residential 
e 1000 
® 800 


VM 


r = 
Hk \ 

iDC™wW&«W«C«CW 
\\\Y 


peal 
ico} 


78 1980 1982 1984 1986 1988 
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General Service 


The general class includes services to all businesses, excluding those that fall 
within the farm class. Customers may receive either single-phase or three- 
phase electrical service at secondary, rural primary, sub-transmission, Or 
transmission voltage. 


DIRECT CUSTOMERS 


These customers each have a demand exceeding 5000 kW and are served di- 
rectly under individual contracts with Ontario Hydro. Most are located out- 
side the service areas of municipal utilities. Where Ontario Hydro provides 
service to a direct customer located within the distribution area of a munici- 
pal utility, this is done only with the agreement of the utility. At the end of 
1988, Ontario Hydro provided primary power to 110 direct customers. 
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PRIMARY LINE, NUMBER OF RETAIL CUSTOMERS 
as at December 31, 1988 


Number of Customers 


, Residential 
Areas by Regions Primary Line 
Km Continuous | Intermittent | Farm | General | Total 
Occupancy Occupancy 
or All-Year or Seasonal 
Central Region 
BEHOAS, xtc AE bis 5, obo eases sedan «tee 14,621 18,300 
Bene IOM Palisa, mc. cle 6 hatetes ss as ets ils Wag 7/9 23,851 
ROMEO. cf eos cs see ey ee Sar 8,702 16,311 
MEAKESDOLE.. 264 ess sR Re Ja ore 17,038 23,780 
INeWIaTkel See... 8 4b ada ae 23,361 30,760 
ReterpOroughiais.: «ok a eeaas. «ful afaete a 12,777 23,265 
RROAL, be sacs: 2 ace tae Seay e-a 12,580 88,276 20,572 17,136 10,283 | 136,267 
Western Region 
Beachvillebsen ener rere eae e 9,431 16,919 
“CRAUCT BBLS nde AR! Jenn Iams Seine s 24 6,699 16,083 
ASU EOIN eine ee) ee cit asters 7,310 12,446 
POSSE XIE LIOR ai see REM e) sty ai ol a 15,793 24,525 
INCH Pc eat sce ete Sata ahd 0s Og 8,593 18,098 
ROATIOLON 45 MM a & <te. Heb ahere scl co ohewanmees 14,918 22,709 
BMEIICOLY serine se eee, ©) eo. scott 9,728 13,597 
‘STE TO. Bs aa Aes Stage pte, © Bol seca ta 14,542 26,381 
SirathTOV t. JRE fc. Ae SEP Shc eon 7,364 13,973 
“OLN Ee eer es arr ee Pa eee: 18,975 94,378 12,393 42,824 15,136 | 164,731 
Eastern Region 
* Arnprior 13,160 
Bancroft 12,783 
Brockville 15,050 
Cobden 21,843 
*Frankford 18,550 
Kingston 31,806 
gd ng So: AIS Re bag NE Pe ee 21,281 
Picton 12,982 
Tweed 14,332 
Vankleek Hill 17,509 
Winchester 34,988 


Ne ee eres 23,761 136,724 37,560 23,332 214,284 


*Figures include non-utility generation accounts. 
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PRIMARY LINE, NUMBER OF RETAIL CUSTOMERS (Cont’d.) 
as at December 31, 1988 


Number of Customers 
Areas by Regions Primary Line Heroes 
im Continuous | Intermittent | Farm | General | Total 
Occupancy Occupancy 
or All-Year or Seasonal 
Georgian Bay Region 
AILstory: (dite: aus ticles © abies 10,327 
Huronia. 4: Seen co leah cua coca ls 40,581 
Minden! (1): Neesi rae. choereretets. eee 15,822 
Muskoka. (esc itch. moterstt anrciress areca 37,327 
Parry; SOUnd Sisra stood cveegen sl > ofr a 13,912 
Penetano fete cautotek- oes adic Mi ancarenar ys 17,570 
Orangeville. voy ele elie eran eit ait 15,937 
OwenSound 6 brates cae ee a es ake 25,562 
*Walkertons writen: creairarenmeme baer enstansb ams 17,712 
Re et) ale 194,750 
Northeastern Region 
* Algoma ry see oh ites Remteliol to ocak eros 10,274 13,043 
Kapuskasing Wars tc street cnet tasP ene 6,075 7,996 
Kirkland Wake, sacle sneer eos 6,122 7,749 
Manitoulin’) Aerie oS es he alate = heme 3,774 7,547 
Newsliskeard.! 75.4 058 Rei % Suess clavens 7,811 11,161 
North’ Bayes We ats: ce) atic tree 7,734 11,996 
Sudbury see atesaabirets se tien dee elt s 19 367 23,104 
A Timmins ase us ee Poche eh tare neue 19,965 24,293 
TWiarren cea cecsaicsnianpiareain merateitn Siearone 4,523 7,989 


TODAL A Weert ie eee ae, 10,628 85,645 2,533 | 12,896 | 114,878 


Northwestern Region 

*Drydenks f. Ree. deste ope al ee ene 66 1,664 8,765 
Fort Frances ®28)4. oh Sse cg oe 2 aol 592 684 4,703 
Kenora ee) cies crits iB done rated chao eaae eee 21 762 7,207 
Thunder Bayiwees..t ees ee 139 2,307 17,464 


TOBAL 2. bales - ky cae io dy 6 tees 5,976 23,655 8,249 5,417 | 38,139 
TOTADRETAW oepe cou dean ete 92,613 516,931 166,463 | 105,580 863,049 


*Figures Include non-utility generation accounts. 
+Estimated customers. 


ELECTRICITY SALES, REVENUE, AND CUSTOMERS 


Class of Service | Year 


Residential .. . 


Continuous 
Occupancy 


Residential ... 


Intermittent 
Occupancy 


POWER DISTRICT 


kW.h 


5,904 562,900 
5,892,631 ,400 
5,888 ,096,900 
5,808 ,757 ,400 
5,981 ,830,600 
6,006,290 900 
6,606,569 ,000 
6,787 ,660,500 
7,153,181 ,800 
7,485 851,785 
8,363,751 ,200 


431,715,700 
453,115,800 
449 596,600 
487 ,495 ,900 
508,166,800 
484 388 ,000 
533,832,000 
530,716,300 
564,394,100 
576,998,145 
639,899,100 


2,105,581 ,500 
2,197 378,300 
2,247 550,700 
2,298 139,200 
2,322,291 ,800 
25321,935,900 
2,420,793 ,000 
2,415 ,607 ,900 
2,446,594 900 
2,496,525 ,152 
2,621 526,500 


tured municipal utilities. 


* 


Revenue 


$ 


196,936,328 
212,747 ,044 
236,879 ,454 
257 ,530,560** 
289 ,943 ,576*** 
S17 1015188" &* 
372,196 ,016*** 
418 ,642,093*** 
462,290 ,375*** 
925,374,055" ** 
599 ,968 ,902* ** 


25 903,387 
29,259,090 
32,205,995 
36,932,597 
41,015,076 
44,115,613 


#2 '50,300,953 


54,929 552 
60,381,527 
67,505 319 
TSOIGAIS 


67,661,810 
75,197 ,986 
83,959,051 
94,466 ,190** 
104,503 ,701*** 
113511316907 ** 
$26,832,907 FO 
1385587379" ** 
146,575 ,206*** 
161,706 ,422*** 
174,913 ,086*** 


Customers 


445 527 
434,440 
429,957 
422,262 
426,908 
432,898 
443,731 
458,022 
474,200 
493,795 
516,931 


160,139 
160,495 
161,355 
163,046 
163,741 
164,071 
163,913 
163,765 
164,284 
165,522 
166,463 


115,019 
112,786 
111,462 
110,245 
109,516 
107,596 
107,049 
106,548 
106,163 
105,880 
105,580 


Gross revenue prior to application of Rural Rate Assistance. 


Electricity Sales, Revenue, and Customers 


Monthly 
Use Per 
Customer 


Gross revenue prior to application of 1981 Ontario Government Assistance. 


"> 


Revenue 
Per 
kW.h 


The monthly use per customer has been adjusted to reflect the transfer of customers to restruc- 
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ELECTRICITY SALES, REVENUE, AND CUSTOMERS 


Class of Service 


General 0. fhe 


Under 5 000 kW 


General ....... 


Over 5 000 kW 
(Directs) 


Street Lighting . . 


* 
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POWER DISTRICT 


kW.h 


4,428 ,738,500 
4,407 ,296,200 
4,281 ,368,600 
4,125 ,066,000 
3,989 649,900 
3,947,161 ,250 
4,240,264 ,053 
4,447 ,686,860 
4,762,539 ,733 
4,861,877,311 
5,312,689 ,166 


14,774,977 ,578 
15,756,928 ,631 
16,431 ,878,561 
17,077,003 ,922 
15,118,572,381 
16,347,808 ,580 
17,816,205 ,225 
18,002,577 ,560 
18 446,852,365 
19,560,673 ,847 
20,096,635 ,450 


56,075,700 
60,358 ,600 
69,072,300 
64,038,500 
65,461,400 
65,008 ,400 
65,830,000 
67,538,500 
69,375,900 
70,998,050 
91,772,800 


Revenue 


$ 


117,593,420 
125,603,473 
135 ,648 385 
143,739,130 
153 ,564 352 
165 846,251 
191,190,661 
216,942,093 
242,587 ,413 
269 ,948 ,026 
303 ,907 ,652 


245,208 ,059 
284,522,703 
341,117,817 
390,460,618 
394,746,692 
447 803,718 
515,821,316 
567,792,563 
603,546,114 
675,273,137 
730,384,994 


1,408,620 
13953,032 
1,918,836 
1,975,497 
2,210,561 
2,402,678 
2,669,685 
3,014,066 
3,271,468 
3,662,771 
4,955,633 


Customers 


Monthly 
Use Per 
Customer 


kW.h 


AY Be 
5,668* 
aioe dy 
5,453* 
OiZkl 
8 94 
5,479 
5,627 
5,870 
5,818 
6,114 


11,896,117 
12,810,511 
13,166,569 
13,816,337 
11,829,869 
12,731,938 
14,072,832 
14,707 ,988 
15,070,958 
15,524,344 
15,725 ,067 


Revenue 
Per 
kW.h 


The monthly use per customer has been adjusted to reflect the transfer of customers to restruc- 
tured municipal utilities. 
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SUPPLEMENT 


Municipal Electric Service 


The 316 municipal electric utilities, collectively, are the major distributors of 
power to the ultimate retail customers. Some appreciation of their combined 
operations and growth can be gained from the following statistics: 


Increase 
1988 1987 % 

Plant and Facilities (at cost) 

bMillions of collars) teas 22 5). «Ae 3,974 3,510 A Be 
Bstomers (O00; jigs ve ucadome:.aiay he vers 2,593 DAO te 3. 
Energy Supplied 

(Millions of KW w)iip » cee ont! med 85,232 80,019 6.5 
Annual kW.h per Customers. ...e.. 1.00. 32,873 31,817 3.3 
BM Der OF WIUIITICS 4 a eee ts qarets chee 316 316 


The increase in energy use of 6.5% compares with 4.0% in 1987; the over- 
all increase in revenue from the sale of power and energy was $465 million or 
11.8% over that received in 1987. Revenue from other sources increased by 
$10 million or 10.8%. The revenue for each class of service for the years 1987 
and 1988 is compared below: 


Class of Service 1988 1987 Increase 
(Includes prorated adjustment ($000,000) ($000,000) % 


for unbilled revenue and prior 
years’ billing adjustment) 


Benerieritial! {octet ens ee ort ee 1,435 1.276 ine 
General (inc. commercial 

PNG IHOUStIIAL) Mee PK Ce Pete ee 2,937 2,634 DiS 
OCOD 4.5.) Piae Satacs (eo eee rice 33 31 6.5 
Mortal SETVICETRCVEDUE 4s hcp chvie eyes 4,406 3,941 11.8 
OL RCVENLE.., hic: 0. ead aoe boa ete 103 93 10.8 


BeAViSeCVENUe.).”. funk eee rire ee 4,509 4,034 11.8 
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Municipal Electrical Utilities 


A comparison of the various elements of cost is shown below. 


1988 


% of 


$000,000 Total 


Cost of Power .. iio W itsts AN, 
Operations and 

Maintenance... 192 4.5 
Billing, Collecting 

Administration . th tea 
Depreciation .... 7) Ag 
Interest }...01 8.4 22 Fs) 
Extraordinary Items (Tr ae 
Total ..3..2 eee 4,302 100.0 


Municipal Electrical Utilities Revenue 


General 


ANAS Residential 


Street Lighting and Other 


1987 Increase 
% of 
$000,000 Total $000,000 % 
3,406 87.9 io 7! ome id Wel | 
Wa! 4.4 A Viel Aes 
164 4.2 13 7.9 
115 3.0 12: 9.4 
21 =) i 4.8 
hE) terres 
3,876 100.0 a06°" rd 0 
$ Millions 
@ 5000 
® 4500 
® 4000 
7 
@ 3500 
eras 
@ 3000 
@ 2500 
® 2000 
@ 1500 
NX 
\ @ 500 


1986 


e0 
1988 


Residential 


General 
Under 5,000 kW 


General 


Class of Service 


Over 5,000 kW 


Street Lighting . 


ai cree we, 


Sire) 6 Les sy 'e) © 


Electricity Sales, Revenue, and Customers 


MUNICIPAL UTILITY 
ELECTRICITY SALES, REVENUE, AND CUSTOMERS 


24 754,756,140 


31,645 398,787 


47 ,817 823,418 


9 853,962,963 
10,254,591 ,261 
9,678,858 443 
9 ,667 ,130,048 
9,532,967 341 
9 861 ,695 ,941 
10,538 ,116,870 
10,857 ,379 886 
10,947 950,446 
11,097 ,992 682 
11,987 ,843,100 


630,757,605 
647 ,160,888 
657 ,393 343 
665 ,282 ,032 
667 ,153 365 
668 ,616,358 
669 ,492 926 
665 ,195 977 
663,272,664 
668 ,063 ,633 
671,707,457 


Revenue 


$ 


474,034,772 
528,959 ,296 
605 536,287 
684 ,068 ,885 
771,290,930 
866,807,435 
975,142,474 
1,068 ,606 ,382 
1,163,503 ,464 
1,268,509 351 
1,424 ,737 173 


762,983,114 

866 ,465 ,702 
1,007 ,242 380 
1,156,576 ,203 
1,288 ,862 ,632 
1,436,425 179 
1,630,700 ,982 
1,805 ,468 ,754 
1,972 ,120,211 
2,171,716,908 
2,412,191 ,188 


190,760,474 
216,438 ,880 
231,026,403 
252,980,769 
282,432,162 
312,646,773 
358,148,852 
398,871,911 
418,555,663 
446,225,754 
503,832,858 


14,305,257 
15,894,416 
18,266,009 
20,404 ,086 
22,629 ,985 
24 ,456 306 
26 ,662 336 
28 355 ,032 
29 266,111 
30,942,514 
32,744 236 


Monthly 
Use Per 
Customer 


Customers 


kW.h 


1,805 ,209 799 
1,854,535 800 
1,901,896 796 
1,942,956 799 
1,968,557 805 
2,007,356 826 
2,044 747 851 
2,089 ,792 853 
2,142,849 876 
2,208 ,733 883 
2,274,782 920 


241,623 
252,051 
258,506 
265,746 
271,864 
274,424 
280,415 
287,360 
296,157 
305 ,927 
317,878 


11124 
11,174 
11,160 
11,349 
11,129 
11,405 
11,838 
11,979 
12,288 
12,510 
12,776 


120 6,988 ,626 
119 7,151,040 
122 6,693,463 
118 6,713,285 
120 6,675,747 
118 6,905,950 
121 7,348,757 
125 7,355,948 
129 7,183,695 
133 7,059,792 
149 7,085,014 


wy 


Revenue 
Per 
kW.h 


100 Municipal Electrical Utilities 
Net income was $207 million compared to $158 million in 1987. 


The sources of funds for the municipal electric utilities totalled $503 mil- 
lion. This was comprised of $346 million from operations, $47 million from 
borrowing and $105 million through contributions in aid of construction, $1 
million from extraordinary items, and a net increase in other liabilities less 
other assets of $4 million. Additions to fixed assets amounted to $422 million 
and the redemption of debt amounted to $32 million. Net statement of equity 
changes amounted to $9 million. Working capital increased by $39 million. 


The total assets of the 316 municipal electrical utilities at December 31, 
1988 amounted to $6,039 million after deducting accumulated depreciation of 
$1,348 million. Included in these assets is the equity of the utilities in the as- 
sets of Ontario Hydro in the amount of $2,244 million or 37% of their total 
assets. This represents the accumulation of charges in the cost of power for 
the repayment of Ontario Hydro’s long-term debt. These amounts would cor- 
respond to those reported in the Statement of Accumulated Equities if these 
were available when the utilities close their books. As this is not possible, the 
equities stated are those at the end of 1987 rather than 1988. The number of 
utilities remains the same as in 1987. 


The books of account, from which the foregoing information is derived, 
are kept by the utilities in accordance with a standard accounting system de- 
signed by Ontario Hydro for use by all municipal electric utilities. These 
records are periodically inspected by the Corporation’s municipal accoun- 
tants. From time to time, adjustments and improvements in accounting pro- 
cedures and office practices are recommended. By providing this type of 
assistance and supervision, Ontario Hydro seeks to ensure the correct appli- 
cation of rates and standard procedures and the observance of a uniform clas- 
sification of revenues and expenditures. The work performed by the 
Corporation’s municipal accountants does not, however, constitute an audit 
of their accounts; that function is performed by the duly appointed auditor of 
each municipality. 
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} 
Municipal Electrical Utilities Financ 
| 
Municipality............:ssccccssscccssssceeeesssenescesees Ailsa Craig Ajax Alexandria Alfred Alliston 
Number, Of (CustOmersiicstesactedeescarstedess secretes 15,605 ee ate 493 2,127 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant“ and \faciliticSt270.c254e sn enc tons cane cases er 231,344 19,960,705 1,818,977 1,984,173 
Less: Accumulated Depreciation................ 99,849 4,705 ,934 747,871 780, 
INef nfixed assets = ctnasenecesee to secnac see seece 131,495 15,254,771 1,071,106 201,214 1,203 366 


CURRENT ASSETS 


Cash and Bank... 
Investments ........ 


ACCOUNTS HRECCIVADIC site cect cdcsse an ecteeniancecere 


Unbilled Revenue 


OTHER ASSETS... 


Total Current Assets .......000.--.sccseoeeessoes 133,265 4,378,781 756,235 271,671 835,746 
Fee oca BERRA RR: SnaSBOnCinaaro chor ctic — 54,539 — — 12,38) 
242,820 6,184,702 1,457,456 362,934 1,390 5701, 


EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


Macey tues ideus ces tatanseseorne ssc 65,435 859,910 122,112 143,523 51,3 
JAMA a aeiene ales Mado als vsatrionre sa 15,000 169,000 — -- =i 
3,368 291,866 103,194 8,869 161,96€) 
SI BAB BNE Ua Cano aantt aatide 48,100 2,277 ,286 430,671 107,540 443 82 
Sc GRRE EERE dotscbeeb ona Sone CHO eO BCC — 780,719 96,099 9,674 168,917) 
Sab cnonerienoapeceicaborrosoneenoae 1,362 _— 4,159 2,065 9,66 


TOTAL ASSETS.............::cceeceecseeeseeeeees 507,580 5,872,793 3,284,797 835,819 3,442, d 
|} —________ ‘| 


Debentures and Other Long 


Less Payments du 


NIG VOBM aloo vvacesweryectnipeor sap ayaa ss avsnen <osoens 


DEBT FROM BORROWINGS 
Weris Debio ce hee eee a 1,123,518 121,392 280,00) 
Less Sinking Fund on | 
Debenpunes:. cade cckih. <r tntese nds — -| 
rer 


1,123,518 
e within 
107,513 


121,392 280,00) 
8,488 20,06) 


dhol Fc Re the oae pesococ nonbeonere snen ceca So eOQGa OS — 1,016,005 260,00 
LIABILITIES 
Cutrent Liabilities = 2 PAIN A dak. 37,112 1,823,996 301,7) 
Qltber: Tiabubitiesey eet, ssh excopencsks aso pate eats 2,475 333,806 45,3) 
Titel Bea cece, aa ruascmne te ates 39,587 2,157,802 347,0. 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization...........:::.seseeeee 8,633 7,740,492 22,162 168,4 
Leas AlrasrtientOn «kik sone ees eee 786 717,012 3,976 15,5) 
7,847 7,023,480 148,930 18,186 152,9) 
RESERVES ie ee a ees — — — — 
POTELT EM FUER cl toca sebeseceess ect 217,326 9,490,804 1,202,503 376,053 1,291,4) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 242,820 6,184,702 1,457,456 362,934 1,390,7 


TOTAL DEBT. L 


IABILITIES & EQUITY . 507,580 25,872,793 3,284,797 835,819 3,442,1, 
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tements for the Year Ended December 31, 1988 


Ailsa Craig Alexandria 


Pa 


TATEMENT OF EQUITY 


ility Equity, beginning of year .............. 
st income for VEO casas sae costeatenta sh wes’ 
pital Contributions in respect of 

and/street lighting plant received in year — 
“7 RLCUEG] CSI SBN sc 3 c83 coc Bee aR GRO Cn SAGA ceases 177,422 


LITY EQUITY, END OF YEAR ........... 217,326 9,490,804 1,202,503 376,053 1,291,444 


STATEMENT OF OPERATIONS 

VENUE 

ESE re ore, ee ae 369,300 | 18,193,888 2,799,904 789,441 2,826,734 
Baer Operating Revenue. ..............0.09090» 9,913 302,352 41,303 7,624 59,584 


MPU EVENUIE. cc hccsceds tess ts ficuenssence 379,213 18,496,240 2,841,207 797 065 2,886,318 


219,412 
(2,086) 


7,846,714 
1,466,668 


1,136,032 
66,471 


327,697 
48,356 


1,150,132 
141,312 


“ENSE 

BTML UILCDASCUUR a setegies «svssenssb bee teecaomelnes 349 330 15,314,503 2,489,644 j 2,308,711 
PM CCNETAUON io seve ds nance smcneeemsieewaduse bes — — — — 
peration and Maintenance...................06. 4,356 484,720 82,736 ; 135,160 
Brenan COMCCHING .2 5.554; hoecsesrscdssene cows 10,919 365 ,393 61,478 : 64,599 
MEISEAGION ec ac cot tcteeraceot, scene ae eaccsiaee 8,071 270,159 83,679 ‘ 105,863 
epreciation Less Amortization 8,623 435,375 52,181 65,445 
BAL EXDCDSE «.55,.<vennnspcderrraserssseirsncese 154,750 5,018 32,692 


BES EENSE, .cennssnsppanaaceninservinenenenes 381,299 17,024,900 2,774,736 748,709 2,712,470 
| 
me Before Extraordinary/ 


ES een se (2; oS) 1,471,340 66,471 48,356 173,848 
faordinary/Unusual Item(s).................0608- 4,672 32,536 


REO VND onc cnslsnpsroesesetoscsparnnevhonseens (2,086) 1,466,668 66,471 48,356 141,312 
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| 
\ 


Municipal Electrical Utilities Financii 


| 


! 


Muniicipality,...:0...... Ree dstttcssscncssavdnercemoen ants «2 Almonte Alvinston Ancaster Apple Hill 


Numbervof (Customers iets cscs he scesocrderetenaeese 1,843 372 1,789 116 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ 
Plants and s facilities 0.3 sc, cscs esas comet te ceacee vs 5,027,146 3,344,650 2,205,193 80,721 . 
Less: Accumulated Depreciation................ 899 ,643 1,230,103 739,564 35,170 

| 
Nefafixeds assets <....t22c. <soastes tte seceeeteniees 4,127,503 153,535 2,114,547 1,465,629 45 55H 

CURRENT ASSETS 
Gash@and) Banke etc. scscncnssmmeresteen ts tea 238,652 48,281 270,906 80,444 19,349) 
LAVESCMENES Sic ces Scpvneccwccnaetaewons cremesavsdecs — — - — —| 
ACCOUNISERECEIVADIC «05:2: <cenconka-tseneausiece 62,040 6,120 101,213 42,568 3,558 
UnbilledwRevenue.c..c..c.cccccnesctereacsensncceers 329,000 35,400 649,832 283,089 13,222) 
BOVE EOEY ort e. pase keene hecaverteass tuarmabars 35,220 4,006 103,301 7,373 — 
(O11) 0 SAR ne ASC AE ear picoacoc tt bot aries 3,069 1,290 3,259 —- 806 

| 

1,128,511 413,474 36,935, 
3,237 —_ — 
2,506,337 982,758 62,319. 


TOTAL ASSETS S25. 2 jnccencen dads Geaicnna nee 5,703,883 439,407 5,752,632 2,861,861 144,805 
| 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long | 
Menm Debt... Art. tetesescc.ssetecer er atmeatt nacht 503,633 68,000 — 
Less Sinking Fund on | 
Debenttes veiasreccyacrveccnserancinsscees scenes = = =a 


503,633 68,000 —_ 
Less Payments due within 
ONE SVE <..5. «aint etek casos vacesaaemeotmenscadass 56,000 7,000 = 


WO Ra ee thee RR Anis Olio: Mery era RARE RGR Pee 447 ,633 — 
LIABILITIES : 
Currents Liabilitiesicc- osc. ccersacsecmcecane aces 3,055,084 632,133 151,697 10,567 
then: Laabilittes ses 4 coke scra nese see ceeeneee 33,477 32,903 8,598 640 
Vestal oo. cence eneccceet adi ee ee 3,088,561 665 ,036 160,295 11,207 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject: to: Amortization: ...5.<.c.e..veqaanecn- 108,561 144,343 635,051 — 
Less#A montization <...2. 2540s eon aiasccccasaneeast tees 8,157 16,453 88,271 _ 
100,404 20,363 127,890 546,780 — 

RESERVES Axis cctres cece nes tena oat eect — — _— = = 
(GI 8 NW Ry Gs 201 ON I By Gare eaE Ae eerie re core ere: 1,621,519 193,346 2,005 ,736 1,111,028 71,279 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 893,399 190,313 2,506,337 982,758 62,319 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. 5,703,883 439,407 5,752,632 2,861,861 144,805 


Statements B and C 


atements for the Year Ended December 31, 1988 


MEARE of Ss ping ten ds ciatins well sale ddgmemerade sae Almonte Alvinston Amherstburg 
MDCTROL \CUSLOMETS 3c: -os<ossen5 neces cee petessosis 1,843 372 2,819 
STATEMENT OF EQUITY $ $ 
Jtility Equity, beginning of year .............. 1,490,658 ; 1,858,587 
BeERIN COME SOF VOALser. 4.....040.08iers tateesnosce 130,861 j 147,149 


-apital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
BEEISHMIEDES 35.5. Bae. ot ace solewsneees setivencbi sue senes 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 

ee ec oe eee 1,895 ,248 312,789 4,609,875 
mer Operating Revenue ...5.......0+s20s0es00 84,893 9,035 80,733 


PENSE 

ROMP UTChase dies, 888. ocd. BER eee ane 1,395 ,064 272,986 3,902,781 
MICGONETAUON © decet oc scoen deck sccanoioesccesan 32,758 a -—— 
Jperation and Maintenance...................065 124,205 6,410 230,607 
MNT eANG \CONCCHNG bo. ts .cccseccpecaseesccsheses 102,293 9,829 67,966 
MHISITAUION hae oa 3.5 eee okt a eee 59,036 9,653 175,182 
Jepreciation Less Amortization ................ 75,169 7,853 100,038 
BRACIALHESXDODSE a. sccann sensu escnestsoeccusmasene 755 66,885 


105 


Ancaster Apple Hill 


1,789 116 


$ 
1,005,990 
105,038 


1,940,899 
27,052 


1,580,547 
82,588 
54,434 
77,864 
59,494 

7,986 


EN oss scx pailen dpidninanicende nevnsis 1 } 1,789,280 | 280 306,731 4,543,459 1,862,913 | 91.801 | 901 


MpresADMILCINIS |. ican cape sense cues te nceeeee heisose os es 190,861 15,093 147,149 105,038 
raordinary/Unusual Item(s)..................066 60,000 


Te ey ees } _oeel | 861 a | ae | 147,149 105,038 


ome Before Extraordinary/ 
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Municipal Electrical Utilities Finaned 


Municipality: .....caces-sur sen tacnsatsnrdeccecesestslses Arkona Arnprior Arthur Atikokan Twp. 
Number of Customerse:cctccsereares-corceso terse 218 2,991 820 1,936 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant and facilitiestercc:c.csectscstressese recs es 63,592 3,229,073 1,979 324 
Less: Accumulated Depreciation................ 29,804 1,340,495 1,062,926 


Net “fixed: assets oven Kon cnsscaaes mttessecneceeoae 1,888,578 456,703 916,398 
CURRENT ASSETS 
Gash? and Bank ein ii. ticcesdiolsetiomeeerstrsess 130,813 44,813 448 ,039 
EnVEStMEN tS ieecadecdeeedetcens soe dies ares eee te 75,000 — — 
‘Accounts Receivable 2). ).siccccccccncodesesescosees 164,078 61,241 67,924 
Unbitled | Reventte i33.scscnlass-deaccerenocsessccees 758,000 175,159 319,747 
J eA £05 0 gemete-cinancatoouorpco chrono ceadobanconbeComace 23,544 13,765 63,007 
O11 ee Ren Arn scar ne ener ah ori APE 10,189 6,582 8,625 
Total ‘CurréentwASsets:cisccssiacess odes saecctoes 1,161,624 301,560 907 ,342 
OTHER ASSETS Git hitii tes scecesstereteaneterenes — 1,010 4,000 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 135,386 2,661,132 621,862 1,477,756 
TODAL (ASSEVS iii eiees se cscses Cece tiestene se 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm (Debteeneicteiec: cist. se ogeveceseneate te ceses 
Less Sinking Fund on 
Debentures easrecsetecssosstectedesiere cadence nceses 


Less Payments due within 


ONE “VEAL tesdenc seer ets cccesccanscdee reece sacess 
Totals ccoct dati chwaes nN ene 45,000 
LIABILITIES 
Currenteliabilties)crcssssees erect ade enece 120,705 392,277 
Othier Wstabilities 2. Ae cies. te .ccsuseeeenceesceceess 5,930 69,761 
PO CAL be eee in eet oR a Se ea, 126,635 462,038 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 339 837 

CESS PAMIOLUIZA LION oe sree cceecccces eeseris vec cesiece 31,449 


46,556 
4,412 


4,975 308,388 174,453 


RESERVES ooep ence occ sescenccsctncateescennecancesoeanes = = a 
WEY VE OWI Viernes cosewcairtaverer arenes corer: 61,474 2,467,976 1,187,249 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 135,386 2,661,132 1,477,756 


5,712,344 1,384,125 3,301,496 


g 
2 
2 
2 
BR 
~ 
B 
Re 


Aurora 


8,809 


3,708,41. 
32,12 
4,209,51. 


20,435,23 


- 
- 


1,800,0€ 


| 
1,800,0€ 
, 

109,8¢ 


1,690,2¢ 
| 
| 
oe 
85,8" 


2,198,21 


5,546,6. 
589,2: 


4,957,3. 


73193 
4,209,5. 


20,435,2 
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atements for the Year Ended December 31, 1988 


REMCUSAN OVE fs dsicc ss RCL eth vs de'vs gaps ceseMteunee case Arkona Arnprior Atikokan Twp. Aurora 


BETBOE (CUSTOIMETS fa alesss. Seeesctesstteaaee ek oes 2,991 1,936 8,809 


STATEMENT OF EQUITY 
Jtility Equity, beginning of year .............. 
BeICOMC {OF VEATeo suite soso deter ot eoars cai 
Japital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
BUBRISUITICLIES «ccs rote acoeee eee iet tose eee nereaes dae 


$ 
2,153,142 
314,834 


$ 
1,169,033 
18,216 


$ 
6,633,857 
746,114 


507,753 


40,731 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 


181,387 
6,703 


5,900,282 
112,971 


1,218,787 
20,333 


2,897,958 
69,590 


12,305,124 
231,824 


PENSE 
BTBEULCHASC east eter d ces ce cs OR Eee 
MPSHCNIETATION! Shop on saraasudcesodscaasacsies scien 


164,571 


5,300,835 


1,081,540 


2,353,269 


10,174,624 


)peration and Maintenance.................0666 3,023 81,555 33,926 194,352 545,421 
Smeericwanid” Collecting ¥. 2.2. 21.ce.cccsee-secestesess 3,944 1155337 28,656 122,386 174,589 
BMETERTISCLALION 2) defects; choco hee ete 2,320 69,359 22133 104,006 358,322 
Jepreciation Less Amortization ................ 2,218 124,906 26,420 74,505 329,305 
MEBECIAIBESXPODSC ) «co cce asic erie de ce seven use aedoans 10,419 5,714 208 ,573 


SEEEBE SENSE Bees Ajcssacaicusecente aainlere 


176,076 5,713,411 1,198,389 2,848,518 11,790,834 


12,014 299,842 40,731 119,030 746,114 
(14,992) 100,814 


ome Before Extraordinary/ 
MMR ALMICCITIS 5. c.ces ee tee sede oapcedtee tates Sas sees 
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Municipal Electrical Utilities Finanei 


Municipality............c:cceeeeeeeceeeeeeeeeeeaneneeeeoees Avonmore Aylmer Bancroft Barrie Barry’s Bay 
Number of Customers..........:.scsceceseeeeeeeeeees 148 2,370 1,118 21,059 583 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS 


$ $ $ 


Plantvand! facilities > Mass... <...4s-1tenenareees ores: 105,427 1,929,780 1,474,288 40,476,123 
Less: Accumulated Depreciation................ 57,849 716,257 688,078 10,005,530 
Net. fixed aSSEtS)....<sc<scs0ene dn neatceeseceesnees 47,578 1,213,523 786,210 30,470,593 
CURRENT ASSETS 
Gashand) Bank 295). Ni. di anenseostooteseeetessace 15,280 295 ,437 151,338 2,985,166 
THVEStMic tS ira cc cactee ce evesceites tat onnosewenmsaseases 12,770 120,000 oa —_ 
Accounts Receivable.............:2:seceeereeeeeeees 4,471 63,847 59,820 1,397,416 
Unbilled Revenue ............cccccecsesceceesesesees 12,998 423,915 204,681 5,160,439 
INVENOTY «2. 00000scecsensssraseoeens dareeseecsdaansenees 3,213 77,064 45,599 2,267,187 
QC ice ao a ian este eccue ce tapietetiedincss — 7,925 1,927 245,502 
Total Current ASSets ........-..-scs.ecesecereess 48,732 988,188 463,365 12,055,710 
OTHERGASSETSS Bet iiitetesncscacachsqscsmeaeccacss 1,432 1,563 24,388 81,632 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 55,218 1,951,779 747,136 14,407,568 


TOTADSASSETS: Ushi S.:.0- QUR WEE... Trreest | Rete | 4,155,053 2,021,099 | 57,015,503 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Meri De Dt scott vos cade ren. ctemeetaceas cee. 2,000 22,000 14,347 4,735,901 
Less Sinking Fund on 
Debentures fa cacnnacssseie sos odenssqemanseasmacnsese _ _— — 


4,735,901 
Less Payments due within 


ONEPYEAT «42... ascerndabsvnseansccacsdsesadsabacesess 400 2,750 1,608 342,065 


DIO | nee reo on rr er eure errmrac cochaccone 1,600 19,250 12,739 4,393,836 
LIABILITIES 

Current Wiabilities, <:.cccossccutsestseecenaeneese: 9,200 453,577 183,870 6,133,643 

Other, Liabilities ...ccscenssessowarse stiamasseeceeatoe 982 18,860 850 465,112 


6,598,755 


PRCA cc ccs ch teases pawcecceoeruccnedesw ear eneuueddeeans x 472,437 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 11,176,575 
Bess tAmortization oo .isac1ccsnec save e eo see ese ‘ ; ; 964,696 


10,275 165,929 10,211,879 


RESERVES. iig-sccecsdseroleesccscuecayacssaninestvesscrs _— — = = 
WEDILTY YOBOURT Ye voe-cscscewucesenensenenntseensenes 75,685 1,545,658 21,403,465 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 55,218 1,951,779 14,407,568 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . ee 2,021,099 | 57,015,503 


$ 
453,186 
195,537 


257,646 


143,57 
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statements for the Year Ended December 31, 1988 


Avonmore Aylmer Bancroft Barrie 
148 2,370 1,118 21,059 


70,087 1,369,882 ; 18,900,001 
175,776 2,503,464 


MID ANLYE oi 5Siesnssthas attee oes tesesusemasecastss>s 
BCT HON! CUSEOMETS sigs .215seanddses concedibaeeseess 


. STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

BemncOome (OT WWaT iri. <, <0ss0d-.04ibechebeoosss 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

BREMSLITIONUS, 5255 state Enso enna tera gteeaswecsos «6 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


75,685 1,545,658 988,425 21,403,465 aoe | ar 


. STATEMENT OF OPERATIONS 

EVENUE 

MICS SIREVENUC Bese Bis cn vavvcges-febte Minstis ove 117,704 3,062,806 
Other Operating Revenue ....................0+ 1,899 44,928 


Sh ne 119, | 119,608 | } 307.734 | 107,734 1,698,475 34,909,581 673,849 


1,661,500 
36,975 


34,261,387 
648,194 


659,476 
14,373 


XPENSE 

OMISEP PAV Gd ee I nn a ; 2,692,013 1,430,807 28,553,712 $31;215 
AIR CGTONCTALION. | vceice vasnccsidsoccssessccseoaoces : — 26,680 — — 
Operation and Maintenance..................008 ; 40,980 63,806 1,489,118 13,915 
mung and Collecting ..........:......sssessessses- ; 50,131 44,540 481,157 29,298 
MEMEBIEINSITALION ovo satic ces vscisanidd eeu eohcecshecses st ; 80,696 64,682 526,241 16,438 
Depreciation Less Amortization 64,771 46,220 1,089,600 17 oto 
RAE SDE NSE o.3.ssuieseanuesevcrnancdancessas 3,367 1,196 266,289 
MUSERPENSE. oc seacssenacansccesdeatenss 609,152 


come Before Extraordinary/ 
PN 2s SEM rtawn ioe nates one 


175,776 


175,776 a | ae 2,503,464 


20,544 2,503,464 


5,598 
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Muinicipalitycrs: sv..cuosesaen esess 2 sronucsnemmemeesastcs Bath Beachburg Beeton Belle River Belleville 
Number of Customerseey ik: sosceacecccceendscesces 459 336 853 1,496 14,431 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ | 
Plant*and) facilities teste i ..50 cao... ene eee es 345 ,373 1,428,771 19,956,579 | 
Less: Accumulated Depreciation................ 151,932 514,409 7,739 ,364 
INet fixed aSSetS..as.sacssssrodeureereseaseocsants 193,441 487,955 914,362 122172215 
CURRENT ASSETS 
@ashwand Bank 22. nr etl. couacstiteta eaeoaes 29,389 45,271 143,166 2,917,372 
Investinentscesnutecesessscceacocap ares essay ee on 80,000 — —- 
Accounts Receivable: .:5.c:c-cccheserneseecssncenes 17,780 88,376 72,246 1,406,858 
UnbilledtRevente 2 ci .iihs de avereiccceeeveaenes 46,106 41,326 188,700 2,960,257 © 
AFIVEDCOMY 33s ce deane cones wenssad cdeReieecscisceneemnaee's 3,140 20,160 43,895 908 ,540 
QSL se Fase ee ecies dae Reber ees 1,202 27539 4,848 24,167 
MotaluGurrentwAssetscrscateusreeceeeevevstes 135,089 97,617 452,855 8,217,194 
OTHERRASSETS rar oss cconise teen dette tices. — — —_ 111,911 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 239,567 167,631 724,009 12,457,940 
TOTAL ASSETS .......sccccssccsesssssssecesseess 2,091,226 | 33,004,260 
DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long | 
B25 10 lep B Too) ds ae eh a ee A 1,118,452 © 
Less Sinking Fund on | 
Debentureseissiciteoneeiwse seater egies: — 
1,118,452 
Less Payments due within | 
ONE"Veal:.. :4..0fe5 tee sesteceens cease een ceeeteseanens 168,864 
Tistollis seins desieronsreneonus tase irantedeaadanatal — — _ —_ 949,588 
LIABILITIES | 
Current): Liabilities ic: saqecceiticeneeeenornees 230,109 3,225,861 : 
OthersElabilities.7-cccrce esc ieee ee 28,118 205,880 
| 
f Mae AR nite A SAWS ae Soa sr ic erislisaneonsacee 258,227 3,431,741 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 79,316 925,381 | 
Less AMO zations: v.sc.ccve ceases eens ees eee 7,996 141,467 


6,681 71,320 783,914 


RESERN BS iiccyscccevmuases aneswacouses casdanecna nese nae = = = 
UATE UE BO eee revectacssncnsoisees tiacsesars 245 343 579,795 1,037,670 15,381,077 
EQUITY IN ONTARIO) HYDRO)». ...c:.0.0c0: 239,567 167,631 357,065 724,009 12,457,940 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 458,689 1,134,323 | 2091,226 | 33,004,260 | 
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BEN CIVIAUEYS x vaca saetntacushnditias'sbosipmahesttrsienetes Bath Beachburg Beeton 
Bee Te Otr CUSLOMETS ao. e sawsnnsssesaesodttedewns 459 336 853 
$ $ 


Belle River Belleville 


1,496 14,431 


STATEMENT OF EQUITY $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 224,140 541,902 991,575 13,470,470 
MEETRINCOMEC LOL VEAL Rusiceneccncers chee eavtes oles 21,203 37,893 46,095 1,701,917 


Capital Contributions in respect of 
_ land/street lighting plant received in year 
ITIOUNS 1/0. SOE ee eave v sect ee Mlgynores 


, 


(69,278) 
277,968 


| 245.348 | ~ 579,795 1,037,670 15,381,077 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


MICE HIREVENUC Cilhe Aces dectindeews seth tees Saw ouls 471,167 344,487 745,268 1,604,034 24,902,769 
ther Operating Revenue ...........s0s-s0see0e 14,174 5,245 24,564 30,250 852,654 
BE MORE VENUE, ccosteccnweareeneeteeeatevusveune 485 341 349,732 769,832 1,634,284 25,755,423 
XPENSE 

BNC CREUTCRASEC ORE, Sek s cis nnestocckatthetietedte es 416,115 282,460 607 ,332 1,316,080 21,196,721 
Be AIECENETAUONS <5 5.56 5c cc snus tecec ancseens secon —_ —_— — —_ —_ 
‘Operation and Maintenance...................06. 12,257 3,548 39,171 145,423 1,103,935 
Billing anak COLECHN OY s.0.teustes essence tracers 18,999 13,931 34,774 49,072 385 ,273 
SMES ETARION : sites ccanendvisverescpuvinabenGerinetece 13,912 15,296 22,527 27,679 453,897 
| Depreciation Less) AMmOrtiZation) 2x6 00.00.08 10,837 13,294 27,637 49,935 777,114 
‘Financial Bae ris i tece oreo tars ay ciatotensticaes 137 _ 498 — 136,566 
OTAL EP EINS Bau pace eeeeraimiecaennerececetece 472,257 328,529 731,939 1,588,189 24,053,506 


‘come Before Extraordinary/ 
IME HOIBIS  roewesi accuse <\eraces ter Watvaberiwiaer 


13,084 21,203 37,893 46,095 1),701;5917 


13,084 | aaaes | 37,893 46,095 1,701,917 
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Municipal Electrical Utilities Financis 


Municipallity.............:sscccssesccesesceesesssenesceeees Belmont Blandford Blenheim Bloomfield 
Blenheim 
Number? of CustOmersiis ss.<..c:0cbovscacsaderdedenss 453 731 15735 347 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plantfand facilities ites. ccd. escedeecesssteessness 506,014 1,484,743 241,981 
Less: Accumulated Depreciation................ 181,632 785,618 129,540 

INGERIRCCMASSE tS ito.n eax cones cdeost eee canet antec 285,743 699,125 112,441 

CURRENT ASSETS 
Cashtandh Bank fi Ah iiveccuech santo vats tttesiee << 153,842 80,391 56,437 
Inve stMentsuis io scricevin aes cota Wy eesedeseseiieow ss —_ 140,000 3,000 
Accounts Receivable...............:csceeseseeeeeees 214,215 59,893 5,240 
Unbilled Revenue s.s..0.cces0ccnsccncssecvecscoconee 29,369 329,000 45,488 
UNVentOrypcee esses eee eee aeeaceas eect cas ceeseretae — 28,404 8,743 
Other eee inca tee sede ee teds os cnerscseeweialadensets 1,236 4,388 1,412 

Total: Current Assets .iscicersseesseeaverseccsees 398 ,662 642,076 120,320 

OTHERGASSETS react otivienscsesshaeemecentonses ss — — 6,101 — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 264,662 574,164 1,147,621 245 ,296 


TOTAL ASSETS 2....5...0000.c0scescasseesosseess 760,360 1,258,569 2,494,923 478,057 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
MerMp WED... .crseced is <csesesasterstenesesssseqs< 
Less Sinking Fund on 
Debentures sievesedscnseccessossscaoscacvarcuvsesiens 


Less Payments due within 


IEP VORL oc nisccetescisron esta even bora Mint tearewenens 
Total cA ccc cteiwsvncetomtscnsedneseoraeteneus — —_— 
LIABILITIES 
GurrentaWstabilities ose cseadeci tens steesecceusessasies 61,146 208 ,046 289,159 
Others liabilities... .::...ccccncesscesoostarestesmecace 3,145 250 97,038 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 


Teess BA MOPtiZation. ccc. ccescccctsuncscedvesacsmescacs 
47,640 42,093 
RESERVES 6 220s5 oss sceces tsaciataapateaavgenconnnse’ — — 
WEEE Vo OUD Yoo cnc ccatneccoevcenecrsnaancns 383,767 472,116 919,012 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 264,662 574,164 1,147,621 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 1,258,569 2,494,923 478,057 


| 


Blyth | 


| 
| 


348,204 
171,265. 


176,939 
110,682 


13,284 
59,795 | 
9,268) 


1,723 
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RUE 5531-595 CARE GAMD vases GeeReeded Belmont Blandford Blenheim Bloomfield Blyth 
Blenheim 
MUST TOL, CUStOMCIS #2 aise .ei sete es 731 P35 347 429 


3. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
Berancome fOr yearss.5:...2..2.01e adie. hence 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
EEPaRENE TICS 7. WEN: PE, 223.5405: BREE MEE coe: 


$ 
362,130 
21,637 


$ 
418,636 
53,480 


$ 
879,222 
39,790 


$ 
169,337 
13,188 


== 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


383,767 472,116 | 919.012 


>» STATEMENT OF OPERATIONS 
<EVENUE 


(OOD EATS Oo i Se 473,371 937,781 2,424,725 436,366 628,130 
Other Operating Revenue ................00...05 12,878 20,229 46,115 4,438 13,491 
MARE VENUE) S.c05 fosicceds cciiidoceeddedocs 486,249 958,010 2,470,840 440,804 641,621 
sXPENSE 

MEMCTORUTCHASE fhe ee Gs ss cs cgess Res. 417,148 817,918 2,166,794 386,942 574,226 
CTU UCTS 1010) «ee _—— =~ —_ — — 
Operation and Maintenance................0060.. 8,607 22,500 90,058 6,304 11,213 
Mere BOG COMCCHIG £5504.55252 ice okeicease casts 9,795 34,022 31,576 14,510 14,079 
BPEISISECATION foes heer ete eee 11,798 9,354 80,776 10,016 9,823 
Depreciation Less Amortization ................ 17,264 20,533 60,933 9,844 12,030 
Memacial EXPeNse .....:....0é..ccdsecsenesssoseseses — 203 913 _ a 
MN EEE NP ENSE ooo sescckcocdncolecsessosteulec 464,612 904,530 2,431,050 427,616 621,371 
ncome Before Extraordinary/ 

BEISIrAIBItetis oe eee fe fis. ehh OO Bo 2 or 21,637 53,480 39,790 13,188 20,250 


53,480 39,790 13,188 | aso 
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Municipal Electrical Utilities Financi: 


, 


Municipality... 2.scinsorstettersssccsasnetommnteertes as Bobcaygeon Bothwell Bracebridge Bradford Brampton 
Numbetiof Customerd.tli..c...ccfessseo Mlbsdaeon 1,332 417 1,953 3,821 58,400 
A. BALANCE SHEET | 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant. and) facilitiescecac.:- cs s.ascutecesetteres cess. 1,307,776 340,583 3,989,134 5,047,573 116,799,063 | 
Less: Accumulated Depreciation................ 516,372 193,936 1,406,349 1,171,654 32,650,095 

| 

Net, fixed /assets':.<.s0...c-scde-oteeoscoscessasese 791,404 2,582,785 3,875,919 84,148,968. 
CURRENT ASSETS | 
Gashoand) Bank 0 y008...iccsecesnseeeeencee se seas 131,947 53,267 321,580 2,691,511. 
Investments. 6. .clvnssasostewecttereavsseeawmovecseone —_ — — 4,979,035) 
Accounts Receivable..............scesssscssesessees 9,800 31,142 160,288 12,517,878. 
WnbilledUREeveniie i. icscciscedcancssessasessstces 294,000 418,408 424,544 3,261,199) 
IIRC) OY Gon dabecoebnt ie adoenbodoc debadudgondonenticnds 21,204 61,606 251,822 3,219,463) 
PGCE a alais fos Peet tete assests tna otter eat 2,740 10,076 4,398 40,311, 
Total Current wASsetsi..csvennccacics earianoreenct 459,691 130,261 1,162,632 26,709,397 
OTHERVASSETS Hest... <r erete s 1,160 = 8,664 160,805! 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 591,591 271,397 1,326,276 40,399,728, 
| 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long ) 
Teton Debts: ete csosicscsee a a caee 92,208 143,984 250,000 20,953,025 
Less Sinking Fund on 
Debentures. sesccscrends casas onsets ate necooe sanines — — 1,902,350 
92,208 143,984 250,600 19,050,675 
Less Payments due within 
ONE AVOAL eee Mielcauils de sesescc serene toceresy se vee 17,208 47,995 35,000 1,705,842 
Total hin ce ae ovanceseeennbat anion cseneoestareoome rece — 95,989 215,000 
LIABILITIES 
Current Liabilities 42,383 264,347 470,382 
Other skiabilitiesss..cs<.ccecscnsahecsue uous toscesrees 1,250 —_ 30,171 


225,820 264 347 500,553 


TOTAL ASSETS .2..)........c.cccsecsseescaseoees 1,843,846 548,305 3,865,126 6,373,491 151,418,898 
: | 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization............c0cc000 120,786 187,059 1,979,175 32,871,344 
Leese Asmortieatlon icc. siecle 5,074 22,013 94,898 4,069,357 
115,712 165,046 1,884,277 28,801,992 

RESORT ot a aah es ed is se =a 4 
Litter VEO. tata ee 835,723 227,195 2,631,902 2,447,385 49,253,5% 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO..............: 591,591 271,397 707,842 1,326,276 40,399, 72 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. 1,843,846 548,305 3,865,126 6,373,491 151,418,8% 
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Bothwell 
417 
$ 


BED ANIEY 8.0.5 saute Ba ode loc hos p's cartebtuea eh. vats Bradford 


Bobcaygeon Bracebridge Brampton 


MemOeE Of. CUStOMETSHR 6.2 .05.5000dercodediecvedes 15332 1,953 3,821 58,400 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 229,800 2,449,198 2,294,327 43,947 ,646 
Bictmincome. for iveatse .d:.s...25.<8eeh dots. cv scess (2,605) 182,704 153,058 5,305,950 


Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
UMEMIRIACDIS fMRI, J. 5a5.4. SEER AB 4 cseni 


227,195 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


835,723 


1,652,026 
40,623 


>. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 
MerinICe SREVENUCH Es oss cdvicens des soikedocnoesoeccet 


452,760 
12,625 


2,274,557 
46,718 


3,521,981 
84,191 


109 667,441 
1,582,575 


BPATCORE VENUE) S.ccs.ccceec devothadecesscacth 1,692,649 465 ,385 2.321275 3,606,172 111,250,016 
=XPENSE 
meer Purchased). 5.91. 5.......:..debusdiaies-seee 1,322,331 391,498 1,434,502 2,855,507 93,361,856 
| Brea ECCT CTAUON foie. cece ance occsceceoeshetcece: — — 314,142 — —_~ 
Operation and Maintenance...................... 33,490 17,383 106,940 206,794 3,817,622 
mealling and Collecting ..................csssccsssees 59,812 21,099 72,274 149,728 2,027,850 
BRIAIDUSLCALION Sa. snack ooeseacued ieee tee ociel ce 88,046 25,567 87,495 90,697 1,655,805 
Depreciation Less Amortization ................ 44,535 12,443 116,784 106,978 2 S13 716 
ERE SEI oven doveennonsnseynve vis 13,440 —_ 6,434 43,410 2,267,217 
TANG TED (@ 2) Se (SS a 1,561,654 467,990 2,138,571 3,453,114 105 ,944 066 
1come Before Extraordinary/ 
MNT TECDIS SAVE oh ose coc sccheccosdeeecsesccceccs 130,995 (2,605) 182,704 153,058 5,305,950 
xtraordinary/Unusual Item(s)...............000006 an = =a = 
BINCOME............cccccccccccsscssssossccoscoses. (2,605) 182,704 153,058 } 505.980 | 
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Municipality. ...........ccccesssccssesseccssersccsseeseecs 
Number (of .CustOmersiicc... 26.) .ca.cccsesesecconcee 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plantar facihitiests.cs..:.s5. secs sete eaeer tease 
Less: Accumulated Depreciation................ 


Netti KOG: ASSEtS va .c sc cneccsrasncotierecccsscutcces 
CURRENT ASSETS 
G@ashv andr Banks reyscee tees ss cd 0c Ueae neers Bas v4 
Investments <iiccc esse seecsnncas stews oedacuisansesiosesee 
Accounts Receivables... ...<ccciscccecasesssseceness 
Winbilled WREVenue: cokes csv cas ches ects ance cnene ones 


Totals G@urrente ASSetSencaicdsossceatercesesonse=s 
OTHERTASSE ES eo Ineiitocecoscecs cst bach tess voce 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL ASSETS.............0.scceccccessecssoeees 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Term, DED 27. cedtere. .osc coc de est anceaecernenees: 
Less Sinking Fund on 
DeDeONtures os .0ceinilacsarevemanenevodruvesnsenneneres 


Less Payments due within 
OTIS ATE Gane cen tsscisioc SOR EC Ue SOE COOL ce GoUDCOSDODEE 


LIABILITIES 
Current sLiabilitiesssccssc-ceccecstercerare we senticens 
Other Miabihities cece cece scssnessccstasrccssenaees 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization.............:..:seceee 
Less “A mortizavion s.:.,.css.ssesssssneescescseseneses 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Municipal Electrical Utilities Financiz 


Brantford 


Brantford Brechin Brighton 


28,851 126 15779 


$ $ 
31,390,885 4,642,132 1,702,809 
12,712,868 Dee ie 616,881 


18,678,017 2,319,760 1,085,928 


1,601,444 
4,985,520 


367,958 166,471 


1,684,654 94,995 48,330 
3,869,000 713,665 267,117 
1,749,753 202,251 85,091 


102,288 11,983 4,687 


13,992,659 1,390,852 52,745 571,696 
204,610 87,966 1,600 4,102 
24,006,818 3,666,494 93,130 922,757 


a a E= 

204,610 82,596 4,000 

27,895 14,079 it 5,000 

176,715 68,517 _— 19,000 
270 


30,365 


ESN BAPE 
514,566 


542,569 
60,941 


196,565 
28,680 


8,026,819 


1,397,323 
176,210 


9,020 


1220183 


23,450,639 
24,006,818 


56,882,104 7,465,072 


133,134 


2,993,417 
3,666,494 


42,752 


1,374,729 
922,757 


\ 


Brock 


2,159 | 


$ 
1,595,292 | 
621,042, 


974,250 


a 
177,671, 
354,485, 
63,530 
5,554 

j 


673 937 


253,02, 
17,57! 


270,59 
19,9% 
1,73, 
18,26 
1,359,32 
1,358,63. 


3,006 ,82 
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BND ANI VES s siden cebton oh watabancsbseige sien qetisievterede.cs Brantford Brantford Brechin Brighton Brock 
Twp. 
MmEEROT = © USLOMETS cots cey0.00cdecessowoul Ckannt>: 28,851 2,680 126 1,779 2,159 


. STATEMENT OF EQUITY $ $ 

Utility Equity, beginning of year .............. 20,986,880 2,900,073 ; 1,181,557 1,191,906 

BeEMIDCOMC [0 Yeates... avcecoNedece bose se 2,463,759 93,344 ; 193,172 167,420 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

BRMUSLINCDUS 3. Bebo L Osan nsnes ena dah cessgn ene 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


BEKCOPRCVENUC 6200: 3:0 n.cconeea-coectetesreosnssinci 39,674,140 6,120,500 163,743 2,046,062 

ener Operating Revenue .................0.006 1,069 334 109,540 1,836 40,888 

BEIOERE VENUE G2... .ccscecnornsceessecawenees 

XPENSE 

BEC EREUTChASE! i. ...20.0-5..c0ke Mes... 34,460,319 5,289,814 ; 1,627,580 2,198,301 
ME DOTONOD cans akcanterpracsnnrrnnrsannerinn — — — _— 
| Operation and Maintenance...................68. 1,188,779 386,216 : 87,747 109,949 
Bemenerand ‘Collecting... ..ccbsssessaoiserisoass 742,105 110,917 56,850 81,757 
MaELTUISECALION ocho ccs ncter sats sns see dene seat Gen eares 637,443 159,633 ; 60,441 89,051 
Depreciation Less Amortization .............0.. 1,217,612 182,158 ; 58,602 54,197 
Mimpticial EXpense ......:....0c00secsseseossenssvnes 32,957 7,958 2,558 116 
ME RPENSE on sendeanticsuniuieesadsates 38, | seznns | 715 6,136 } 6136,696 | | 168428 | 428 1 1999778 | 778 2 | 28330 | 371 


come Before Extraordinary/ 
NEI, pips since cashaine denn citedlnis anion kp 2,463,759 93,344 2 ASI 193,172 167,420 
xtraordinary/Unusual Item(s).................0006 


a IR eee ee 2 | 2463759 | 759 ee 193,172 | aero | 420 
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| 


Municipal Electrical Utilities Financi 1 


i 
| 


Municipality’ ..0.5..: een... 2 Brockville Brussels Burford Burk’s Falls Burlington 
Number of Customers........0.ccccsccssseseseeseesees 8,576 471 475 40,552 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantsand: factlities 60 6...c sea: scone cwaseses 10,697 ,223 417,175 522,493 64,989,170 
Less: Accumulated Depreciation................ 3,744,468 159,671 210,295 20,821,336 
INGt fixed assetSisacces. crac seve osemteeestsasncses 6,952,755 166,950 257,504 312,198 44,167,834 
CURRENT ASSETS . 
Gash¥and! Bank ne cateesede voce. ds 0teeerdaniccr sede 942,833 69,710 32,274 21,960 3,376,874, 
INVEStMENtS ese cseccenscocsconeaaesere sae ateewennenwes — — — 30,000 1,500,000 
ACCOUDtS . RECEIVADIE Ss .c ceses coc gscaceasienisse cesta 200,270 9,850 11,808 3,094 4,630,036 
Unbilled Revenue... ccc. cis ctsecsdecacursceks testes s PTGS ANG, 57,200 68,839 129,998 5,296,338 

U TIVZS11%) 4 ingecrie doneoenebsd aobon cuobbo sb dobdnacHOneRioe: 574,437 1,990 T2071 8,166 3,011,500 
QUEER RAY cence sabe ts Mareen es sich ge catered ee eeeeae oe 15,520 324 588 1,985 200,736 
TotaluG@urrent :ASSCtS icin o.caty ssw eecyeesieaseoe's 4,504,176 139,074 125,680 195,203 18,015,484, 
OTHERWASSET SS Feeiicsesccccasccoc seeder cot sens sce 36,356 — — 2,050 1,534,206 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 8,276,347 326,445 310,421 350,042 26,398,340 


TOTAL VASSETS fri ccceeessccccascenenaeer cece: => 19,769,634 632,469 693,605 859.483 493 90,115,864 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Wei Devas cis. < ccc eet 414,000 3,694,762 
Less Sinking Fund on . 
De bentu rests cece anescccaschensctonineseanaenaeesias —_ _— 
414,000 3,694,762 
Less Payments due within { 
OME NVEAT cocee cee ten ethics ccccesshocdme race sects’ 106,000 379,286 
Totalicccce eee eeneeeeoue tas onrar ceeeeeMecrene a ane 308,000 3,315,474 
LIABILITIES 
Current Liabilities 1,818,023 60,302 54,829 78, i 7,643 ,63¢ 
Other Liabilities’. cc.c..s-cccc.cs-ecescseesanenve secs —_ TOSS 11,891 1,374,75° 


TROUAL Ss cccnctenadeecdoccsecoeeasdtacnecaaracetsontes 1,818,023 9 018,39: 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to” Amortization’. .<.:.-.....2-<c-v.s-4- 214,324 8,153,30° 
[ess VAMOT IZATION pe ccatcoccosec ere cose neeeecesies 26,420 1,013,83: 
187,904 33,404 3,654 57,684 7,139,47- 
HSER YES) tenet erne, mar eat ne — — — — - 
URICECY BOULE Vite ceca, atta ssccueconsucace 9,179,360 210,733 312,810 372,642 44,244.18 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 8,276,347 326,445 310,421 350,042 26,398, 34 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 19,769,634 632,469 693,605 859,493 90,115,86 
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BMRA TALE ross sit eahaeten et tinasig eevee sack stew aeaeces 


umber of Customers 


Net income 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year 
LOY Year ees Besos Ree: 


Capital Contributions in respect of 


land/street 
Adjustments 


MILITY EQUITY, END OF YEAR 


lighting plant received in year 


STATEMENT OF OPERATIONS 


EVENUE . 


<PENSE 


PEPTBEUTChAscd mee ee 6... 5... Sa: 
Local SCHOTATON te Seaste eek cee ks 8 ee 


Depreciation 


| 


come Before 


Operation and Maintenance..................606 
Billing and Collecting ...............ccc0ccccceeee 
BMMEENETNIS CATION oes 255 hdoide ss cack icii sds BS 


Less Amortization :2727.2220.65.. 


Financial EXPENSE Ros ccteasetee suse esas ae hoesaene 


Dg Sy) SAS 


Extraordinary/ 


Unusual ADE TIS To Seedt shc tain ork tes EN SEE ye 


So 


Brockville 


Brussels Burford Burk’s Falls Burlington 


8,576 40,552 


$ 
8,452,442 
726,918 


$ 
282,318 
30,492 


$ 
354,519 
18,123 


$ 
43,394,054 
979,960 


(129,831) 


44,244,183 


9,179,360 210,733 312,810 372,642 


15,208,407 548,440 


533,472 


674,729 61,463,885 


232,502 11,884 22,627 1,992 2,159,396 
15,440,909 560,324 556,099 682,721 63,623,281 


12,912,187 


463,288 


430,407 


595,170 


54,369,709 


688,767 19,226 34,738 13,195 3,427,821 
288,294 13,691 13,434 22,703 1,400,607 
371,157 21,963 30,974 16,438 1,056,070 
377,238 9913 16,054 17, ce 2,082,953 


76,348 306,161 


726,918 32,243 30,492 18,123 979,960 


A. BALANCE SHEET 
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Municipal Electrical Utilities Finaneié 

\ 

Munlicipalitysiicig.. CAR As ROR sateanccessotenieees s« Cache Bay Caledon Cambridge N.| Campbellford Capreol | 
| 

Number of Customers.........ccccscesceseseeseeseees 270 2,430 1,428 Hl 
| 

| 


FIXED ASSETS $ $ 
Plant-and facilities. siassc.c0t esse ecsee teeter sertees 245 ,238 4,320,478 46,333,083 2,888,276 1,470,924 | 
Less: Accumulated Depreciation................ 131,044 1,349,980 17,450,410 1,040,061 610,911 

i 
INetefixed ¥ assets cis ic. ysnsxeceseeetites se imeoe ses 114,194 2,970,498 28,882,673 1,848,215 860,013 | 

CURRENT ASSETS 1 
GashandUBank.ptasseo: cs ccei ses a soneacereseccass «s 51,333 280,957 495 ,830 115,699 288,401 | 
INVEStMENtS 635 c0escde caceacaests ne reseen cumin ans — — 4,750,000 — = 
Accountss Receivables... c.cc.sncheue taseszeneneeess 19,116 60,196 3,854,314 77,906 22,107 
Wnbilled Revenue <i..c2...cosesssewecsmtaemacreete.s 36,303 459,240 4,583,549 306,765 254,549 
TAVEMCOLY |. 5 cos seas e cca ss sqeceoeasescammeaeeesness — 92,150 2,015,662 49,250 39,886! 
OtTherE RA i Ee res cokes ee et sin 940 8,039 42,052 2,263 a. 

Total Current ASSets 1 sccacddiswccteesscsesncoter 107,692 900,582 15,741,407 “a 

OTHERWVASSETS .ceccc chet escnesceessteettattete sere’ — 20,651 268 ,832 8,000 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 155,679 1,556,734 26,853 ,338 827,921 


i 
TOTAL ASSETS .0.......ssssssssscstseosseesesss 71,746,250 | 3,222,964 | 2,350,877 
{| 


it 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


9 
Wenai Debt... BES c.ccn.c eae tas 156,000 2,757,422 4 
Less Sinking Fund on . 
DebEnthres 6. Aacossichacecccsee see sarnea veccooutte. — — Z 


156,000 2,757,422 i 
Less Payments due within 1 
OMEN VEAL. os ase sects cies cscuswecsne oo een e 35,000 7 
TOAD bcs ce ar easel tacos No ial 2,469,673 + : 
LIABILITIES | 
Current Eiabilities inxs: s.cncecscset eaceteraeene sees 6,078,512 170,864 
Otherc lita OWES sins cc ccesp eesed weteneaeeseoeeee 2,113,940 47,526. 
27 8 Ee SOA EERO VES ORE ONE on po 8,192,452 520,814 218,390 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital | 
Subject to Amortization .........0.0::000c0e 6,074,519 162,435 11,533]) 
Bisese = Amertezntians sis cccciscess Risthes aes: 754,827 68,181 3,400| 
326,527 5,319,692 94,254 8,133} 

EVES ters ne ee — — 56,400 = 
CLIT ROUITY sc ee ees 185,328 2,979,634 28,911,095 1,788,030 1,296,433). 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 155,679 1,556,734 26,853,338 827,921] 
TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 2,350,877) 


Statements B and C 4 be. | 


itatements for the Year Ended December 31, 1988 


| 


BICIDANUV ct ss siG709R athe thease oc gemeaieteeare dea Cache Bay Caledon Cambridge N. | Campbellford 
: Dumfries 
Ee 270 2,430 31,005 1,720 


Capreol 
1,428 
$ 


1,216,196 
80,237 


| STATEMENT OF EQUITY $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 169,861 
Net MEOMe: LOTEVCAL HE sss. 5; fc sstleee Mone sa se aes 15,467 
eral Contributions in respect of 

_ land/street lighting plant received in year 
RIED f.S ihestgovs dv ADR AS osess: 
| 

TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


$ 
2,863,647 
115,987 


$ 
25,626,251 
3,284,844 


$ 
1,615,834 
172,196 


1,296,433 


185,328 2,979,634 28,911,095 1,788,030 


| STATEMENT OF OPERATIONS 


EVENUE 

MCS REVENUE .iis0525é0ceseciuwevesecscaousnee 3,884,985 50,312,837 2,066,354 
Other Operating REVENUE cacacesaeie ses sesoswoe 67,496 1,427,622 135,419 
: 


| 
BMEOREVENUE .o.2scsicissioeclBieiiscstivits 


303,336 3,952,481 51,740,459 2,201,773 1,542,491 


XPENSE 


Power RUTCMSOI Ms tapi tiv sisescc Weta seaneyeeeese 265,837 3,279,677 42,989,294 1,550,128 1,219,539 
ER BEDETAUOD i siccstenaicossonsssdsiswacdosnien — _— — S10 69 — 


‘Operation and) Maintenance acsea-ssseesueses 22 1,997 218,556 1,730,434 158,695 80,345 
Billing ANG |COlUeCHNG s.awatseaeechcese-toresesees 4,981 75 823 837,702 66,811 48,406 
a er een See eee ne 5,022 106,305 1,159,065 114,664 60,130 
Depreciation Less Amortization ................ 10,032 140,427 1,427,851 72,394 52,653 
BAL EXDCNSE o.i6..5.cc.s.sessisantssereeves case 15,706 311,269 15,316 1,181 


287,869 3,836,494 48,455,615 2,029,577 1,462,254 


15,467 115,987 172,196 80,237 


15,467 115,987 3,284,844 172,196 80,237 


‘ome Before Extraordinary/ 
MMMINIRERIGS Does aisdsevbaa wav acsAttittn sivanvuetvens 


2 Municipal Electrical Utilities Statement A 


Municipal Electrical Utilities Financil 


Muniicipality::...2 covcrominncecnesss.soonescactenssenneras Chalk River 


Number of Customers 373 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ 
Planteand) facilities 7).....sts<c.¢.0omesnerunc. +25 497,415 
Less: Accumulated Depreciation................ 244,924 


$ $ 
2,978,167 923,193 383,743 
1,000,479 299 944 171,842 


Netifixed assets... .scseccuctoucteeseceecs sciences 252,491 1,977,688 623,249 211,901 
CURRENT ASSETS 
GashWand Bankes-e, ce: .c- os .snsecticedcestieas as 118,011 508,287 147,017 42,859 
ENVEStIMENES toc ccccsscasenoancepecencesemoavacaesasess — 15,000 —_ 62,696 
Accounts: Receivable..<..02....c:sc-e senses coacaa>se 40,757 109,198 19,074 33,148 
WribilledWRE Venue... asessnsscnideckccuesaneceasers 81,915 $23,000 189,720 53,940 
AGO NEOPY 5 ods ns > co nors xeckaeebannepeacoanesenesdachss 1,582 104,238 9,159 5,078 
OTe Th oes eee eee to silea ation ameaearnaeenrete wes 1,659 4,801 1,286 
Total Gurrent eASSets\. co-cserccncaeteests sweniaces 243,924 1,264,524 199,007 
OPHERGASSET Sie csccecects os scenes sees ebetecee see cns — 4,000 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 357,219 1,902,631 211,652 


TOTAL ASSETS............00...c0ccsceeeseneeees 853,634 5,148,843 1,519,384 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Mer) Debt ies cans os .scoereceveweeecerasasess 
Less Sinking Fund on 
Mebenturese.sensctscee spins nssscesesgeemnarsen > 


Less Payments due within 
QE VOAE <3. Bee ocr ase onesen nade ee eagmeyie tes ang 


H We’ #21 DAR PRRR: Rene Remeticr corn ernar ben anc once mires —_ — —= 

LIABILITIES 
Currentpltiabilities42.c- cee secisnsanaeenccenee 53,090 282,177 142,511 77,961 
Others Wiabilitiess sic: ccscacdecesecescscesessanes-aces 4,288 11,293 8,606 1,890 
IP OtAl ecg est scc ck uns cccaee toca oc cectecouaacae teresa 293,470 151,117 79,851 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 301,103 

LESS AA MOTUIZATION 2 oy. ccvasvessvecccccsdcacaneaaness’ 38,845 


37,670 
7,073 


206,548 
24,686 


262,258 


30,597 


RESERVES Boe dececsc cscs sudinenneccacasecues ster anuces = = 
TIDUS YOUR Y ooioc aoe ice cnccsrwseysexenaseenciovins 426,512 2,690,484 300,460 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 357,219 1,902,631 211,652 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Chapleau Ty 


4 


, 


1,366 © 


$ | 
1,320,96. 
457,30. 
- 
863,66 


192,42 i 
156,35 
37,61 
284,94 
50,98 


i 


2,374, 


_ 
= 
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EE ee Oe ee ene eee Cardinal Carleton Place| Casselman Chalk River |Chapleau Twp. 


mere! (CUSLOMETSIS 5 0i00500h.siesaredie eevee 3,051 1,366 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
MEEINCOME LOT PYEAL IY. 3506<.00 008s ea del bescesys 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
Ee, ee es Oe 


$ 
362,735 
63,777 


$ 
2,466,118 
224 366 


$ 
278,643 
21,817 


$ 
1125573 
127,299 


1,252,872 


a EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 


3VENUE 

ER REVERUG EI sins ssevisessaa tll sdeoadesseces 623,739 3,308 ,004 1,315,043 1,953,340 
Other Operating Revenue ..................00005 12,221 75,066 17,910 41,656 
| 

BRE VENUE ..2cascccactes socdeecocasteciess 635,960 3,383,070 1,332,953 401,774 1,994,996 
PENSE 

Me UCNASC 8 PHN. ou sv svesochbbleddiabecses 529,456 2,660,314 1,127,970 338,426 1,569,570 
NCEANON os crciv nc nnnnnysosevsnanendsacenses — — — — — 
Operation and Maintenance...............00066.. 10,687 178,684 7,341 3,543 61,693 
3illing and Collecting ...........0.ccececcseseeeee 5,899 119,834 29,752 14,741 77,536 
IRIE MEISE i éshes os os owas dion haved snl auicsuniie: 9,531 101,604 35,560 8,678 103,389 
Depreciation Less Amonrtizationiecsc. feos eos 19,283 97,454 29,271 14,569 46,847 
BE BF ERPORSC cis. cocevideswracassevovivveves 1,064 814 50 — 8,662 
NSE isi cictinpicaicacaparaponneniennnicnices 575,920 3,158,704 1,229,944 379,957 1,867,697 
ome Before Extraordinary/ 

ENTE TNS: CES. Ess cecenesewevervexervavesies 60,040 224,366 103,009 21,817 127,299 
taordinary/Unusual MECTIOS) oes aneeeeceeee (3,737) — L773 


21,817 127,299 


I Reheat wsiisuinaincunbarkiiedenetsud 
) 

| 

} 

f 

} 

| 
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Municipal Electrical Utilities Financi 


Municipality. ...........:cecceseeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeanes Chatham Chatsworth Chesley Chesterville 
Number of Customers...........0:ssecscccccscseseeees 15,744 207 894 699 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant and facilities. ..5..2..<.000s<..coseccseesoresese 21,188,195 129 447 904,097 725,489 
Less: Accumulated Depreciation................ 6,053,288 62,772 387,790 300,427 
Neti fixed (assets 50.02 2.curcecs-ncterosecvenscseiaes 15,134,907 516,307 
CURRENT ASSETS 
Gash and SBanksetrcreencsnccscesesmetretacetetoncs +> 89,047 142,415 
TNVESEMENTS..ce cas eveccsisstesoareumedcoreweneresoranaee ds — — 
Accounts Receivable.............scscsssceseereeeees 1,268,525 34,177 
Unbilled Revenue ............:sccccccscccsecscescees 1,861,762 160,587 
IMVENtOTY ........0.ccceeeeceeneeceeneseceeeesennecceenes 936,067 64,454 
OEE occ dete ew sok nin ateadetesdenisdsienseine 25,511 3,195 
Totali Current HASSEtS ...2.csmesenccesoenceeesee 4,180,912 77,688 404,828 519,196 
OTHERZASSEMSh ho ces di evecsessteadittocntacensass 142,399 — — —_ 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 12,616,470 140,219 694,081 754,276 


TOTAL ASSETS.............::.cceeeseeeseeneeees 32,074,688 284,582 | 1615.216 | 1,698,534 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merms Debt... eirrassaccwasn seo seeeatatetenvenen- ane 1,445,295 23,000 | 
Less Sinking Fund on | 
Debentures.........0..-seceseccnscesseeessensceenss — = + 


1,445,295 23,000 | 
11,000 i 


Less Payments due within 


OME YCAL ........seesecccceenesscacerscssceseeeeeesees 186,943 


fic OREO PREC RUSRNS. Whe ner ware re 1,258,352 / 
LIABILITIES ; 
Current Liabilities ...........-.0:-00.scessreseeoeree 2,651,493 7,1 
a LT Re Oe — | 
le 
Watab no aiteiatnel x wane 2,651,493 141,109 7A 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital | 
Subject to Amortization............:s0e0ereeee 708,111 98,805 61,231 Tan 
ess BA MOFtIZAUION.4-ac0. as cccsasucsoasensausnenceses 65,980 10,543 11,763 1,4 
- 
642,131 88,262 49 468 6,0 
WERURS 22) ol eta = i a 
UIETEATYOEOUIFY ccs ed nee 14,906,242 691,764 717,583 188,, 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO..............-- 12,616,470 694,081 754,276 200, 
u 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 32,074,688 | aaasea | 2is.i6 | 1,698,534 402," 
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MEO AUL VS rosin samara aia Ivins ckcevacgaeuemeaen Ss +s Chatham Chatsworth Chesley 


Chesterville 


ETE DEOL CUSTOMECTS i so. .c-ncc.bu0 de debedewsess 15,744 207 894 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

meamincome fOr years 7.0... 4...0cts itiede eos 

Sapital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

MMMUSEINICUIS <1... hats ss< +c docvtsarecterasdeease 


$ 
14,104,295 
801,947 


$ 
80,859 
12,276 


Clifford 
329 
$ 


188,562 
(357) 


717,583 188,205 


$ 
653,714 
38,050 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 691,764 


14,906,242 


STATEMENT OF OPERATIONS 
‘VENUE 


EEE aan se a: eee 22,710,984 235,238 1,020,375 1,321,751 347,021 
Dther Operating Revenue ..................0.00 217,944 1,841 20,459 27 AAS 5,082 
TIE VENUES ois sccsoniscdpsssopsccenseosaeevs 
ENSE 
PEP OTCHASCH NS RM ...0.05:-4uecypteesnnvto se 19,179,522 879,904 1,157,411 
NON a icaioc iassiangvaciontnenasnnnnaddan = a == 
)peration and Maintenance....................08 1,256,672 48,659 27,356 
BBN COMCCHNG 2.0... sassseesereredssennsd 480,934 26,940 17,280 
MM EISIR AVION 28 208 nia, oc sock ices cocae ee beases 429 939 17,049 18,366 
Jepreciation Less Amortization ................ 664,747 30,232 24,929 
ERE OOS So oisadoeonayovetsscrsonsparars) 180,401 _ 2,982 ~- 
ER PENGE, a sscncnsnnjohnnnbaacisinsastenes 


227192 215 224,803 1,002,7 1,248,324 352,460 


ome Before Extraordinary/ 

MTAIMRCCINS AERO 5 cy ab aonb races venbsaeod 736,713 12,276 38,050 100,540 (357) 
taordinary/Unusual Item(s)...................6.6 (65,234) — — — — 

\ 

OES a re 801,947 12,276 38,050 (357) 
| Se a ST SS EEE RE EEE Ne ge EE 
i 

| 

f 

i 
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Municipal Electrical Utilities Financi: 


Municipality... :2..case ccs tr acsstes 8. snc etree Meee ses Clinton Cobden Cobourg Cochrane 
Nunibervof Customersetey......catesessssesetete score 1,485 534 5,646 2,211 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant ‘and i facilities ier. .seccsaeo nee teteeqesncene 1,629,238 5,926,228 2,303,785 
Less: Accumulated Depreciation 690,108 2,786,711 969,546 
Net: fixed faSsets <2..3:7s-cosnnaeoaeeeu sr oeae sere ee 939,130 3,139,517 1,334,239 
CURRENT ASSETS 
Gash¥and  Banksink a caccsccctea Merete oc oe 11,751 329,833 — 
INVESCINEMES = oo Aencoe cancreennodceome ot ee ioe nauesecies — 151255253 100,000 
ACCOUDLS  IRECEIVADICeacr essen de eceescoeteneeeesee 18,384 953,247 622,270 
UnbilledeRevenvie: a. c.cccdetoteetenekesenensserss 252,900 607,000 350,585 
INVENCOTY Ai osce.ccccoscsnasntoek ere aemereened ieee: 22,873 146,495 84,632 
Others Sse ctee oi tacceokeede coeeen tates cs 2,934 22,987 — 
Total Currents AssetSaucss.ceeceeccres een: 308,842 147,729 3,184,795 1,157,487 
OTHERVASSETS Rie iit osccsdessteesaserwccscess — — — — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 1,015,016 291,082 5,433,414 1,504,633 
TOTAL: ASSETS S38 i Seccscdesctorteet tee os oes 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


erm Debt ,, Mette: cosssccce. sees scces 322,000 

Less Sinking Fund on 
| DTolo VST Rh noi eeeeaeRebeann cactcadcdacasoanoreadect oton — 
322,000 


Less Payments due within 


ONE - VEAL cess eee awe vi nese deiss Ome t eae as cols 
LO tales see ces vosceteneica tenance necanaceceees te —_— 
LIABILITIES 
Current: Liabilities oo70ce...0c0cnt onc cacesscaneeeee ss 192,050 1,438,734 
Otherc liabilities (sos .cs.csicce tere oe ccatee cece 53,436 13,770 
fl Ray oc Pca vat a ee ae ee re eh en tes ark ee 1,452,504 533,654 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 99,753 

Resse Amorization scs.ccescesncsto: cxeeseae str esne 12,056 


52,288 


33,845 21,470 87,697 44,196 


RESERVES joins cccsahas semuecie aheia versace sesisranes = = = ah 
WEILL YS BOO RY  ccaitnac cacwossastesisstaces sa: 968,641 259,972 4,784,111 1,618,876 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 1,015,016 291,082 5,433,414 1,504,633 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. 2,262,988 643,717 11,757,726 3,996,359 


Colborne 


878 


$ 
961,035 
315,772 


645 ,263 
109,703 


13,890 
a 
24,855 
2,200 


302,845 


531,437 
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b 
i 


|inicipality dts tase SEAR RENE DAR: S ene «6 «aiattanedaeR ee car. Clinton Cobden Cobourg Cochrane Colborne 
mber of Customers........ccccsccsscsseessseeeee 1,485 534 5,646 2,211 878 
} 

$ $ $ $ $ 


STATEMENT OF EQUITY 


Jtility Equity, beginning of year .............. 906 ,935 261,925 4,788,323 1,461,723 626,219 
Net income HOPEVCATIM  ccccc ct 2 A Ue ct 61,706 157,153 151,813 
vapital Contributions in respect of 

, land/street lighting plant received in year — (1,650) 
OE, ee ae eee (29,757) 
| 

ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


(STATEMENT OF OPERATIONS 
‘VENUE 
SS ee 1,573,026 


8,977,147 3,046,170 


1,020,808 


ther Operating Revenue .............ccc00c005. 32,377 295,805 58,545 25,479 
BMREVENUE oonccocscscdevcvedecosecss-css., 1,605,403 514,536 9,272,952 3,104,715 1,046,287 
i 

?ENSE 


tower Purchased 
jocal Generation 


1,280,359 


457,985 8,397,792 2,477,670 


843,306 


‘peration And ‘Maintenance .........6.<..06.s<«. 84,774 9,078 243,926 210,195 57,389 
illing LT ee ee 23,080 16,440 243,380 56,956 23,207 
ES SS eee ODS, Sele eames A ere 97,302 20,628 132,313 89,357 41,913 
‘epreciation Less Amortization ................ 56,964 12,358 259,753 76,821 30,502 
ONG oo ag hiciercdcscaresesapsensecsed 1,218 — 36,563 6,104 
| 
1 
ii 


hs LY Si a ao 1,543,697 516,489 9,277,164 2,947,562 1,002,421 
ime Before Extraordinary/ 


MM EAU tei contts cosas fiyngiBebavcenvaosie: 61,706 (1,953) (4,212) 157,153 


43,866 
(107,947) 


1 LL Ie SGD iOS AR 61,706 (1,953) (4,212) 157,153 151,813 


TS eS .ssss\\\\\|\\|\|-<\o 
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Municipal Electrical Utilities Financ 


Manicipality.:<:5 0.5. Ed aks te a ets Coldwater Collingwood Comber Cookstown 


Number: of ‘Customers. 2: sss sche eee encoassene $52 6,562 289 452 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS 


$ $ $ 


Plaritvand #factltties.2.c3.4 0c catecestedeescot sere reese 538,960 6,118,443 289,875 
Less: Accumulated Depreciation................ 201,052 2,330,898 150,387 
Net #iixedSassets 422. sc. cone ior aa ers ees 337,908 3,787,545 139,488 
CURRENT ASSETS 
Gash¥and "Banke akescers oer eioeteteeees 6,437 910,496 22,605 
INVESEMENES sees vein seesevtcntelen neta Ee ot vole serue — — 31317 
Accounts Receivables. c.i.c21. 225 fescesss esse ce eus 17,260 707,217 3,138 
Unbilled Revenue iivcvccvs ic teasvacccses stereos es 141,122 816,421 41,100 
ANVENtOLY 225. 4e.oucs satis ise tedieeanoeeaneseen ens 8,212 527,193 3,000 
ORO R Ie. 55 eee ees 1,991 3,600 2,051 
Total Current PASsets cx,ccaetonesuecs see toe se teas 175,022 2,964,927 103,211 186,158 
OTHER FASSETS eer tos seecaee eeeten ee neeeeiinne — 11,046 a — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 386,344 5,442,972 210,471 240,349 


TTOTALVASSETS Sortie ossccencen dasa ceecerosee sls x 899,274 12,206,490 453,170 686,893 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Term" DeEdt..0. chai tecvesesseesepnceetecseeeee chess 116,500 
Less Sinking Fund on 
Debentures sa. ssasecendectoccatencte teneteepauneds _ 


116,500 
Less Payments due within 
ONE "YOOR i350. toe dae eee Ceansetene eu eaiense 


LIABILITIES 
Current Liabilities .............cccccccseeceessseeeess 1,395,762 36,368 93,976 
Other *oia bilities scrcccst tives chan cebowsegeaswestesteces 208 ,498 760 T/55 
Gals) ance tons lei os meee Raed 1,604,260 37,128 95,731 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 351,479 

Resse A MOTH ZATION ot oc tecusaciticeiveinee eee SOmi1 


58,667 
10,452 


300,708 


48,215 


RESERVES @. feeccceestaeeteseav ese vitenotauls Gu cueceens — a 
URIBIT YS EQUDRY cece etnasonoudeutaes setecaieewters 4,858,550 157,356 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 5,442,972 210,471 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 899,274 | 12,206,490 453,170 


Statements B and C 


tatements for the Year Ended December 31, 1988 


BETPALLY seh Fa secaagaetashh «a none oaey aden on dette Coldwater Collingwood 
mber Cole CUSTOMELS S288 chins odsarcans Oe Piewes 6,562 
‘STATEMENT OF EQUITY $ 
Jtility Equity, beginning of year .............. 4,515,037 


BEECOINICY LOT) VEAL... .icsads note eet ke co 343,513 
pital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
EE ee eee ee ar ee 


iz EQUITY, END OF YEAR ........... 250,078 4,858,550 157,356 


=e OF OPERATIONS 


VENUE 

Mimice Revenue ...............c.csccessseseccsseses 11,197,410 
i. Operating Revenue: ...s0..00.s<es+<snences 182,104 
ECE VENUE oasis satscccicee- LE. cccseeescs 

} 

PENSE 

MO PUrChased: ©2..25.0..-.0.0000-cecdectoeseceeee 591,011 10,246,273 
Ree LATO Bese oe eee te ect oe oi rn oS — 
\peration and Maintenance...................... 9,962 316,370 
lilling and Collecting .................cssscccccees 12,429 113,780 
ETN csi siiac esac nibestesach vasgs heeds 26,224 103,150 
‘epreciation Lessp Amortization! stn)... 19,479 245,732 
‘nancial PRION ah cdsniind oe rien aoinidoviansaeas 12,103 10,696 


VAL OL) I oO 671,208 11,036,001 354,650 468,5 


ime Before Extraordinary/ 
Sic Liaicsieestcsowsiccvemceardiete Mdewnsaes 37396 343,513 


156,021 
1,335 


’ 


350,354 
5,631 


309,172 
11,917 
8,546 
15,809 
9,206 


16335 


Cookstown 


481,413 
13,657 


133121 
11,077 
21,550 
13,009 


26,554 


129 


228,228 
19,854 


314,478 
7,361 
16,421 
11,138 
9,122 


25 32 
16 358,552 


19,854 
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Municipal Electrical Utilities Financ! 


Mumnicipalityce iis ::.ctaeverstucedbansssecescctecsasssess. Creemore Dashwood Deep River Delaware Delhi 
Number of Customems............ccssscceesceeeeeeeees 576 209 1,805 257 1,923 : 
| 
8 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantvand “facilitiesrsitie.se2scsec7. serdeeereacesscees 418,828 108,443 2,823,628 440,181 1,777,4: 
Less: Accumulated Depreciation................ 186,947 54,977 1,378,984 88,824 690,4 
Neti fixed Fassets’cccstewvncscs de csetenecewoceenas. 231,881 1,444,644 351,357 1,087,0) 
CURRENT ASSETS 
Gistivand "Bank Wiehe cli tn .:. 76,523 311,652 115,6 
InveStMeEntsishG.cc cs cuctee see smieee sea eset mdse vasuerse — 13,978 
Accounts Receivable.............c.sescssessseeseees 20,911 38,524 178 
Unbilled Revenue ic 2eitiiiceescseeaicewsessw esses 111,831 608,281 271,8) 
ee RIG Werner Vor ree 10,895 100,909 33,0) 
Cotter Eee arernsee ies os. 3,016 4,410 4,0 
Total @urrent Assets aicescscteacssscesacceteeese 223,176 58,489 1,077,754 55,855 431,9. 
OTHERATASSETS soc ssetates cet ttaceaseaemetteccee sce 4,059 — B27, — § 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 326,363 155,312 1,612,370 119,599 1,079,3) 


TROTAL ASSETS itrets ences sneesusccceseencore + 785,479 267,267 } tases | s26,e1t | 

DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 

Term Dect Puke ei ne RR eae 114,000 147, 
Less Sinking Fund on 
Diebentutes.2 ites santana neers — P 
on mo pe eee : 
' 
28, a 
ST Had al sap crkek, Svh vec set enenecent a 114,) 
LIABILITIES 
Current; [tabilities::t-.chccess-c oes -westaiaetes secs 228, | 
Cither® Dig biities.<:. 00 0ro. nace eeccent atone 49,3 


Less Payments due within 
ONERYCAL scp tear seer eee sece setae seeerieeeeneesers 


Total eee eee eee ne sears 457,312 277,! 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 73,303 159,467 1,) 
Less “Amortization si-eer eee eee ee 13,193 10,515 | 


552 60,110 
RESERVES ooo coean cos apanse cer ccesastesoseseseevenrats = 
WTIET EY PE OULD Y ec crccctsc conse ede ree reenene ste 94,216 1,919,303 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 155,312 1,612,370 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


Creemore Dashwood Delaware Delhi 


EY avi a2 es setae niga Bevis <evavnavagugh sapeighens Deep River 


eneTP OL CUSTOMETS 2208 foes cece dest RSs Acdece 576 209 1,805 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 
MEEOCOME: [OL YEAT Hi 5sd. seh cdsesdovedectitede oss 
pital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
a a ee oe, 


$ 
277,382 
52,303 


$ 
1,816,700 
102,603 


$ 
TASS 
6,365 


1,004,053 
122,733 


ITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


1,126,786 


STATEMENT OF OPERATIONS 
)VENUE 


701,233 199,917 
9,576 2,117 


2,986,639 
98,453 


241,949 
3,816 


1,906,613 
97,702 


2,004,315 


SE UICDASCA 0505.8 5.455.220 dsv eee iedeves 
BRODELANON G3, scueics cick Ai is seo 


610,654 


174,012 


2,570,049 


1,456,934 


ration and Maintenance..................0... 9,770 1,481 97,375 122,309 
silling and CONECUNGR 6o-2 tevlomicsseesettareeeees 22,995 8,377 85,883 120,158 
MTeRES ELAR ION eae 0955 24. Sedes cele ssa ee aes 11,560 4,400 95,265 97,952 

preciation Less Amortization ................ 14,844 4,181 112,482 63,708 
BIE EIR DCTISE 55 cis. 65s cos decsaacdesaddsbienss 1,623 37 21,435 20,521 


SS nn 


a Before Extraordinary/ 
TO ee ee ee 9,546 102,603 6,365 122,733 
:-aordinary/Unusual Item(s) 


BAI ac 5csegcsndisedbcsisssovtassesic pare) ee 
i EEE (EL Cera eee 


—_— 


122,733 
f 
i 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
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Municipal Electrical Utilities Financi 


Municipality... ..ccteecentactiecsesnessedcedeccsestre Deseronto Drayton Dresden Dryden Dublin | 
Number of ‘Customersii.2..s....0.seccceocettneseeees 731 351 1,122 2,908 132 @ 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant ‘and ‘facilities! t...cccsscccosceseedetesbessses 662,661 344,409 1,050,623 4,041,038 
Less: Accumulated Depreciation................ 306,334 142,700 450,108 1,561,419 


Netitixed :assets’. ccscccrsescacteceteessasousocanas 356,327 600,515 2,479,619 
CURRENT ASSETS 
Gashvand: Bank tesecsrccsesossncemereieeeaseatenss 22,507 179,754 454,008 
WNVESEMENTS 5 a huss ntestesansteesanstueaseneeetadwasern — 50,000 — 
Accounts Receivable .s.cccsicccadeodeooscsecaseccess 19,007 46,500 133,803 
Wabilled WREVENUE 0260 scncsewncceces wooceeesse ance. 147,020 168,000 519,903 
IMVEMCONY fac eccec detec cascades facta Naas noeaaeeeensee ds: 37,118 20,642 152,651 
C1013) RI a PA OO BR ic ans ANAC 1,067 5,536 
TotaluGurrent JAssets:jccacasusaceecnernonensien 225,652 145,458 1,265,901 
OTHERZASSETS Janae casechesete pions denedasas — — 63,854 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 561,648 258,053 1,647,324 


MOTAL ASSEMS Wiis, ccscveccssadebewesacarass> 1,143,627 608,20 | 2,023,787 5,456,698 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm (Debt 2.22504, deswesis seasdoecoretncodavacces’ 46,082 
Less Sinking Fund on 
DeDentures es. cca-nniicceas sat eslagnenina sisasbacteeinr — 


Less Payments due within 
ONCRY CAL vs. se ons ee ee ens actanes. tenance esas 


SEO tal 3 oo) MP wactiea candid acetate eaten teehee —_ _ _ 
LIABILITIES 

Curent Liabilities.) 1. tcccpaekaeneoseetccnces 96,567 58,585 139,634 

Other tiiabilithes cos. ecc cz cevaccssetecascowseceess 8,605 1,150 5,756 


105,172 145,390 


599,981 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization..............:.0cc0800 39,665 65,944 374,293 
ess (Amortization 3) 3.20.<vcscetaracsbecuecescunconde 10,435 51,916 
27,778 55,509 322,377 

IIESBRIVES io acccodincstcuucatecmesans cate eueaceteas marae — = — 
URE Y TE OU Visee ase ccxdncecacessoeadacticeente 259,654 865,579 2,851,169 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 258,053 957,309 1,647,324 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 1,143,627 2,023,787 5,456,698 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


; 


Deseronto Drayton Dresden Dryden Dublin 


MAI Vicn ss Saves cotedta tT vss «ts ace Pergdnapanthe ss 


Wl22 


imber OPE CONSEOMECTS A aos voeas to svieae eee te sone’ 


$ 
255,667 
3,987 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
Net BaCOMe LOL IVEAT at. f...5-4;-ofere mates ces 
Capital Contributions in respect of 

_ land/street lighting plant received in year 
MCIUS 625 Cost AEN «1505-0 heoohMGEb dent Renvss 


2,536,961 
314,208 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


259,684 | 865,579 2,851,169 


STATEMENT OF OPERATIONS 
| VENUE 


service IRCVENUCW Senses nc sroshes Mite Me cncsorcus 905,815 433,792 1,764,667 3,604,690 174,312 

)ther Operating Revenue .........:-..r0cseernens 39,795 8,209 42,062 59,566 2,899 

IESE VEEN i. sschy sabe staat esostcsese 945,610 442,001 1,806,729 3,664,256 177,211 

i 

PENSE 

mre UTCH ASCO £28. 8s. 04s. chee SRT ones 733,443 391,004 1,477,238 2,862,986 

a SO TE Ee Ee Se er oe ae _ _ — == 

)peration and Maintenance.i.cecccsesnsesescoss 45,057 18,314 56,149 192,925 

Be 8INE COMCCtiNg 505. ctecsieoeesesercoxsevs 41,590 8,122 43,178 73,792 

sdministration Eaasbaseneesctacire saa sate sade cenaaeee 59,873 8,154 84,770 74,473 

Yepreciation Less Amortization ................ 27,630 12,347 30,011 141,427 4,583 

‘inancial EOS Ee GOL pe) Sate Re anata 3,039 73 — 4,445 _— 

TAL RONEN GS Eg ane nee atte ek Cas 910,632 438,014 1,691,346 3,350,048 173,608 
34,978 3,987 115,383 314,208 3,603 
(22,122) — 73,671 — 


57,100 41,712 314,208 
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Municipalitys.:f.....¢hasrsessessssatenceceseneecesineess 
Number of, ‘CustOmers?: cee .ccsee.dsa ses scavetoetscsacs 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plantjands facilities secs. 4/c.0-.40eeeneeetoeaccee7- 
Less: Accumulated Depreciation................ 


INetfixedizassets’.. 2... c.ccsctesseseacssssssoss ess 
CURRENT ASSETS 
Cash anGe Bank sierscee tenes caches sees cars scaesine 
Investments: hcsscwsdss ssa steaeneaneeeeeitetsecees 
ACCOUNTS MIRECEIVADIC.. c. cecscece cross ccaesesssacsce 
WnbilledaRevieniie 2. iiiccs. cadetascucseeecsasewocess 


TotaliGurrentcAssetscatssccsseseccseucseasmneevs 
OTHERGASSETS Bats iisticcsccticctesecsseteesiess 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL ASSETS 265) sooece coon. ocdettecesnaesscnse 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
MeEmy Debt... casscehtenccsecststicc ates teregesd sac 
Less Sinking Fund on 
Debentures. ::essiiiesiasrastesessseaeancnssicesianaerees 


Less Payments due within 
ONE VEAL :.8. crocs eie tee singen sate aseesssemens slexees 


LIABILITIES 
Currents Liabilities ncncssyaserenvencenainedeien ss 
Other) Biabilitiess cc: scsscose ceacsecstcass uecassess 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SubjectetosAmortization .-5<....s.seneoaseesees 
WeSSiBA MOTH ZAUON eee oes cena cman cadaneccasean 


OPPO TINY RE Ore cae eeacee sear vestscueteeas 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Municipal Electrical Utilities Financ 


Dundalk Dundas Dunnville 


680 7,247 2,248 


$ $ 
554,037 9,311,101 3,243,557 1,238,801 
201,558 3,841,902 1,020,180 524,198 


352,479 5,469,199 2,223,377 714,603 


61,822 481,912 2,859 78,105 
35,000 _— — _— 
35,882 279,572 247,385 26,036 
167,574 853,000 244,674 139,444 
19,938 250,122 224,561 11,510 


4,972 12,879 4,203 


325,188 1,877,485 723,682 257,987 
207 —_ 14,250 wy 
483,519 4,475,233 1,647,452 745,960 


224,910 
43,322 


101,993 
18,818 


161,026 
4,026 


165 ,052 


1,016,101 268,232 


1,022,078 
129,332 


227,377 
20,683 


5,538 
365 


206,694 


2,361,383 
1,647,452 


S73 


507,649 
483,519 


1,161,393 11,821,917 4,608,761 1,718,550 


892,746 


5,255,837 
4,475,233 


18,769 


833,010 
745,960 


118,4: 
3,9 
244,51 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


STATEMENT OF EQUITY 
Jtility Equity, beginning of year .............. 
MeeePCOMEC FOF YEAT...........05060iisdecbevecccnse. 
-apital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
en ee eS 


422,957 
84,692 


5,183,631 
139,471 


2,239,252 
122,131 


265,911 
9,731 


(67,265) 


5,255,837 2,361,383 


833,010 275,642 


Ee et 


507,649 


STATEMENT OF OPERATIONS 


VENUE ~ 
NE se ne 1,016,949 7,682,330 2,423,688 1,209,386 394,545 
Mher Operating Revenue .............cccccce05. 22,100 199,587 81,222 26,292 8,810 
BRE VENUE) 65 ccsssesedessdidtaddicecsce. 1,039,049 7,881,917 2,504,910 1,235,678 403,355 
PENSE 

BR Purchase Gis 2%. ...<..000..iodeelldedsooes 861,853 6,391,781 1,996,116 958,498 328,527 
MC OETAUOD 555s cnsnunnsaciciasamcancacrienss _ —_ _— — —_ 
eration and Maintenance............6....6.... 15,232 392,056 118,116 81,878 21,305 
Rime ON Collecting ocsnisucesdyssenssscccdecaieves 40,460 297 ,837 86,752 42,413 16,224 
EOD iar Sede recieve decd osrvcncde ons elke 11,950 295 ,667 66,859 35,782 11,843 
epreciation Less Amortization ................ 19,106 339,946 105,652 42,703 155725, 
Bal EXDONSE .o.csccssceessdoccsecscosessaceecce 5,756 25,159 9,284 40 — 
MUTEX PENSE, ooo ciccosencsiciancintecsnescvoses 954,357 7,742,446 2,382,779 1,161,314 393,624 
| 

me Before Extraordinary/ 

Ee eae 2 84,692 139,471 122,131 74,364 9,731 
aordinary/Unusual Item(s)...............00666.. — _— — 36,044 — 
| 

NES rd oS rvin hatin ue is Soe Sek sn Gesture 84,692 139,471 122,131 38,320 9,731 
" 

{ 

| 

} 

} 
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Municipality ...22..c..ceves.cvsceesntencenaeneatnase iets > 
Numbervofs CustOmers.teck ssije seas seven. ss aecteos ees 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant/and facilities.22.-..2.c.cccss.cadsetese oe one’ 
Less: Accumulated Depreciation................ 


Net’ fixed "assets x.ccec cet tessa isons soese ese 
CURRENT ASSETS 
Gash and "Bank Bi. FR icscesceteeseevscion ties coves s 
INVESEMENUS i cesdecdesh caveslertowne qaviseesiae we cerarden 
Accounts Receivable.c.c.s.s.asee- ses eesessceseces 
Unbilled (Revenvie..c.c.swiecsdinteess comes devas cess 


Total Current, ASSES cn ..das cocuretcolsisinassistteu'eer 
OTHER® ASSETS #. 2b i ovccnetsstascotetoonteceat ees 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL ASSETS (iis scnccasssteccnedsins avenes 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm Debtes.tacscstove.sstosgecess-ereeeesensser- 
Less Sinking Fund on 
Debentures; 1275 asncnsees ee ae-iseresaenepemailele’ 


Less Payments due within 
ONE TVET cznnas st eee eee wownascsebesewecmeeeecte see 


LIABILITIES 
@urréntulbiabilities a... c)hcceodsesetuneewencasesssades 
Other Etawilities so. <cccucccanaes ce dcicaceeveoescees 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to "Amortization. <2.522. 00. 40cc0sc see 
Besse AMOriZallONectuessecec setae sea ce scar one seanes 


UTEETRY SEOUL Yiscseeccscest serene treet andetenas 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


j 


Municipal Electrical Utilities Finan 


East York East Zorra Eganville Elmvale 
Tavistock 
24,948 787 648 727 


$ $ $ $ 
31,498,292 774,657 808,346 470,703 
12,593,314 343,295 281,376 197,695 


18,904,978 273,008 


431,362 526,970 


168,088 79,305 24,061 64,683 


2,580,000 _ — — 
3,709,011 225012 34,556 47,135 
1,571,243 162,000 98,472 149,731 
2,993,192 31,546 11,714 7,420 


259,048 3,242 1,679 5,120 


10,881,142 
646,331 — 46,645 
25,997,105 757,570 273,261 


56,429,556 1,487,737 1,017,358 964,487 


255,756 Ee 31,762 
255,756 155,000 31,762 
198,999 _— 144,650 

1,500 47,327 


146,457 


298,805 170,482 


4,327,630 
507,048 


4,834,678 


667,017 
113,990 


113,630 
13,099 


553,027 


24,845,747 
25,997,105 


56,429,556 1,487,737 1,017,358 964,487 


100,531 
483,179 
757,570 


; 


Elmwoo 


Statements B and C 137 


tatements for the Year Ended December 31, 1988 


BMMBALLLY esieyric's crane aiesss ven drasis oes 


imber of Customers 


STATEMENT OF EQUITY 

Jtility Equity, beginning of year 
Net income for year 
Capital Contributions in respect of 


eS 
Adjustments 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 


Ce eee ee ee re rey 


ee eee eee eee ee eee eee ee eee ees 


\epreciation Less Amortization 
nancial Expense 


BEEP ENSE, | viscsinsssnsevseacenreavserenciebes 
me Before Extraordinary/ 


IML ECTTISY, C565). o cco sinavs vesane act ees oeseees eat 


aordinary/Unusual Item(s) 


eee eee eee eee 


_land/street lighting plant received in year 


East York East Zorra 
Tavistock 


787 


Eganville Elmvale Elmwood 


24,948 


$ $ 
24,001,583 391,137 
1,960,654 33,578 


(33,329) 
(1,083,161) 


24,845,747 483,179 424,715 | 362,430 | 82,302 


42,155,668 
1,174,633 


1,198,287 
20,2371 


630,612 
14,480 


987,536 129,826 
20,162 2,216 


43,330,301 1,219,524 645,092 1,007,698 132,042 


36,215,841 1,059,144 


39,227 
18,637 
38,724 
27,669 

68 


487,382 
34,981 
24,145 
16,055 
19,865 
23,756 


821,752 
10,448 
35,421 
22,461 
18,156 

5,330 5, 


488 268 
1,179,469 611,514 913,726 123,832 


40,055 


103,282 


1,969,048 
1,015,848 
874,906 
1,353,816 
(59,812) 


2,987 
5,854 
7,654 
3,787 


41,369,647 


1,960,654 33,578 93,972 8,210 
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Municipality? svi... 215. senme tease scidsae. seeete tnmen ss 
Number of <Customers.00. 0.63 cscs dscciscacaseteosciens 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Planteand ¢facihties M48. 5):55.4s1e..en ach seere cos oss 
Less: Accumulated Depreciation................ 


Net ffixed Sassets ee ties. 0 s.c sate. aioe tsue races 
CURRENT ASSETS 
Gashgand Bank 226i since cceces docs temsestew trees <s 
TAVESUMENES iisict ie vie pvindconinmeernsanestmemedsaileiehs alate 
Accounts RECEIVA DIC c 2525 docasads soiessascessoeciiess 
UWnbilled (Revenue sc icscidsccdecdavesssewseesccvesns 


Lotali Current vASSetsy, ocsi ese ci aseansaiaesiesecs 
OTHER WASSETS Fie. 2. hk. snore eucmatnesederesames 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL (ASSETS): « iis50535.0.-csncersseconenss sane 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Mierm WDebt 2 ...(eesteex.cscseccasseetecestoress st. 
Less Sinking Fund on 
Debentures 2.555 a cuccsnccsnese eva wasoneaceennses 


Less Payments due within 
ONER VEAL: sere scoteeee tacts. sncsesesbenantenens eae: 


LIABILITIES 
Current? Liabilities: ic och eet aeasanceens 
Other Maa niities ssc. sess. ose dessneeesien sare sue eces 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject) to “Amortization J.../:<..ckecascsec-se- 
Bess SAMOrIZAUONY. 3... tn, saruuacsoaneracesenaests 


TORRTIERIGY BE OU Y oe sip arcne gaan ve ceneseseaenamnse 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Municipal Electrical Utilities Finane 


Elora Embrun Erieau Erin 


1,013,312 
362,592 


1,341,080 
314,398 


156,653 
34,514 


1,180,476 
STis923 


650,720 1,026,682 122,139 802,953 


46,549 173,839 18,291 276,963 


105,000 45,982 _ — 
209,614 321259 3,695 44,286 
68,000 221,682 31,000 228,713 
24,073 16,383 — 73,585 


5,634 2,990 1,116 2,005 


458,870 513,135 54,102 625,552 
14,000 a tie Zz 
694,508 529,151 192,816 850,540 


1,818,098 2,068,968 369,057 } 22795045 


*) E 


le a Rie 


_ 191,182 


190,274 215,494 ; 232,313 
10,429 4,173 ; 19,615 


200,703 219,667 


319,129 
26,537 


146,163 
16,040 


292,592 


630,295 
694,508 


293,247 


835,721 
529,151 


18,243 


124,687 
192,816 


130,123 


1,046,454 
850,540 


Espanol 


23232) 


$ 
1,767,2 
760,5: 


1,006,7 


97,2 
119, z 
189, 1 
25955 
26,5 

1,4 


693,) 
5,4 
1,281, 


2,987,< 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


NE x cee athe Riecanatehindivhiibriaxa<cogeubush temas Espanola 


MEMEO LE (OUSTOMETS 83 fs 5.500cencccacateti stones 22a2 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
BEEEICOING HOT) YEATMe 0502 ba. Me taa tokewes 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
ENRCTARS Ss 5 os $50 BAM 5 Js scsnen sv dees boas sbens 


575 ,232 
55,063 


671,500 
163,540 


111,367 
13,320 


(15,780) 
16,461 


835,721 "124,687 1,046,454 }1283,956 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


153335153 1,607 ,393 302,056 2,354,098 2,730,708 
50,440 25,070 6,286 32,708 48,277 


1,383,593 1,632,463 308,342 2,386,806 2,778,985 


STATEMENT OF OPERATIONS 
SVENUE . 


PENSE 

MTEL CHASES, SI acd oie nna coct heh oteldedes ss 1,127,908 1,356,503 265,416 2,200,109 2,251,108 
MTIBOTO TN CTALION 5 cns:sscecotsushesccoswancasmwande oe —_ —_ — — 
Dperation andieMaintenance  4.<.cssesucsesesse 66,643 8,655 5,558 $1,289 206,995 
ED COMCCHING), ......sscccssoressveasenseet 58,536 33,330 12,994 37,028 111,190 
IIS TALIONMG los, oo asc Rec ccdceeneee ee 48,821 42,733 5,897 25,395 91,695 
Jepreciation Less Amortization ................ 25,689 29,549 55157 35,980 65,104 
MEINE ADENSC 2), 4. << csepipsaekscesodspncesncaces 933 553 a oa 3,366 
TE SLY 2 1,328,530 1,471,323 295,022 2,349,801 2,729,458 
ome Before Extraordinary/ 

emraleitemst:. 27%5, f...:08saccnos SMO no kcwscs 55,063 161,140 13,320 37,005 49 527 
Taordinary/Unusual Item(s).................006+- — (2,400) a — — 
rc cn | S568 | 163,540 13,320 37,005 49,527 
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Municipal Electrical Utilities Financii 


Etobicoke Exeter Fenelon Falls 


Municipality... :<cccaccccmeieiondevcsanccosodetmmanae ss Essex 


Number of Customers..i22....0.5-d..0000.sertecseses 2,334 92,910 1,929 1,113 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS 


$ $ $ 


Plant<and ifactlitiess<, 20: .<s<cucs-aeccscasetdencesece 2,536,425 123,715,293 2,720,571 791,630 
Less: Accumulated Depreciation................ 993,626 49 974,644 1,082,727 326,617 
Net ‘fixed (aSsetsin: cca ccccaveeswesssdeseerccasunce es 1,542,799 73,740,649 1,637,844 465,013 
CURRENT ASSETS 
Gashtand Bank 62. tees... cies csenteeateeseanses 210,025 6,050 197,237 169,849 
INVEStIMENIS,... hiss. scevesnscoemeaen eee ssod vexswensoens — 13,857,843 126,000 — 
Accounts Receivable ..........:sssss0sessssesesesees 87,207 5,920,581 57,929 43,138 
Unbilled *Revenue2c...ssccecasaduens scassiesneesees 374,000 13,700,000 270,193 177,868 
ENVENLOLY acces census tenses cere scree ncenenasneneenas 129,617 4,419,898 3,153 17,280 
Othenee 5. 5. bc cen ree sae oc cere cote teens same 8,298 224,271 3,901 887 
Total ‘Current VASSets ..icccccwosbsoeseisciceouseacas 809,147 38,128,643 658,413 409,022 
OTHER SASSETS Yet eetieneccacesaeeteromeevcndsn- — 4,837,708 504 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 1,329,217 96,267,422 1,299,421 523,448 


TOTAL, ASSETS. orien. csccccescstasensesesreess> 3,681,163 } 212,974,422 | 3,596,182 1,397,483 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Tenm’ Debt Fs. Peeteeesvonccasscenssmseaceaws sen 45,000 46,000 
Less Sinking Fund on 
IDODE NUTS oaacc oaanaectapanenaces ss yoladaceesnacts = — 


45,000 46,000 
Less Payments due within 
ONEVVEAT 1.5. ..cce st tedricis scapa ace ansatenseatendeess 


Total Ss c.x.nsessasncriaasnesaaivasaaeutinonnctcocatetend — 24,000 
LIABILITIES 

OGurrent, eiabiltes coc case dacsinnccoseeesecensaes 369,541 15,349,797 250,985 

OUEST eal 6 ely LA CR aincnbanurnaeeticocscoocsoccnsecnte 19,864 3,916,167 13,550 


389,405 19,265,964 186,421 
DEFERRED CREDIT 


Contributed Capital 


Subject to: Amortization «22.0235. :s0cs-0 400+ .0ne 170,562 4,170,610 9,205 
ess “AMOFNZANONG. gcce pa ccqeccsnckeesateensess ae 18,574 679,916 2,125 
151,988 3,490,694 118,386 
RESERVES oie. cecms ease enpas een asaatearnee _ —— — 
Gi 0) 9) es BG 210.101 8 Bb assem ieconem cas someon cnree ae PRCRC 1,810,553 93,950,342 1,889,840 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 1;329,217 96,267 ,422 1,299,421 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 3,681,163 | 22974422. | 3,596,182 1,397,483 


2,577,434 
1,026,430 
| 


1,551 ‘004 
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Statements for the Year Ended December 31, 1988 


Etobicoke 


MY od sin tinier itlns sx aocesanenmeneaesel Exeter Fenelon Falls 


Memnier OF CUStOme;rsis ss .é...<<occc.cscoesbdelccass. 


92,910 1,929 1,113 


$ 
91,126,199 
2,824,143 


3, STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 
! MEMOS FOF YORE. f .05cexoccdeleoedesiens 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
UE ERE, Oe ee Oe e+ an 


$ 
725,277, 
164,563 


1,778,831 
31,722 


2,010,698 
314,790 


erry EQUITY, END OF YEAR ........... 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


2,732,587 181,054,315 2,481,189 1,269,804 5,577,993 


Other Operating Revenue ................c00000. 88,092 4,362,603 66,788 26,132 75,969 

EERO VENUE ccc52ccccnasecosvebvecsecvouses 2,820,679 185 ,416,918 2,547,977 1,295,936 5,653,962 
ENSE 

MELE LITChasedi ee ae fic ousccesk ete ices. 2,407,770 163,518,416 2,006,961 1,119,296 4,939 636 


192,864 


Operation and: Maintenance ...c6:..socsececoas. 134,179 7,832,218 102,277 22,244 
Billing eng Collectiniges.cs, «water. secsesenes are 50,174 3: 21183225 67,484 37,851 86,749 
MIESEE AION, «csssin ts vncosiedsccooccbncdsersssecceexcks 103,828 3,268,998 69,842 27,078 45,559 
Depreciation Less Amortization ................ 92,164 4,695,459 96,199 32,299 74,364 
Financial EXpenSepc cece Un aa ae 842 205,529 9,282 5,528 


2,788,957 182,733,845 2,352,045 1,244,296 5,339,172 
2,683,073 195,932 


S164 314,790 
(141,070) 31,369 


BIR 22 
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\ 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Flamborough Flesherton Forest 


Municipality..............cssssccssscosscensscessseessenece Finch 


Number of Customers..............0000cssccscsseseees 231 1,099 345 1,228 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant} and) factlitiess: 2225. s-sscoveseaeseracties ee7 1,002,264 277,754 1,305,640 
Less: Accumulated Depreciation 472,991 99,511 524,464 


178,243 781,176 


INGt f1xed  aSSEtSi: 0 css se caceowecsiotceeesielenratens 529 273 


CURRENT ASSETS 
Cashvand) Bank: 20 tiitiicccdcanuadtorect eet ades 76 122,966 907 63,011 
[nvestments ie. cssscorseadee acseamaancoae a iermearss 62,817 — — 
Accounts Receivable............s.sss.csscsceesesees 31,353 13,130 65,716 
Unbilled® REvenuescccsccdocsscccgrsessecercsstencess 139,491 $4,515 219,000 
INVENUOLY diesetestees canes sccesseenuruetassontarcmensss 14,895 8,873 10,692 
Other eee seca Bee or coe vat iae ate aemeeel bas das 3,134 532 3,488 
Total Current Assets ......2.0.0csscrsieseceeeeees 83,086 374,656 77,957 361,907 
OTHER VASSETS Fated esacvet soctececeuc dtcsenvect oss —_— 4,040 — 632 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 138,939 746,204 222,571 913,282 
TOTAL ASSETS ........:ssesssssesssssesssseeees 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
(Ferm! Debtsisciirs.scteessecscneesacccensersoueecas 23,000 
Less Sinking Fund on 
Debentures: s..s0csoiesssaciacnsessececaislenseesins 


Less Payments due within 
ONE WERE costs ss ee dates sees siaaaessutamoseesesioess 


LIAEILITIES 
@urrent Miabilities: coo aseccseens nese seensluscemes es 
Other Liabilities civccsss cacqeces wawacee cece ncenasasce 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 


Less’ Amortization cicaovecssctentnvccssetsmesscatesat 
12 S25 15,608 50,008 
RESERVES teccecis hey seers eas eee tech Same rteresiants — _ — 
WTI PEY BOUIN eikescncu, aeorseunsvoveereasss 155,601 196,348 850,857 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 138,939 222571 913,282 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 329,571 1,654,173 478,771 2,056,997 


Fort Frances 


3,664 


$ 
5,378 ,386 
1,846,642 — 


3,531,744 | 


348,879 | 
541,955 
220,406 
262,632 | 


1,373,872 | 
108,394 | 
2,485,363 . 


7,499,373 | 


411,771 | 
; 
387,516 


387,516 


92,623 
5,476 


87,147 
4,127,S7€ 
2,485,362 


7,499,372 
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Finch Flamborough Flesherton 
231 1,099 345 


137,267 698,379 198,103 
18,334 43,083 (1,755) 


NS ee ae ns a ee SY ae 
amber Of CUSCOMEISED, Ah ssicesdes oheduhBescexen 


Forest Fort Frances 
1,228 3,664 


793,600 3,813,105 
330,208 


3. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
MO INCOMVC LOT YOAT EL. . dein inca scvaldsn davies 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
RS ar ee ee oe ee Ce 


(15,737) 


850,857 4,127,576 


|, STATEMENT OF OPERATIONS 
,EVENUE 


BCE ROVONUC 550. 5. ssasnsigconsces cd dclesscvccrs 251,359 1,256,822 366,169 1,539,623 4,184,053 
Other Operating Revenue ....................04. 2,294 25,306 SA's 32,045 146,869 
MEER VENUES, i iiovcvscnocecseseanceeucvasdne 253,653 1,282,128 371,884 1,571,668 4,330,922 
XPENSE 

Ppwer Purchased) .:.2..02.40.0..-..0ccsesesdsceeses- 212,353 1,082,743 343,826 1,281,583 33135,231 
Local TSS aE LES IED _— — — — —~ 
‘Operation and Maintenance.................0.0.. 4,619 22,611 5,373 64,591 221,180 
jBilling and Collecting ...................0000sss000 8,257 45,586 7,814 35,923 134,508 
ERR ATION 555 vs oniesns: cose sntderowidconeo eave ys 2,562 46,464 5,872 75 036 192,859 
Depreciation Less Amortization ................ 7,528 39,719 10, ip 50,355 181,416 
Financial EXPENSE sey error masetanntns sacee eee — 18992 6,923 40,923 
OTAL OLS ee ea ene ee 235,319 1,239,045 373,639 1,514,411 

come Before Extraordinary/ 

Unusual NECIOS «eee I seis cat ecu tun toheseics 18,334 43,083 qa ie S7.257 424,805 


— 94,597 


LSS SS 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality. ............cccccsesceceeseeeneecseneeseneeees Frankford Georgina Glencoe Gloucester Goderich 
Number Of CustOMers?. ccc csceseseoetseossocteceeseses 867 1,287 867 31,042 3,364 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant “and “factlittes 00.02 .scccsceads Getecctseesc.dee 666,414 1,381,761 791,809 46,924,333 4,024,097 
Less: Accumulated Depreciation................ 237,062 509,762 349,914 11,871,015 1,754,537 
INetifixed tassets'e..ccsz2-00s sa sehcstete sonesee cess. 429 ,352 871,999 35,053,318 2,269 ,560 
CURRENT ASSETS 
Gash and! Bank 04. citeres ecco esaesteeeaeetence eee 201,843 202,381 1,805,596 264,744 
Tnvestments.c:.ccksenveccseicettente tee oo = 990,840 27,193 
Accounts Receivable..............ssssssessssscseees 13,151 68,413 1,822,422 535,589 
Unbilled TRevenule iii. sas. vice sateneeseeneces ase 181,100 198,059 4,770,057 324,000 
Priv MUOLY Lech nee 8s says sins ans scadediges eoete ches ieen ses 5,116 78,132 1,641,182 123,462 
CORR PER earasee eee au recap Seas eee ree aoe 2,086 3,292 — — 
Total, Current cASSCts « c.secsacsws doSosecteneeeses 403,296 550,277 326,312 11,030,097 1,274,988 | 
OTHERJASSETS. Wh. AWA sce RR. a 1,136 a 304,689 10,706 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 428,540 798 ,864 520,605 13,566,641 3,283,788 | 


TOTAL ASSETS..............:.ccceeeseeseeeeeenes 1,261,188 2,222,276 1,288,812 59,954,745 6,839,042 | 
Gn ee | 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Saha, schucas Etwenwentaeeessaess 87,000 
Less Sinking Fund on 


Term Debt...... 


Debentures...... 


5,626,278 


1,495,739 


87,000 4,130,539 _ 
Less Payments due within 
IS PVCAL 5. sac opi bstavia de caeskceeaeteaetouesenn ss 8,000 376,582 7 
Total wien sscsoantvsw as aolestenreareeeeeees wees: — 3,753,957 = 
LIABILITIES 
Gurrent, Daabilities:: secssscceseceesSareeavernes ses 140,284 221,982 3,992,912 653,454 
Other Prabilities!y, caccc.eroncttecsstescneenenen ee 9,470 10,835 _ 90,505 
Total escsceeeer ete eee eee ees 149,754 232,817 141,498 3,992,912 743,959. 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital 
Subject to Amortization..............0:::eeee 3,988 142,322 32,702 11,804,188 115,585 
ess * Amortization ery e-o< toes ons sas eee stenstee 543 10,498 6,329 1,611,718 13,58 
131,824 26,373 10,192,470 101,99% 
RESERVES 32230 cepeceeeiat v.tane asteaesateoneanstess —_ _ — = 
UE EDDY FE OUT DY sccexccoeeer sane stpeteneeeeaieeens 979,771 600,336 28,448,765 2,709 20 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 798,864 520,605 13,566,641 3 283,78! 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 1,261,188 2,222,276 1,288,812 59,954,745 6,839,04. 
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Statements for the Year Ended December 31, 1988 


BEECH AUC sys cin Sma gtdna ue Monae ch gates Asana 


Gloucester 


BDEE AOL CUSTONICIS 62. scoeyea arene does cee edoowees 31,042 


3. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
BEUMINCOMEC LOE VCATAD. .<.cc5500 01s aren eeitee meen es 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
BEES FUSEINICTIOS ©. BAG teas. cisiaw sara Rae Oe acaesie 


915,940 
63,831 


2,581,518 
127,778 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


679,449 979,771 


600,336 28,448,765 2,709,296 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
tEVENUE 


1,590,332 1,027,901 37,736,683 5,672,861 


Other Operating Revenue ..................000+ 40,920 33,039 658,831 99,491 
BEANO MICE VENUES yscicciednscsenesdeete Becacavacevs 967 ,723 1,631,252 1,060,940 38,395,514 5,772,352 
‘XPENSE 

BN TRIPULCHASCO OU. occ cn cceu dete Poke cocecs 833,238 1,366,194 865,351 31,468,655 4,909,112 
BE IBGCNETATION. coo io cosccasccciensencansanavsecis — — — —_ _— 


Operation and Maintenance...............0.c000- 18,984 34,808 36,319 745,657 229,414 
Billing and Collecting ......0....cccccceeeceseeeeees 23,080 54,018 25,228 881,063 121,785 
TEE eesti canis osubcrtatnanastidsivhses 27,763 61,883 33,777 1,257,175 234,859 
Depreciation Less Amortization ................ 26, a 40,903 30,241 1,196,417 ei #8 
Financial Expense ..........cccccccceceeseeeeceseeues 9,615 329,912 

} 

BE TERPENSE 5 ossesissinazaczcrsecaronias 


jcome Before Extraordinary/ 
EEE BETES Sb cai advise tvsiavcicacnid dures 2,516,635 


114,150 


127,778 


38,123 63,831 70,024 
2,116 
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Municipality........0..cc0.scccssessssvescesceoossosossense 
Number (of. CustOmersicascsevcccssccosccsceveceoaaees 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and facilities si s-crec ss. ues or este eeease sere 
Less: Accumulated Depreciation................ 


Nets fixed Wassets) sicccesarcnacancasecesscensessiiton'e 
CURRENT ASSETS 
Cashrands Banker stern sscsbspantesweneaetnes cares 
TrveStMeE tS ch cecse cece sediwunsiecsmieeeseewewacep sea 
Accounts Receivables. ..:..5.0.2..s000.0cceeseeees 
Unbilled #REVEnUue ss veccstaccecesesdescossacctsasees 


Total (Currents ASSets: sss <cvececcisesisiseasesoowe 
OTHERGASSET Sie rere tices eit oee tin elslesinnsd 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL ASSETS..............cscescececssesereeees 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
erm eDevt secs ressett weesassconeasnecassceesssesne 
Less Sinking Fund on 
DDEDONtUTES.. cei cvdewcties secede rence vecvcdvelsslenedieres 


Less Payments due within 
ONOHVEAL 1222s se rereseta oe. co seveos redeateweesass' 


LIABILITIES 
Current pda Dilities vic sssccsiccdesncndsaseds\setstecioasls 
OtherMabilitioes cco ctetocechnotdeensessccemonecas 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization............:.:::seeeee 
Ress SAMOFU ZATION er we eeecerconduces cucenuaveedasiers 


WPELTE YA BOUIT Yin tewncnc: cosencessrussieicensieses 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 
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Granton 


Grand Bend | Grand Valley 


$ $ 
439,634 125,492 
123,323 47,834 


316,311 77,658 


Goulbourn 


1,194 


$ $ 
1,398,729 791,694 
505,435 327,365 


893,294 464,329 


138,119 140,279 11,363 


40,000 _— _ 
47,486 14,318 25,920 
273,362 81,100 137,249 
25,390 45,653 9,902 


35255 1,969 212 


527,610 283,319 40,964 
652,323 381,911 319,902 109,712 


ae | mae |e 
138,000 15,302 
80,000 
58,000 15,302 
ae 
48,114 _ - 
Ws 585 


174,162 
27,199 


112,098 63,545 19,440 

97,154 158,942 181,679 — 
10,732 17,090 24,748 _— 
86,422 141,852 156,931 _— 
1,085,007 487,301 283,481 99,182 
652,323 381,911 319,902 109,712 


Gravenhurst 


2,104 


$ 
2,218,166 
909,551 


1,308,615 


17,982 
65,879 
391,483 
65,487 
2,186 


543,017 


5,270 | 


1,308,097 


3,164,999 


17,000 


8,000 — 


9,000 


305,930 
30,830 


336,760 
80,906 
13,265 
67,641 

1,443,501 
1,308,097 


3,164,999 
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Aunicipality nj die osablaitee «Gioia de sc dameaane ees « Goulbourn 


Grand Bend | Grand Valley Granton Gravenhurst 


BernbersOl, Customers: f.5 25:5 <sheos00 ete ch ancce. 1,194 2,104 


| STATEMENT OF EQUITY 
_ Utility Equity, beginning of year .............. 
memmremcOtne FOF VEAL 5. oi onc Jevelibch Bll Einnes 
Capital Contributions in respect of 

j land/street lighting plant received in year 
SICIIS RON Gite... a — 


487,301 283,481 99,182 


658,062 162,319 
11,880 2,702 


$ 
1,055,572 
29,435 


$ 
1,402,855 
40,646 


221,317 
62,164 


mmury EQUITY, END OF YEAR ........... 


1,443,501 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 


1,592,332 873,582 2,393,801 
36,178 26,598 100,018 
1,628,510 669,942 165,021 2,493,819 


1,369,337 


693,638 


535,551 


145,523 


2,005,348 


168,904 


| 49 542 42,452 13,692 2,859 

Billing Be CE OMPPEIAR 5S cos Es cs napansonesneoas > 40,099 32,136 28,028 3,795 117,858 
Administration BAS DUBCU RDO LE ROR OnnG CED Gare HaSaRE So 37,267 34,372 17,986 5,489 72,028 
Depreciation Less Amortization ................ 50,089 22,049 “ as 4,931 83,868 
Financial eT ROR POE Se PIE ae 6,972 Zeoet, 5,167 


1,553,306 826,874 607,778 162,597 2,453,173 


come Before Extraordinary/ 
MIL LIRCTIIS OEE WR occ sadoudhrssexercsuviues 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality ds <iiccccccteiin tee senengudasnoenseceverenean Grimsby Guelph Haldimand Halton Hills Hamilton 
WNumibe rc of (CastOmersiics <<. sesvascsesceesn tevanacess 6,698 28,654 3,312 12,150 124,412 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant ‘and facilities: ...c-.<.-.:s.csteersaieene sence 6,794,316 42,696,795 2,336,642 21,401,537 121,291,820 
Less: Accumulated Depreciation................ 2,334,296 14,216,715 1,083,601 7,979,511 37,721,661 
INEt # fixed cassets'c..csscomcsccrdevt om aeasacacness 4,460,020 28,480,080 1,253,041 13,422,026 83,570,159 
CURRENT ASSETS 
Gash#and® Bank ea bets. cccessosdusn semen atersnisse. 695,207 2,135,826 461,010 1,300 1,391,574 
Investments odecicacs.csscesuavedtetoweremneiaaaeeeses --- 2,821,898 — 574,751 7,275,000 
Accounts “RECceIVaDIE «6.055. cediccarese nce seaencses 254,254 1,570,945 123,254 1,728,201 20,193,137 
Unbilled Revenue ...........c.secsssecsscececeeeeees 685,371 7,125,000 423,120 1,295,480 6,950,621 
INVEMtOry hereto onan oesttaess saan neacnatens ace eers 305,455 2,280,331 37,904 813,157 5,151,911 
QUT ec sain des eet hee as cate dese Mee eeea canons 22,951 86,247 7,431 5,664 259,457 
Totali Current JASSeCts .c.-aesseapocrenicaiasecsuvrast 1,963,238 16,020,247 1,052,719 4,418,553 41,221,700 
OTHERGASSEDRS Wiondatdes cceccncdeseaseenstetlessscnes — 263,447 = 33,620 323,043 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 3,092,068 26,081,228 1,787,452 9,247,746 178,475,501 


TOTAL ASSETS ...ecccccccscscssssessesesceseees | 9815.326 | 70,845,002 493.212 | 27,121,945 | 303,590,403 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Memmi De DE cece rsee tracts a.edens Aer otae scecccees 1,242,279 935,262 3,531,117 —_ 
Less Sinking Fund on 
DeDeGntUTeS io. .ceconcccanssnoegsnecenseecmagiemeners —= = = = 


1,242,279 Eye ls |y) 


Less Payments due within 
OQUERYOAT coapce te Sea dacenvanannedinasdetoatdesesisaver 


52,219 244,569 


RO tall Se caaecdt teesteslvas'eaccoeinekc ae staan coon doaeanttans 1,190,000 811,940 — 3,286,548 — 
LIABILITIES 
Currents [abilities tsis:i.4,acnees sss. asseasesoes 805,741 5,761,013 381,658 2,976,559 24,356,442 
OUEre Ua DIlitles\.ccecattesete ens essseneaiesteonnsoseens 33,042 72,576 56,444 348,799 742,132 
Penta 2h sade errs slactgnacs axe soceeaciascuemedsen seaecer 838,783 5,833,589 438,102 3,325,358 25,098,574 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SubjectstoMAmortization ......2. ta ceeasnsetens 1,945,715 8,505 ,463 68,092 2,050,204 
Bess PA MmOTtiZatiON sassccercae eatin en snacataaeendaes 174,964 820,214 9,599 191,075 
1,770,751 7,685,249 58,493 408,842 1,859,129 
IRESEIRVES iaeececee cate eae eivat enewasaplestanats cece _ _ — — ZI 
ROTIETT YRBOUIE Vir visccckscoovsstorstnccsenssencataes 2,623,724 30,432,996 1,809,165 10,853,451 98,157,199 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 3,092,068 26,081,228 1,787,452 9,247,746 178,475,501 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 9,515,326 | 70,845,002 } 493.212 | 27,121,945 | 303,590,403 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


pcipality BS cat cots Gee E AD ists cela RAS REO Grimsby Guelph Haldimand Halton Hills Hamilton 
imber oT CUSLOMIETS Beets sans tas antsadadeseianes ans 6,698 28,654 RCT PA 12,150 124,412 
STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Jtility Equity, beginning of year .............. 2,264,769 26,607,201 1,591,773 10,002,653 96,534,719 
N Bmincome: fOr YEAR. 2.25 «ened tesestee nse as 358,955 3,825,795 217,392 926,740 7,377,044 
pp ital Contributions in respect of 


_ land/street lighting plant received in year — (896,716) 
MABRESEITIODIUS «cc See ons ouncine ve toec Bal oo teases (75,942) (4,857,848) 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 2,623,724 30,432,996 1,809,165 10,853,451 98,157,199 


st ATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 

Ce REVONUE Cre. dc decatecsuenndeemeerawaacsens 7,039,773 54,473,069 2,893,359 19,157,961 277 628,898 
Et OPSrAating) REVENUE. «.aseeacas<dsickicsmanain 142,295 1,269 ,664 151,771 435,050 3 333,937 


TAL IRE VIBNUBE cscsscccveciunsst8ssoascaaenasen 7,182,068 55,742,733 3,045,130 19,593,011 280,962,835 
\ 


BRE SEME UTCHASCO Set ePeh onic snicnen'e souwedoee Mice se 5,687,623 46,377,340 2,404,369 15,742,173 255,810,216 
MEE A SENCTAUON : sais asseaneiusicnrannesessenvsnneanns gore — = _ — 
)peration and Maintenance............0.000c..0 415,308 1,353,890 114,021 775,714 6,668,282 
tilling aud, COMCCEM Ga as aon w-ehewsespenewiel vans 166,510 1,240,413 110,622 493 ,256 3,921,409 
Administration SAAN HARARE SAR EE ae a nee 259,220 1,363,197 114,660 516,788 2,766,823 
depreciation Less Amortization ................ 160,585 1,432,079 80,702 809,758 4,329 333 
‘nancial EXPOMSG) Sixcsseseeennsisices sanaaenaceeuns 133,867 150,019 3,364 328,582 89,728 


Od a a ee 6823.13 | ,823,113 51 | $1916.38 | 938 2 | 227.738: | 738 18 } 18,666.27 | 271 | 279.588,701 | 585,791 


| 

ome Before Extraordinary/ 

TNR es ous sca salt ccawadasans 358,955 3,825,795 217,392 926,740 7,377 ,044 
aordinary/Unusual Item(s)................00086+ 


r EEE oe oop ate reason tea teasencionscien se 3,825,795 217,392 926,740 7 | 7877044 044 


| 


150 Municipal Electrical Utilities Statement A 


Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality’: ccc idtaces.scenetece de atvno dened radia Hanover Harriston Harrow Hastings Havelock 


Number of Customers) .toccicctcsadusscvecreserotsces 2,719 892 1,014 593 620 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantvand facilities). .22-0.,..sn.csche-cet test cedeosnss 2,183,512 1,351,543 1,294,383 491,580 
Less: Accumulated Depreciation................ 889,163 450,398 580,960 228,308 

Netifixediassetsicstissics cues qesqedttbaceescesciees 1,294,349 901,145 713,423 344,199 263,272 

CURRENT ASSETS 
GashTandiBank Sou hee oss Senta tetas 2 334,288 10,204 183,679 60,866 57,329 
ANVESEME MS ioseo ope sene sc casioacintseamasancscatormaciene 100,068 a — 40,000 — 
Accounts} Receivables... ...ccscccccssvssescesces eee 19,995 14,688 16,471 22,154 6,675 
UnbilledWRevenue a. .cc<ccscescnsseeasecstectwarasess 517,009 154,000 192,000 78,240 113,800 
Inventory: cscs ica sccaec sacs cesnaceneoseescenessmanees 141,001 71,874 40,705 5,811 14,499 
Other Se Se ee hc te etoeseaeene 16,374 —_ 2,658 1,981 2,196 

Totali Current (ASSets) ic aesseesesecncehoescanssac 1,128,735 250,766 435,513 194,499 

OTHERWASSETS ‘Fikret Bic cieaezoeenotet sedans 4,000 — — — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 2,503,009 692,100 815,686 350,915 


TOTAR#ASSIUS! 25,11)... ,AWH ORE .0. 4,930,093 | 1,844,011 | 1ses.erz | 88,456 | 808,686 


; 

DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long 
Ween Debts 2 I ns csc Seen senses 20,000 = 
Less Sinking Fund on . 
IDEDENGUTES sca sacs cscemesegnte-ectneansceneseee = = 

! 


20,000 =a 
Less Payments due within | 
DUG SVGAT 5 csr hein tenboneeloneeeteancn: 20,000 a 


PR otal conay. rece in chwecteusetace dean carasmeteeetoane: —_— — _ _ 
LIABILITIES | 
Currents Hiabilities so20 ic aiewcacstaencceasnenaasees 369,146 137,728 131,620 68,675 
Other slstabilities:3. 5: cs ssceanuseweserecscceatectons 96,391 8,220 41,712 2,524 
Motal to ivan sia mueaceusabeas ot esesnecnseensuos 465,537 173,332 71,196 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization...............:000ceee: 112,112 106,332 12,114 
RessvAMOLUZation: 21. -:.ccccensecee<paceaecseceree ns 5,810 6,972 2,233 
106,302 9,881 
RESERVES es sacsi cre recrcccscastencnuaeserecneces —_ = 
URE TVS @OWNIGY co coctees- case vecssrdacserseantes: 1,855,245 1,005 ,963 376,694 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 2,503,009 692,100 350,915 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 4,930,093 1,844,011 | usesezz | 843.6 | 808, 686 


Statements B and C fi | 


tatements for the Year Ended December 31, 1988 


SAID AREY FS. iss ste ARONEh bien dprinee shee Goa xs Hanover Harriston Harrow Hastings Havelock 
maderaOr CUSLOMETS Aly: ineeceseseeicdascbeencane: 2,719 892 1,014 593 620 
$ $ 


STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 1,662,382 896,070 423,043 332,079 
BEtEINCOMEC OF VAT so...cs0sossoe eerie. 192,863 109,893 30,762 44,615 


Sapital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
MMNUISLINIENES: 50. coat MPCs cess dosenc te Mn Me woes 


ILITY EQUITY, END OF YEAR 


| 1asszas | 1,005,963 876,244 453,805 376,694 


STATEMENT OF OPERATIONS 

VENUE 

MC ROVERUO Hb iis cecseccd ah bescniwen's 3,988,380 1,116,964 1,431,634 598,173 690,511 
Mther Operating Revenue ..eccccccecccceseceese. 48,802 14,774 50,635 22,069 10,869 


REVENUE: siintuee ceisehos a labeteevsnaals 4,037,182 1,131,738 1,482,269 620,242 701,380 


PENSE 


PEPE UTCNASE Gites eWics dicsicc node ree eed. 3,435,759 891,371 1,194,958 511,148 575,006 
cal AFETICLALI ON mee niente tanmuo acetone’ = _— —_— _ _— 
Iperation and Maintenance..............000.000 148 ,639 37,178 67,461 16,590 1Ss121 
illing AD CONCCTING saree. psasstsoarsecien wamudes 99,802 26,264 55,832 18,052 16,204 
RETAIL 606.55. Go es alc dds tb eeeladelceoe®, 85,951 15,128 51,130 20,422 31,071 
/epreciation Less Amortization ................ 70,936 48,258 42,792 23,011 19,232 


BMERICIA VEEXDENSE ete Mash sae a hes Scadedecedads 3,232 
} 


257 131 


3,646 232 
TAL BEE ENS viswraerestveasgrow beso veviaewns 3,844,319 1,021,845 1,412,405 589,480 656,765 


ome Before Extraordinary/ 
BE RTS site ei cedccctcohisRYovesacntoes 192,863 109,893 69,864 30,762 44,615 
/aordinary/Unusual Item(s).............e0-s00++. — _ _ —_ _ 


BEM osc c5is osssishsesechesesopsecsececsoss 192,863 109,893 30,762 | aes 
| 
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Municipal Electrical Utilities Financi: 


Municipality ds c.i 4: ..0 cap tientece s<<2-b00.05eeieateer ee. Hawkesbury Hearst Hensall Holstein Huntsville 
Numbenrot Customers 2295. ss.0.0.ans2t ameestene <n: 4,124 2,320 483 114 1,802 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Planthand! facilities ee. occu cece. setae tit eecnere 3,036,067 2,003 ,536 $42,933 93,443 1,991,997 
Less: Accumulated Depreciation................ 1,270,840 989,652 303,125 33,321 696,019 

INGE fixed assets ets dics. scocesue nesses caene cower 1,765,227 1,013,884 239,808 1,295,978 

CURRENT ASSETS 
Gashwianid (Bank ; ih toitscvecnusnessatencteieessesc 635,916 825,950 137,467 22,020 
TNVESEMENES oe een ic ao cnwane on sesaeicss 24,800 — 10,000 — 
Accounts? Receivable::..s-<.scs.cconsswssecssseseuss 85,190 46,014 3,317 87,389 
Unbilled Revenue a.cc:cisssecweesenatecorou coeeee« 1,089,751 525,468 81,000 341,578 
TNVENCOLY aie sce coc .sos couse ceostsectscnommveceeeneeaes 211,165 172,585 457 89,915 
Otbe rR aise ee rosin Rese tose 8,943 — 2313 10,337 

Totali@urrenteA ssets, :...0-n.cnvecncsen dane asees 2,055,765 1,570,017 235,014 25,907 551,239 

OTHERWASSETS S208. ove cccacc Sees eas — —_— 5,000 — 1,400 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 4,199,675 2,247,944 530,714 57,024 1,523,228 


TOTAL *ASSETS 5.4.22) scene cccent aeeiese es 8,020,667 4,831,845 | oioss6 | 143,083 | 3,371,845 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
etm Debtss. gece dihos a dudencoteneetcaneeceess 11,841 — 
Less Sinking Fund on 
DGDENtUTES tea sees cons atanan aaa Necenustanenter sees — = 
11,841 . 
Less Payments due within 
ONEBYVEAL panies oss Paeeat rw ando ashore weteee Moai aas d 11,841 — 
PP OtaL soo. ah We deadanestpanseecs toemencgsanancrccs a 
LIABILITIES | 
CurrenteTiabDitGes, oo notes. crsateensatasenasacnese 912,240 571,390 79 ,432 14,868 262,107 
Other Via DUVHSS 5, wocsadeeteanacuousdacddcsssesiee sees 99,031 7,745 9,880 1,026 35,543 


POCA core s.tocesccsusiansen eceter scenes Saseidatses 1,011,271 5793135 297,650 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization...............c00.ceee 239,572 74,282 ; ; 182,962 
Thess PA mortization c. vcc:ceasenadoneeseavaadncacaxioes 39,710 12,108 ; ; 18,417 
199,862 62,174 41,348 7,256 164,551 
RESERVES sn osccunecducwt evoeces enttaecavtovedscsasts _ — — — — 
UPDIR EY SE OUT RY oa cpeccotecanacaccecancoxamaids scans 2,609 ,859 1,942,592 349,162 62,879 1,386,416 
EQUITYIN- ONPARIO HYDRO... 5.2:<0¢0<00-- 4,199,675 2,247,944 530,714 57,024 1,523,224) 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 8,020,667 4,831,845 | worse | 143,053 | 3,371,84 
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latements for the Year Ended December 31, 1988 


BDAY 28 set cies susan Mocaunedugthan te aveagraaice Hawkesbury Hensall Holstein Huntsville 
BOOM CUSTOMERS ged biensat ands eeetadiotes a 4,124 483 114 1,802 
$ 


STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 
Jtility Equity, beginning of year .............. 1,947,896 1,729,006 306,929 62,185 1,228,880 


-apital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
MEPIS LICNES: 4, 7.0 hoe eaehs Sivas ohn BRE eas cde _ 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 2,609,859 1,942,592 349,162 62,879 


Rene TOO PALA: . 154. -.4-.Pateledeieds dass 661,963 213,586 42,233 694 157,536 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 

BEDE MIRCVENU Gey Jot on cp ics ects oeit tastes saeco pos 9,748,156 5,003,545 874,175 2,629,990 
ther Operating Revenue ...............cc.00008 96,292 98,052 20,633 33,665 


STEED VEENUAE Whecies ccccaerivviesessissiocses 


PENSE 

Mr IMRETCHASEH Ss, CERIN. 3 skit dcees 8,514,105 4,539 373 766,267 79,958 2,242,982 
BCS CNELAUON sins siesneacnss cans an axsncasatiexen-onee — _ _ —_ —_ 
)peration and Maintenance...............0..6605 233,113 148,317 14,094 2,956 73,978 
tA! COUOCCUIOD ccc csiesdcscavocsesssssanaess 122,562 72,134 18,972 2,387 64,967 
REELS EL ALI ON oe pearance voces Poawenerouceoe ebooks 200,930 60,089 33,956 1,833 54,737 
epreciation Less Amortization ................ 103,335 68,098 18,434 3,338 67,106 
SEHGAL MES XDENISE Lisi. s.cesevesdieion ssaksocooansere 8,440 —_— 852 319 2,349 

75 


BE TSE iss ssnadnntisatensnaananndnnraansns 9,182,485 4,888,011 852,5 90,791 2,506,119 


sme Before Extraordinary/ 
ara) (OTs Co an ce 661,963 213,586 42,233 
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Municipal Electrical Utilities Financis 


Muniicipality..........c:sscccceseecenseeseenenenaneeeeanes Ingersoll Iroquois Iroquois Falls Kanata Kapuskasing 


1,834 11,162 2,605 @ 


Number’ of (CustoOmers!ts.cos.¢...sstessencsdeaescessc 3,820 523 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plante and’ factlities:. 2235/04 iice.0 eeeetev ees ose ss 4,611,362 1,482,528 24,317,326 2,248 964 
Less: Accumulated Depreciation................ 1,794,596 190,501 5,349,481 1,113 "388 

Wet fixed assetsissisc.cc.-ccs to cdeate senetne reser 2,816,766 204 ,687 1,292,027 18,967,845 1,135,676 

CURRENT ASSETS 
Gashivand ‘Bank? merc. iiss. cccscsete lee tasnns sc 780,809 210,591 234,456 1,702,233 196, 219 
Tnrvestmemtsiccsciie. 2: scbaeedecate nee aaeeroaaeostnses — 10,892 — _ 

Accounts Receivable 25.32.25 cceciecssscessss2 ss eee 263,343 4,086 14,233 768,984 128, 78 
Unbilled Revenue s....:;-cscc0hss2ccesscescnesee ee 862,757 131,050 205 ,556 1,853,368 385, "474 
TevventOty 2052902558 ee eae ere ecg eee esos 251,074 6,869 50,885 1,179,642 46,105 
Bt Gee EE ES ic ERS ORE Oneiccck ikon 12,574 190 2,569 60,368 1688 
Totals Currents AssetSis.ceeanecteeene-s. eascseee 2,170,557 363,678 507,699 5,564,595 758,214 
OTHERPASSETS this... Us 74,408 4,000 ad 90,386 BS 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 3,048,437 684,406 143,375 4,889,954 1,614,55€ 


AOTAL. RSSETS B05 cc: AMR et 8,110,168 1,256,771 | 198.101 | 29,512,780 3,508,448 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
A Se eee eT eee 245,735 8,264,147 7 
Less Sinking Fund on 
DEDENEUTES 54.0. oda svene ed ree tone w wetsuit coasts -- 354,572 - 


245,735 7,909,575 - 
Less Payments due within 
oie year’ </45) MR st tee is 688,927 =} 


Dotal oh. scscae decease coreenatdoseeniladaissladaseseteatssonres 7,220,648 - 

LIABILITIES 
Current) Liabilities .2.<..c.sc2ssecc-secesceserss=<4e 1,253,445 136,855 125,439 4,136,983 257,68 
Other Ptabilities.iss..-- 2.2 se- sos csee cease ecensesese> 61,288 2,479 13,556 46,742 78,48 
0) cere ee ectemcnesc pecansuncbor pdso copepods 1,314,733 139,334 4,183,725 336,1€ 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization..............0::seeee 601,695 10,895,848 
Wess AMOTUZatlON sss soiesteeedne fete sac casescsesoaes 31,404 1,180,511 
570,291 3,498 1,120,762 9,715,337 
RESERV ES ore ener eae tees = -- _ _— ; 
UIPILITY (BOUITY 2e ee rere tae osasc connate ee aces 2,959 ,339 429,533 539,969 3,503,116 1,557,7: 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 3,048 437 684 ,406 143,375 4,889,954 1,614,5: 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 8,110,168 1,256,771 | 1sast01 | 29,512,780 3,508,4. 
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fatements for the Year Ended December 31, 1988 


I as cnx =the hee dened cs ih «nn vis IOs Ingersoll Iroquois Iroquois Falls Kanata Kapuskasing 


Metal (CUStOMESS fe vinescs<sheace cc adbSees voeess 3,820 $23 1,834 11,162 2,605 


STATEMENT OF EQUITY 
Jtility Equity, beginning of year .............. 
mmmarcome: fOr vyearie-t)..:.../5.olds Weel css. 
-apital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
es a oe 


$ 
2,531,439 
427,900 


$ 
376,853 
52,680 


$ 
456,171 
83,798 


$ 
2,005,107 
649,339 


$ 
1,570,585 
(12,864) 


429,533 539,969 3,503,116 1,557,721 


ES 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 


6,341,284 
157,837 


1,208,085 
22,255 


1,444,381 
38,892 


15,669,577 
447,550 


2,871,089 
77,404 


Be VENUES Boo iccccshasciwentinavcccevene 

>ENSE 

emi icchased 9, 200.2... ...1,. 00 [88d 5,407,760 1,071,574 1,165,878 12,845,655 2,433,029 
deal a aS _ — _ — 
peration and Maintenance...................... 184,524 47,377 91,869 401,758 187,055 
illing NE CCGG RS, oo ccc shone 109,190 22,195 47,479 346,501 137,369 
dministration cpotaaseensledsinacn ss Sacts eich tests 181,117 24,702 89,258 586,060 116,754 
epreciation Less Amortization ................ 153,804 11,810 4 re 478,102 83,531 
nancial ETE SA ne 7 ee Me 34,826 809,712 3,619 
i 

AL SESS RE 6,071,221 1,177,658 1,399,475 15,467,788 2,961,357 
me Before Extraordinary/ 

ET SEES ES ee Bee 427,900 52,680 83,798 649 339 (12,864) 


427,900 52,680 83,798 649,339 (12,864) 
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Municipal Electrical Utilities Financit 


Muniicipality..........0s0seedecsssscscessssseessoeeacesvers Kemptville Kenora Killaloe Stn Kincardine 


Number of Customers............:.ssecseeeseeeserers 1,201 5,308 349 2,770 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantsand facilities.c.20:-..20.cc8asseeaaseessesesenes 1,221,166 4,676,330 291,415 3,370,751 
Less: Accumulated Depreciation................ $27,249 2,202,743 124,241 1,173,250 

INetifixedt assets): cc. .c2iees soon astetasuaseqeasmiens 693,917 2,473,587 167,174 2,197,501 

CURRENT ASSETS 
@ashiiand) Bank egaseccstavaccctsgeteers: case ceadens 161,037 374,839 38,223 338,074 
Investment ncies:caricsctn viletate vexadveresderesas cease’ 45,000 275,000 — —_ 
Accounts’ Receivable:.......:...cccassso0sses0crneeees 185,000 262,360 10,645 192,946 
Unbilled WREVenUC i. asses sen deneeeecsadnanscocsmprs 125,031 664,884 35,334 458,493 
PNVEMCOLY a2 or ecace sesso seas eco se tenenecieenatsesstacerase $2,644 172,934 5,472 206,193 
OL LTS Gf eR rt Ee ACR i a ere a — 7,382 1,051 5,835 

Total Current Assets ............sccsseceeeeeeees 568,712 1,757,399 90,725 1,201,541 

OTHER@ASSE TS eatecccse siecnenicentecteeteaecsess 4,248 — — $5,345 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 974,115 2,427,479 139,971 1,902,548 


TOTAL ASSETS LUE! ..1. SMa la. 2,240,992 397,870 $306,935 | 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


erm Debts. c2355 or cawacnetacstaeaaeadcscasses 29,000 
Less Sinking Fund on 
Debentures is: cess shdeevendacsteeetodonstedaiasivooeiaaien _— 
29,000 
Less Payments due within 
ONE TYEAN occ te sendeneeesecesccge-sereratievecssacee- 16,000 
TP Otaley ce aeacseesassnesessnssaetesncascaneactecesctne 13,000 
LIABILITIES 
G@urrent) Eta bilities <.c.ccsse-otea tec eeteacweseonvenss 180,845 
Others Iabilities 2 .7.--eccetesswesesnesceatynacecesos- 2,600 88,491 


580,755 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization............:ccseeeerees 
eess® ATOrtiZatiOn ox ccna enero coat ananweseasessacts 11,141 
67,263 81,990 82,300 
RESERVES fico cas accaccsn oc an abe cennonn ersacssese scene —_— —_— == 
UTE ENS BOUTTY sosstucsncsncscrces nieaca voce acaces 1,003,169 3,504,015 198,873 2,483,332 
EQUITY. IN ONTARIO HY DRO:....:..<..2..- 974,115 2,427,479 139,971 1,902,548 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 2,240,992 6,658,465 397,870 } §306935 | 


| 
{ 


Kingston | 
| 
24,454 


$ a 
23,655,723 
9,922,927 


13,732,796! 
q 
935,096 


— 


3,734,705 
2,156,777 
1,069,438 
42,341) 

| 


7 938,361) 


19,174,374 


8458 


14,778,6.. 
19,174,3" 
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Kenora Killaloe Stn Kincardine 


MME scgicrs sd ee Bye eras Eeegen Thane Kemptville 


Baber Of; Customers Mohs <ie.c 0 1,201 5,308 349 2,770 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
ey | 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
NLIOTUS: ©,..200R Alike onvnsvacs Raho ws a 


1,003,169 3804015 | 198,873 2,483,332 | 14,778,658 


$ 
913,427 
89,742 


$ 
35291751 
252,264 


$ 
177,653 
21,220 


2,229,700 
253,632 


13,326,131 
1,445,781 


MILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


mice: REVENGE ois siscrtstons RRM ivevecis 1,780,982 5,752,133 292,061 3,665,215 35,654,640 
Other Operating Revenue ................000600 28,162 177,596 2,766 145,935 596,238 
SRE VINES i cecosivisetcss felis 1,809,144 5,929,729 294,827 3,811,150 36,250,878 
PENSE 

Meets PUTCHASCE. GALS, cec4:s St AA: 1,457,883 4,829,926 237,433 3,109,010 30,736,815 
ME SENCLAUOD isons aiiajnuvdnoriinsaesaadiawaades _— _— — — — 
Operation and Maintenance.................0060. 62,938 330,337 2,157 119,178 1,369,146 
Billing and MSOC CNS iisocek fees ea nex eeiihs 74,532 224,071 11,615 109,451 740,850 
MERLISLL ATION, 55s nasi divab Oelsdehiatacie dies srtghese 78,699 110,746 10,797 71,451 971,430 
Depreciation Less Amortization ................ 40,797 182,385 11,605 111,784 734,581 
Bemer1Al! EXPOOSE 5553. vcd; facts datassasiveeee's 4,553 — a 36,644 252,275 
. Lo 4d Oh CA ee ee 1,719,402 5,677,465 273,607 3,557,518 34,805,097 
ome Before Extraordinary/ 

CALLS ae oe oe <a 89,742 252,264 21,220 253,632 1,445,781 


1,445,781 


———— 
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Municipal Electrical Utilities Financis 


Mumlicipallity...........c0c0sscccsescesseseccevscreneseewees Kingsville Kirkfield Kitchener L’Orignal Lakefield - 
Wilmot | 
Number of Customers........c.ccsscccseeeeeeeeeeeuee 2,333 129 58,249 820 1,213 @ 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant®and ‘facilities’. 2%, ..2:csecti tases esenseeeres 2,359,218 87,425 89,485,520 782,693 1,445,800. 
Less: Accumulated Depreciation................ 965 ,928 43,103 29,481,372 289,113 586,371 
Net* fixed “assets sccshin; coc, cqecneeeeesiaaesnenses 1,393,290 44,322 60,004,148 493,580 859,429. 
CURRENT ASSETS 
Gash* and! Bank 2m cectecGoscnscaes comets ges renee. 107,649 17,297 256,731 73,480 169,24. 
TNVEStMIENES coca cacch etic see reecse te ee tered Unecaatetioe 110,000 —_— 1,100,000 —_ _— 
INCCOUMES RECEIVADIC: oct cccsh ace otaci ts cnetieses owe 47 ,305 1,328 7,512,856 2215 26,540 
UWnbilled "Reventtesi5 hi cceecesseat ere sen ccs oseesesses 364,000 24,978 6,679,000 183,187 222,546) 
TAVENGOLY esd pei la eee ee eas ralors 93,870 — 2,930,374 7,254 37,985; 
Others Bcc A i i Seneca 6,054 83,834 — 
Total Current: Assetsij.actimethestalsnvcncsavence 728,878 43 pe 18,562,795 
OTHER ASSET SrA Rea oe cccaateaten cies tans 20,252 876,090 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 1,363,945 69, He 48,163,778 


TOTAL ASSETS A), hc do fQhint... 3.506365 | 157,911 | 127,606,811 1,187,474 [26.7 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Meri Debter: eivectined.ceaev se cotecnee sti nawes ec 49,519 SESS 
Less Sinking Fund on 
1B 2) afi TU oR oe Aaneinnennsents onnnbaec accccacsur non —_ 


49,519 139,00 
Less Payments due within 
GREAT i ate RR AEG warn 8,575 113,518 12,0 
9 Wa | Lenekertin Ae acre nat csamment none Breer mec Sonne 40,944 a 127,0€ 
LIABILITIES 
@iirrents Eiabilitiesee. paschentasteanscensccenecnicees 211,022 7,837,957 147,015 193,17 
Other*Paabilitiessyisccsreerse.ceveeeeeen careereceess 31,485 493,740 6,051 13,2: 
VOCAL eee tak sc ccce tea eon en cnctea ae netneeens 242,507 8,331,697 206,3 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization.............::06ceeeee 312,567 5,835,920 66,3, 
Bessr Amortization .ce.. dsereesees den ceveeesseancn 49,015 S37 ,522 12,8 
263,552 5,298,398 18,073 53,5, 
RESERVES <5 cicics cose esate sane sate sadder tosses — — _— 
WIEITY VE OQUET iter eer rete trotect rset de 1,595,417 65,414,931 609,085 931,1 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 1,363,945 48,163,778 407,250 828,4 
TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 3,506,365 157,911 127,606,811 1,187,474 2,146,£ 
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RSAC 85 paca accatpatead oncens aeenn eta ieenn 6 Kingsville Kirkfield Kitchener L’Orignal Lakefield 
Wilmot 
Meas Ol CUSUONIETS: 5.00). x) sersencvcccaset eekcecks 25353 58,249 820 1213. 


. STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

BeEMATICOTNS { [OF SVEAT 5... 5c cesces Mees tee denser s 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

MMO ISEIMICNES 25.08 Mh icepcunanteocennetanetas canis 


$ 
1,443,323 
152,094 


$ 
55,315 
5,820 


$ 
59,613,105 
5,801,826 


> 


61,135 | 65,414,931 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


. STATEMENT OF OPERATIONS 


EVENUE 

MICE BRE VENUG sic side cea sniascchscabisvecsauesens 2,621,190 121,770 91,622,726 1,043,870 1,783,311 
Other Operating Revenue ..................00008 40,020 2,408 914,267 10,345 21,388 
MOBIC VENI is cicet seca tnssvevsceenecadaace 2,661,210 124,178 92,536,993 1,054,215 1,804,699 
XPENSE 

MUCTRELIT CHASE! HE PEF osienceceocesctslit hencce 2,166,834 105,165 77,403,492 906,627 1,445,618 


MUI ECGSCNELAUON | 0s sjcnesansocesdoverccasasusreneee 


Operation and Maintenance...................... 1485629 3,099,183 20,845 93,422 
emp eand) COMECHING ....4:..0100000002.csece-0cene 58,072 1,362,291 30,157 18,479 
MMMPAEUISTL AON coer: scaees swe pneseteecstosces seciices 60,548 2,083,422 22,036 91,878 
Depreciation Less Amortization ................ 70,400 2,706,389 ZIT? 52,424 
MEMSDELEXDONSE 4s on cpesscsodssehsoisacesnessoncanes 4,633 - 80,390 1,598 16,395 
EE PEIN ES. <5 ssinnanpibandud npnarevainnenincnn 2,509,116 118,358 86,735,167 1,008,440 1,718,216 
come Before Extraordinary/ 

BERS iii. snca sss cnnsctyoselvausavarenss 152,094 5,820 5,801,826 45,775 86,483 
ttraordinary/Unusual Item(s)................00.008 = — Se = = 
BOSON EE be sopsecincsacesnaosduensvvnstcadansons 152,094 | ee 5,801,826 45,775 
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Municipality A ninccctetoo me aens cena cere totede ents Lanark Lancaster Larder Lake Latchford 
Twp. 
Numbersof Customers..202....:c0csesseccoseesncsncees 410 358 527 PAM 
A. BALANCE SHEET 
$ 
166,756 
91,041 


FIXED ASSETS $ $ 


Plant-and? facilities... o.2.....c.<..2.cactaerd Poueonws 468,401 302,438 332,359 
Less: Accumulated Depreciation................ 155,430 113,854 164,817 
INet> fixed + aSSetSio secs soso cae ctbacseceweseonssones 167,542 IBEAS 
CURRENT ASSETS 
Gashitand’ Bank. coors essenccceepomeeaonegs totes 50,663 UPAe 
Investment cichenncticnct saestaue nico saeeaesusqenns — _ 
Accounts. Receivables: css. secs shee cera sacecieceens 15,209 13,474 
Wnbilled) Revenueiincs. csc. .ceseccccccecssseovs casas 68,526 33,857 
JEAN /S1a 10) nace pnceonn nor coboco Daan bacesnocsnoBedaaance _ 
QUE Fete tccnes ceeseecessteeevascsascesadeeetornesess - 
Total, Current, ASsets sassassectonscseimeseenennes 141,298 134,398 54,543 
OTHER VASSEDS: ash. aicteatsovecenaaenees setuscanse- 3,028 -- —_— 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 276,833 95,125 


TOTAL ASSETS).224........5.. Oh... 692,322 | $32,126 | 578,773 | 225,388 | 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Termy Debts... cc-c.--re-<cccnenctcleeseees wteaeriaa 
Less Sinking Fund on 
Debenturesee src... set seoes ere aanesaensmsp oe aaee 


Less Payments due within 


ONEBYCAL. ce. e eae corer ests acess ens aserorntesenons 
‘Total’z:s. ves eosetsepasanascleeonsenessceeane-aasnoes — = _ — 
LIABILITIES 
Currents Liabilities g7scoeter-g te eecseneseseeeee 55,438 53,821 92,793 18,580 
Other Iiabilitiesc.... «.5<.-ac00<caseeees-ssoess sans 7,374 2,025 6,493 1,481 
otale verses care ac see eest nacsesnserrasenenes 55,846 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 


Less, AMOrizations ...ccs.0see+ssasisesescasccnoseen 
7,133 
RESERV Bore cco ccc eree ake ccseneee enrete —_ 
UIRIEDTY: BOWIE Yoo cc ccsncacesassccoecceestocpuasies 317,760 195,521 
BOUTEY: IN| ONTARIO: HYDRO}... 000056 235,025 276,833 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Leamington 


4,708 


$ 
5,124,297 
2,047,376 


3,076,921 


209,877 
699,555 
69,147 
931,235 
261,464 
8,267 


2,179,545 
1,100 
3,654,190 


8,911,756 


604 ,932 
123,978 


728,910 


322,960 
36,7% 


286,170 
4,242,48¢ 
3,654,1% 


i 


8,911,75 
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Larder Lake 


Twp. 
527 


ELEY O05 ty cs svpewinuian Yo ic aways cx ddopeyewapsle ve Lancaster Latchford Leamington 


Pere TeOle CUSLOMETS 15 2250 cays ites ssh eet aes 410 358 211 4,708 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

BEEAMCOING LOF YEA Isic. .scctecccss0sdeteiledeces 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

OR a re ee 


$ 
234,013 
30,799 


$ 
182,940 
12,581 


$ 
99,483 
4,798 


$ 
4,060,065 
182,421 


PsN Pahl 
26,489 


STATEMENT OF OPERATIONS 


VENUE 

ES ROVETUIG | fats coveceseclloletecccest es 457,278 460,998 530,931 201,384 6,586,365 
Jther Operating Revenue .....0............ceees 10,760 6,604 4,973 2,160 158,260 
BMPS VENUE: boob cosy dscccndeibeaseccv vies 468,038 467,602 535,904 203,544 6,744,625 
PENSE 

memmenechased( 0). 205 240 ..5 ..8 ASE. 380,311 391,288 447,969 175,712 5,962,362 
SE ne a —_ oa = = a 
Yperation and Maintenance...................... 6,985 7,210 25,486 6,413 171,807 
mand  COMCCHING \..065.cs decsiescveiedivevees 17,320 12,948 20,878 2,904 99,714 
Sd ee a ae 21,797 12,825 15,208 5,987 146,182 
Yepreciation Less Amortization ................ 15,136 11,908 13,382 6,543 180,815 
Si — 624 400 1,187 1,324 
EONS ois cists scweschoesddennolasacvnces 441,549 436,803 523,323 198,746 6,562,204 
sme Before Extraordinary/ 

ee a ed | ee 26,489 30,799 12,581 4,798 182,421 
raordinary/Unusual Item(s)...................0- 
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Municipality c..2 50. ee capa eee Lincoln Lindsay Listowel London Lucan 


Number of Gustomers:ttise:ccoasccucresauteredss eae 1,915 6,229 2,139 103,589 668 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantrand facilities sh evevedsaceoneeresdevecscds 1,645,265 8,646,837 2,710,212 141,765,583 573,874 
Less: Accumulated Depreciation................ 572,739 2,981,350 1,020,476 51,819,324 243,944 

Net tfixed assetsicawd.terccsit choses teed eeee aa 1,072,526 5,665,487 1,689,736 89,946,259 329,936 

CURRENT ASSETS | 
Cashivand "Bank 22 avec ccstceteeteeteea she 187,067 1,395,796 465,781 1,865,751 74,563 
Trive Sime nti s.n ss rc ce eae 50,000 — 134,881 6,763,078 
Accounts Receivable .s...00.ciccsevesseccveseccceses 120,002 110,594 $5,242 11,829,664 
Unbilled™ Revenue: 25.25520ccsecs acess seceescedeoes 225,315 1,697,527 434,000 8,394,938 
Inve DUOLY sees tesa ee asc eee sesarecens a elenvoneucass 7,297 298 ,974 77,278 5,833,093 
Other ie. 3.cs3 et ce eee reeds 7,667 10,841 6,721 116,811 

Total (Current UAssets 'i/cseeene eden es aeeoresetes 597,348 SholswS2 1,173,903 34,803,335 

OTHER®ASSETS 2% coos ed Sere hesislsns -— 225,252 600 890,314 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 888,495 5,307,652 2,158,971 70,861,828 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Tethy: Debt.csc eatin era eee ce. 213,000 1,210,187 31,000 1,073,598 | 
Less Sinking Fund on | 
Debentures 4sickssAcssde i ee ee. —_ — — _ | 
‘as 


1,210,187 1,073,598 
Less Payments due within 
ONER VEAL. 5.5, Gaeevastes coches de assermeeeneateeerae 40,131 200,576 


(Xo ER TES eT ee REET lee A 1,170,056 873,022 
LIABILITIES ! 
CSithent PR iibilities (oscicc secs te aateonceaiint 372,650 1,255,995 13,398,021 73,6 
Other Liabilities 1322 cassgestdhotd ne aawtaake 8,947 372,753 1,252,067 10,1 
Mikal ss dsaasihao bea aetileaadanee 381,597 1,628,748 14,650,088 83,7 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization...........0.cc0c00e8 138,405 750,610 147,271 12,804,411 14,2 
Rowe (Ainusrtimitbinie:c.h-s dies iocdedae te akoaes 13,894 75,242 19,302 1,259,233 7 
- 
124,511 675,368 127,969 11,545,178 13,4 
RESERV BS ye eine edu weetceeincies tas me me a f 
RILIT SOOTY ois eee nda 971,966 5,930,299 2,395,112 98,571,620 479,¢) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 888,495 5,307,652 2,158,971 70,861,828 426,¢! 
rimiaennea oni! | eee | et es en 
= 
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Listowel London Lucan 


MCHA ros od, cots icains #seiaa Oats wah Odo waa cuter teneuaaiats Lincoln Lindsay 


BeTeT 1OT (CUStOMETS sh wiies concdertsssecaiuneonsseve 1,915 6,229 2,139 103 ,589 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

BEBMINICOME TOL PVCATS ie. .1c sien crose ties aswseee 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

MTUSEMCTING (inv See deeb wrens viens arsaeteiandews s bees 


$ 
830,464 
141,502 


$ 
5,050,912 
879,387 


$ 
2,097,010 
298,102 


$ 
91,376,157 
7,195,463 


424,777 
54,673 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


5,930,299 2,395,112 98,571,620 479,450 


STATEMENT OF OPERATIONS 


SVENUE 

RICE IROVEDUG Bas is in nannsice sue etteateacdacvees 1,786,443 10,652,982 3,630,581 138,310,630 

Other Operating IREVERUC hating arccasiaeae casas 43,419 254,578 76,665 4,602,868 

BPRMEMRES VEINUIES: csécucedcoccdcocaseswaveses vases 1,829,862 10,907,560 3,707,246 142,913,498 808 ,305 


<PENSE 
BRC ETMEUT CHASE GN 22k os scan oasanskebbceekiscscees 
MHINCGGONETALION | cscs jaccaniesceoassancsseceeswsanca 


1,419,061 


9,018,639 


3,038,607 


121323575 


635,092 


34,540 


Operation and Maintenance................06.06. 79,429 354,085 104,090 4,585,057 
mr orand. Collecting > sisscs..desenesserernenetouee 68,611 298,117 64,418 2,267 ,404 20,514 
BUM MSCLAUION occ aa tonca anise sees tines certemeteicicce 41,269 181,465 102,677 3,018,727 43,641 
Depreciation Less Amortization ................ 55,634 310,628 93,523 4,418,657 19,845 
RADCIAINARDCNSC)c, ( scvcbvsuestasdeens nos venowunewe 24,356 11,831 5,829 104,615 


NR INGE isn ssc ova nerinacsuasentetanneds 


1,688,360 10,174,765 3,409,144 135,718,035 753,632 


298,102 7,195 ,463 54,673 


ae] 879,387 298,102 7,195,463 54,673 


some Before Extraordinary/ 
ES 568 Cp dhsdpseniusns eters ep rias isnsu aia 


141,502 


732,795 
(146,592) 


164 Municipal Electrical Utilities Statement A 
Municipal Electrical Utilities ss 
| 


Municipality;.<.3..2.ssccestes: ee. cusncsssenensene rete sses Lucknow Madoc Magnetawan Markdale Markham | 
Number? Of (CustOmenrs<isce sss. ceocccasseenedseeseses 555 739 159 687 44,234 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantyands facilities y.:.stcsaciesavsasenettrs tines sane 477,218 771,682 173,218 742,339 
Less: Accumulated Depreciation................ 184,843 371,497 78,319 285,119 
INeti fixed jassets 5.5 .ccac-naseseresedacecm tas ecter 292,375 400,185 457,220 
CURRENT ASSETS 
Cashyand® Bank esse: Lievens aesckecottecarteett ts sce 75 ,002 135,694 62,538 
Investments ieseetvert eta eee eee eae —- a — 
Accounts) Receivable i0..4) cccssae.cossceuceseeatoecs PA TES" 23,906 59,073 
Unbilled@Revenue?c--c.0-csco ene eee 98,128 129,080 167,371 
ENVENCOLY socsh.cnecegcaseagesnseccstussenesnseaseencoss 2,496 8,840 36,438 
Other sc ee ee ee esa ne ane eee treads 3,313 $15 3,198 
Total“ CurrentsAssets:scccs.cecdeceatie see seaceess 298,035 328,618 | 
OTHERPEASSETS Pita tines cso saeet een tenaee -- —_— 664,275 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 483,575 $10,398 21,136,00! 


TOTAL ASSETS 05:08, 05.5. ee eas 925,769 1,181,795 196,812 } 1296,236 | 121,365,94 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


| 


ements. RAUF: 55 ea 800 30,000 25,596,264 
Less Sinking Fund on 
Debentures :ecressswanut teenies eee ee eee = a =| 

| 

800 30,000 |  25,596,26| 

Less Payments due within | 
ONEAYCALS Ss. eece et aedcns dean ere e tet aetes eases 800 4,000 3,846.24 


Pinta beasts den aicdinndenieniaietinnnee = aS a 26,000 |  21,750,01) 
LIABILITIES 
Current) Liabilitiés:. *ccnveeete ete e tees: 91,772 86,192 16,302 146,138 12,785 ,28 
Others Ptabilitiess ti ececscss at eacecsen ces cesee dot 1,374 15,620 a 15,457 1,070,10 
SEAN ee ece Sostes oa os tanseiae ay cae sae saseae nels 101,812 161,595 13,855,39 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 50,105,3€ 
MesseAmortizationie cccsscas-n cates acsttesnnees ese 7 642,27 
26,035 21,404 27,220 | 42,463,0%) 
RESERVES iii sisters cnceeetirce sant oriceccteshonease cues _— — — “| 
RICE YS OUITEY: ce. cnteas eusautanscens coaananscars 381,869 575,004 571,023 22,161 ,5¢ 
BOQUITY IN-ONPFARIO- HYDRO. 2.00. .0c.- 0 424,719 483,575 510,398 21,136,00 
roa ems «ry [95 ||| | 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


OC 5. sxasbihcnnnledl ans -ano sna vadey dared sous Lucknow Markdale Markham 
Baereot CUSOMEISt hh... ccncnperdescdcabintessioce 555 687 44,234 


STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 357,049 505 ,466 $11,383 17,810,492 
MPEINCOIMNC. LOT WOATES 5.5.05. d: «scene ehaashieo. sere 24,820 69,538 59,640 4,351,014 


Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year — 
BESLUSEIMCNIS: 1; AMEE MS cy ot cic cdenc tee dae ices os ee 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 381,869 575,004 103,823 571,023 } 22161 506 | 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 


Brice SROVENUGIALS. ..5iciceacdeocemncnspessccdeevs 636,217 888,158 141,731 1,079,131 71,093,712 
Dther Operating Revenue ...................0.+5 8,371 11,745 2,126 12,494 1,675,223 
BET, REVENUE, «0..0...:.:essossessreesooseese 644,588 72,768,935 
PENSE 

EE ITCH ASCH 57, 5 ...5.5>-. Ha dvadi Ti ansene 555,620 743,646 118,513 937,434 57,435,113 
MPTIBCSCUOCLANOM ek ct casas, cera. — — — ne — 
)peration and Maintenance................s..0.. 15,962 17,465 3,283 25,082 2,851,149 
NN COCCI oo os sevces s1000eia absnsecess 8,908 27,090 2,320 20,694 1,222,415 
MTUISIL ALON 252.0 dice tess icescetbee cn cheese etee: 22,706 12,878 1,776 20,342 1,481,844 
Jepreciation Less Amortization ................ 16,531 29,286 6,107 25,523 2,353,632 
IICIAI SE XIICTISC 138 -sausdeecsot moniseesereceee: 41 — 2,910 3,073,768 


257 
INGE ocrnchisanntanstrnninian ceacdibinnnn 619,768 830,365 132,256 1,031,985 68,417,921 


ome Before Extraordinary/ 
ERLE 29h Snake ics sindeirecvwiheviasss lies 24,820 69,538 11,601 59,640 4,351,014 
raordinary/Unusual Item(s)..............0...000- == 


NIE 55502 ord ainsnqradeacvisyvsencareisacees 4,351,014 
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Municipal Electrical Utilities Financiz 


Munierpality... 0... 20betcciecssssececpetencscerasesease Marmora Martintown Massey Maxville 
INumberitof(Customersiessss-.o-2 42, ce scasee ee vases 693 124 521 373 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ 
Rlanteangftactiitiesem score aoe eerc eae se 562,994 76,941 413,930 320,793 
Less: Accumulated Depreciation................ 284,678 39,048 194,652 151,701 
INet mixed yassets’? 10. 1o5....useremeeceees cases sae 278,316 219,278 169,092 
CURRENT ASSETS 
Gashi€andw Bank tarcrivtesc cs. cotesstersesee ce esese 84,317 22,203 22,059 
Investments, Aj saven scutes maceeenosnoten ten eaten cae — 35,000 _ 
Accounts (Receivable... ......c0s-0cs2s-acoonesaee ve 3,987 5,071 7,906 
Unbilled $ Revenue lh. cccssecetcectesersnseeeces 126,445 107,710 
INVEN(OLY ttn cccsesnerscecseen ter ccense cote sees saes 6,741 23,858 
QUENCES ee a deee ns tdcne denote ethos nsec 2,425 
MTotalu@urrentwAssets,...ccrisacsnstessecoiease 193,842 122,028 
OTHERVASSEDS Gees ecsecas ctecstoenertotesnsaes _ — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 301,484 283 ,886 
TOPALVASSETS Aes, ces sash. tenet tests 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Perm UD te accealentesee oncuevsssc pate doses eee 5,000 
Less Sinking Fund on 
DebDeRIUTES. «onse-p napowaris szamacyrtiecioon ta ayeteersp ese’ _ 
5,000 
Less Payments due within 
QUERY CAT... bc: Meee ets closers ies cave eree meee ueanc 5,000 
PE Ota is jacteintocscacjecewaed acgeeyitedeaneacmocdasaradrees —_ —_— _ _— 
LIABILITIES 
Chirrente tab ilities: sacar acess ereees cc seeaes 13,785 81,187 46,592 
Creer VR TADS aii so hy ic xnssct aris ccs oes —_ 5,314 4,200 


PROtal 2 bess. ced ncsstccoetescusecuss dese emenscase 13,785 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 


LASS JA MORIZAON  cncten nc seenee ence seas 
6,425 14,983 12,572 
RESERVES c.c-crce dentate cet epee ees ae ae — — _ 
RELY SE OUR Ye ou cctturacottecdseine dene 387,261 56,367 311,636 227,756 
EQUITY IN‘/ONTARIO HYDRO =. oo. sc.c.0c-- 385 ,885 68,550 301,484 283 ,886 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 892,034 138,702 714,604 575,006 


McGarry Twy 


| 


« 
| 


230,918. 


“a 
42,000 
1,532 
65,781. 


I 


109,313 
237,486. 


436,054 


/ 
i 
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1 
] 


Matemcnts for the Year Ended December 31, 1988 
| 


Sy Oe ee a eee ae Marmora Martintown Massey Maxville McGarry Twp. 
jumber of Customers........csssccssscssssseseeseee 693 124 521 373 408 
| $ $ $ 


. STATEMENT OF EQUITY $ $ 
‘Utility Equity, beginning of year .............. 327,927 139,050 
MEtmIOCOMe’ LOL MVEA coun <esd.co RON he dtecs 2,490 11,166 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
' Adjustments 


375,151 
12,110 


221,810 
5,946 


(18,781) es 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 387,261 56,367 311,636 227,756 | 180.6 | 
) a or ce eS 


] 
. STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


Deri e cole kabdl ca cctayeeuy tun: sessilis 779,965 114,980 647,580 439,001 399 ,882 
pe deeen as Oris NTS 17,154 1,645 155551 8,300 SUG) 
P ctalsettaiaae ares eraeattas a loons 797,119 116,625 663,131 447,301 


AOE UUE Sts Sta beavis ale ata ee ta oet cls 691,665 


566,511 


396,596 


bisitibcsteaneanen 23,595 30,230 9,092 
meng and Collectinig.......6:.0:0.scosseseseeseoese 18,290 9,682 16,886 
NOMIC ea scarasiavededtpaovcedrovosueaies 28,141 29,789 6,211 
Depreciation Less Amortization ................ 22,549 16,435 12,570 
BAL RNB 3 ctrcrae  dusasebcvnccddes vive 769 802 36 — 
TAL ENS Bewptenwaninseradovewierysveescuauess 785,009 106,141 652,683 441,355 
ome Before Extraordinary/ 
IS SS ee a. . 12,110 10,484 10,448 5,946 11,166 
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Municipal Electrical Utilities Statement A 


Municipal Electrical Utilities Financiz 


PRR te sce Spsiec cee eeeees one Meaford Merlin Midland Mildmay Millbrook 
Number’ of: Customersiece.. scenes csescessecemeee ns se6s 2,129 303 5,314 460 514 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantiand, factlitiest.+-...2....a.ssecetost one feces 1,795,298 178,812 5,463,522 419,470 525,852 
Less: Accumulated Depreciation................ 739,452 119,826 2,301,124 124,895 173,311 

Net fixed assets: .. ..<cc«esscecnehateoemene Rosine ac. 1,055,846 3,162,398 294,575 352,541 

CURRENT ASSETS 
Gashttand Bank fn. tac uscassaccmernen tee nstaas 402,613 255,810 42,852 18,969 
THVEStINENES:. Stace cave ocatecatatowenteacmdaresecnises — 361,894 — 50,000 
Accounts Receivable............sscccssssscssseeees 27,282 158,536 3,608 10,270 
Unbilled Revenue’....«...c..-c-sdse<ceuavaresceresss. 292,174 1,095,673 68,395 99,376 
INVENOLY 2 eek: -catenocnesasceeteredtansscesesaesanses 162,727 284,989 9,180 12,213 
CHET a5 wsccce cee teeetec wateote anteetin tesa seees 3,490 4,992 1,388 1,662 

‘otal: Currenti Assets 0... cc: caaresensar snes 888,286 78,920 2,161,894 125,423 192,490 

OTHERHASSEMS bore ciet. coca conaecsdeeteedieee frees 4,000 — 1,125 — _— 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 1,484,649 177,304 4,987,702 240,569 242,328 


MOWVAL ASSETS Roh... EAR... 3,432,781 | 315210 | 10,313,119 | 660,567 | 787,359 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long | 


Perm. .Debdt...crecicsececcssareseactmetettees ss o-/<' 71,240 24,000 14,584 9,000 
Less Sinking Fund on | 
Debentures: oes ca wacaahageitiactacescanatcecces — — ss = 


Less Payments du 


71,240 24,000 14,584 9,000: 
e within 
ONG VOAT 5... telcibeces + os vacthe Means aareeas 15,328 2,000: 


4 os Eg Ret RR 1 Annie tools $5,912 7 

LIABILITIES | 
Current Veabiiee ee ee 250,018 22,320 862,334 
Other Dsbintess ee ee 8,482 975 45,233 
ROGAN esac contecs facet aracdeoreane teneeceerese 907 ,567 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 
LSS: ARNOFGZAUOG 5 ic ineieaceyene ccna indneentes 17,468 


UTILITY EQUITY 


EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 3,432,781 315,210 | 10,313,119 


346,710 


329,242 


4,088,608 
4,987,702 


1,603,674 
1,484,649 


114,611 
177,304 


Statements B and C 169 


statements for the Year Ended December 31, 1988 


funicipality Bow nigen deo ReQige ends sa assence RRM RRRER EE A « Meaford Merlin Midland 
umber of Customers.........6.csccccccecssessssees 2,129 303 5,314 
$ $ $ 


, STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 
Net Brame} for Pears, 6 .....;., MARR ALL 
Capital Contributions in respect of 

| land/street lighting plant received in year 
ICTS 5 Ju..5 Stee IU sen asta ode aiod, 


Mildmay Millbrook 
460 514 
$ $ 


276,763 
22,624 


1,520,650 107,910 3,853,861 
83,024 6,701 234,747 


4,088,608 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 
) 


STATEMENT OF OPERATIONS 
3VENUE 


Laeastimemancinieenie eee 


2,128,316 246,357 8,330,624 461,587 561,700 
105,404 13,524 137,626 4,735 13,739 

2,233,720 259,881 8,468,250 466,322 575,439 
Power UT ChASC CUA tte ose ck eee, 1,851,360 211-125 7,531,857 398,737 463,029 
Oe en — —_— — —_— _— 
Operation and Maintenance...................... 92,429 6,182 245,319 3,944 16,109 
3illing ANGRCOMECHING Son szce os. cceeen eck 42,979 7,299 129,085 10,192 19,403 
ETO RE RS 87,362 24,166 136,833 14,965 12,269 
Jepreciation Less Amortization ................ 70,864 4,408 186,418 13,293 20,350 
‘inancial ISXDCMSC cr oi en eae ee 5,702 —_— 3,991 2,567 1,431 
BREE NSE i oninn noe stnixadesswivayconwanwves 2,150,696 253,180 8,233,503 443,698 532,591 
i 
ome Before Extraordinary/ 
ES re eh, 83,024 6,701 234,747 22,624 42,848 
raordinary/Unusual MOCO Nochicheessesvincntes -~ -— — — — 
ERED sos is isi eR ice etic css: 83,024 6,701 234,747 | 22604 | 42,848 
} _ 


Se 
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Municipal Electrical Utilities Financi 


MUOTICIDALITY 5. 5 s.neqtese eee os sngoens detainee Milton Milverton Mississauga Mitchell Moorefield: 


Numbersofi Customersive-tac.ccoscssssesecteagecre: 10,542 585, 114,080 1,356 184 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Blantsand sfactlitiese: 25. <:...cJend adhere deen e nese 23,101,764 221,766,980 1,740,559 151,39 
Less: Accumulated Depreciation................ 7,503,573 58,418,611 652,598 70,224 

INeti fixed taSsets x. .cccsceaseosctoonsemeeacatssucsne 15,598,191 286,815 163 348,369 1,087,961 81,172 

CURRENT ASSETS 
Cashwand! Bank 742 Ae: suscc3k- scr eos 455,453 27,421 700 84,994 10,537} 
ITIVESCIMIENIS 5s oo) aac enti oseee aac neite aes cee ane 800,000 45,000 ST ToseS —_ 30,000! 
AccountsmReceivable: ic cssc.s.t0ccs conenseaseesnes 2,050,831 6,515 14,725,376 30,366 2,381) 
WarbilledPWReyenvie.s..scscc..ccscessscoeseaseesoaenes 2,277,733 90,000 19,002,789 258,800 36,000 
ENVENCOLY sccca-taecenasesse te yroce tpeoescadecereaeacts 1,041,437 8,892 7,287,955 105,987 5,957 
Otherys 66 aS eee es 34,093 1,859 154,196 1,98! 

‘hotaly GurrentPAssets cnt ce scncea esses 6,659,547 179,687 78,946,139 480,147 
OTHER #ASSETS (87,7 eihes cncgncnen se tere eee es 29,740 — 325,104 8,010 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 7,679,545 517,071 91,282,391 1,139,791 

TOTAL “ASSETS oiler a. -ssosnccteaceeteteteces 

DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long | 
Perm? Debts... Bee ad. cnc. doa ee eee eee ce 11,388,821 100,280 
Less Sinking Fund on 
Biehancares Gok nee a 7,452,833 une | 
2,533,300 3,935,988 100,280 -| 
Less Payments due within | 
ONES YEAR 5253 tins aiesinwcns ae gota heen aban 239,774 962,507 9,162 -| 
ANS Ree ea ase Cee won REE een HEGRE Be backicrtone 2,293,526 _ 2,973,481 91,118 -| 
LIABILITIES { 
Current Liabilities 2,764,429 86,749 32,037,070 207,595 17,89 | 
Otherpleabilities! 22.02 ccseqsan esses vaceetaae savers 209 ,302 3215 4,364,836 5,568 | 
PROUAN SE 7, conveniun eee resi neec cena ae betean ener ueeaes 2,973,731 89,964 36,401,906 213,163 17,86 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital | 
SubjectstosAmortization:.:...c.cccscsss-ce.s0s- 3,321,224 11,261 61,322,712 57,305 ae | 
bess#Amortization (22. Jac-.orass aonenesisscec aes 500,925 1,287 8,112,068 5,494 1} 
2,820,299 53,210,644 $1,811 1,3), 

PS ES ca oo ees aces eae: — — —_ “| 

RDI TE YOROUTTR Ye i aecasccstatnesescatecessesetasnes 14,199,922 150,033,581 1,220,026 148,7 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 7,679,545 91,282,391 1,139,791 148,7.}) 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 29,967,023 983,573 333,902,003 2,715,909 316,71 | 
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tements for the Year Ended December 31, 1988 
i 


Milton 


Milverton Mississauga Mitchell Moorefield 


585 


10,542 114,080 1,356 184 


"ATEMENT OF EQUITY 
ity Equity, beginning of year .............. 
meme 100 VOaTer).....5-7 ditt sd~. 
ital Contributions in respect of 
nd/street lighting plant received in year — 
Nps eMeiee Me dponses spre teeear tae oe: (39,564) 


Meebo eis ane 14,199,922 366,564 150,033,581 


$ 
11,952,797 
2,286,689 


$ 
350,205 
16,359 


$ 
139 354,027 
10,679,554 


$ 
1,093,845 
126,181 


$ 
136,433 
12,337 


20's AS BEAR ace Baba tr ae ePBC 21,449,913 668,618 243,910,995 1,966,679 205 ,828 
nach SERB RM AESSGaRBOS 699,189 12,643 6,257,505 39,435 4,821 
EME scbss-seioe >. theteanessonecn. 22,149,102 681,261 250,168,500 2,006,114 210,649 


Brae R MMe: <0 5 ease scinete meets des or 17,963,691 | 


605,755 


218,167,018 


1,580,531 


178,156 


a caps iotiananiestawnccels 766,321 10,125 10,502,316 101,543 4,392 
ACOROC ED Se CORONA CERT COE Oe 411,307 18,330 1,990,034 40,090 5,434 
oa raerostaenscs umsnsescereses trie 419,582 13,195 2,840,710 86,008 4,183 
Mise sinss said 791,203 7-319 S27 15317, 60,436 6, ee 
289,748 182 TAT 5 1S 25 


1,507,250 
(779,439) 


2,286,689 16,359 10,679,554 


16,359 10,679,554 126,181 12,337 


~y 
~y 


| 


— 
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Municipality...........ccccceeseeeseeseeeeeseeeeneeeseeeees Morrisburg Mount Forest Nanticoke Napanee 
Number of Customess............s2sescsccccsceseseees 1,188 1,907 3,831 2,347 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant and: facilities irsescs (acascucereanvowsdeeeteces 1,352,502 545,423 1,738,514 3,760,661 2,636,75 
Less: Accumulated Depreciation.............--. 487,821 178,941 $86,636 1,455,679 1,007 ,24 
Net cfixedassetsicse.ccssnsarcaeosaedesevssenecce 864,681 1,151,878 2,304 982 1,629,51 
CURRENT ASSETS 
Gasheand (Bank sconce racnat. snascssue een tt eo 128,220 102,361 311,704 300,40 
Investments sacs cscvecteesaten sees eseseaeaeceautenes 130,545 — -—— - 
Accounts Receivable...........cccscseseeeeeeeeneeee 155,367 87,194 253,274 80,97 
Unbilled Revenue .....2......0ccsccecescecseeeesees 111,015 301,799 207 ,544 408 ,9€ 
INVENLOTY ......0..0cceesesccceeneeceaccraesscceseren sees 65,344 190,527 94,109 61,88 
Other cess ess Seecetanrrenedenaeee fh 870 2,956 1,978 - 
Total Current eASsets:.ccssoucnpateedsrcewswnasess 591,361 164,818 684,837 868,609 852,2: 
OTHER ASSETS Git Aevetecdecccnsacscnsetescere ceeeas 292 — 2,400 9,600 3,01 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 716,577 253,030 1,160,520 1,790,640 1,783,1) 


TOTAL ASSETS..............:00cceeeseeseeeneeees 2,232,911 784,330 2,999,635 4,973,831 4,267,9 


DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long 
Tern "Debt me. ceasteseransecs sec dacrayeeeeteseass <a 54,400 256,000 60,8 
Less Sinking Fund on | 
Debentures fanssesavce scndeote see scnwisecteeeenicinns ss — | 


54,400 256,000 60, 
Less Payments due within 
ONE TEAR csc ie NILA roca tinis deenteteeVantesies 2,200 19,000 30,¢ 


oT stall’ sina, Meise tesnree! sues aaa masse seemed : 237,000 30,1 
LIABILITIES 

eee ae ee ee, 89,888 371,240 395,592 346, 
Pemtibe taithee. al caGr ne neastnta as 5,360 45,534 62,393 66, 
Pitats Lani aceasta eds 95,248 457,985 413, | 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital | 
Subject to Amortization 115,959 239,735 163 | 
ReaD Rae chi ahamnnitenennid 16,445 30,612 30 
15,618 99,514 55,466 209,123 133 | 

Wie hd ect tas ee ee A = = ~_ = 
CHILITC BOUITY visti sccustnmiann avin 1,149,939 336,538 1,366,875 2,279,083 1,907| 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO.....escc0000 116,577 253,030 1,160,520 1,790,640 1,783! 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . [| aaszeu 784,330 | 2,999,635 | 4,973,831 | 4,267) 
SS L. 
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atements for the Year Ended December 31, 1988 


BANOS 55 5 fea acteatateemiety deca daar teaaeey ve Morrisburg Mount Forest Nanticoke Napanee 


Beret CUSTOMOISEE S355 0ahs0ncsecbiecetonss 1,188 1,907 3,831 2,347 


ITATEMENT OF EQUITY 

tility Equity, beginning of year .............. 
BECOME LOL WYCARS Foie ose dese talhedsedasava see 
apital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
BMMBEIDICTIS 5. ot E Us once ves ste. Mae todos see sac _ — _— 


336,538 1,366,875 2,279,083 


$ 
2,073,657 
205,426 


$ 
1,694,266 
213,614 


1,026,434 
123,505 


318,980 
17,558 


1,300,972 
65,903 


LITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


1,907,880 


STATEMENT OF OPERATIONS 


TENUE 

BCCEIRCVCNUGHED, 5.5. caresses deeicevasseeessaseace 1,657,787 $57,750 2,028,159 3,193,478 3,322,381 
ther Operating Revenue .................c0e00e 40,308 11,987 29,598 170,110 82,939 
PMS VE NAO fos shane ca pteoceianeaveeces tends 1,698,095 569,737 2,057,757 3,363,588 3,405,320 
ENSE 

MeeectrChaseds © PF... ccs0cettecdlereeecscas 1,369,928 498,705 1,810,356 2,455,077 2,819,153 


BERS CNICTAUION oc. scinsisiinesecsuwacieaadeaeeciooeonns 


eration and Maintenance...................08. 59,831 177. 47,629 160,095 73,387 
MeprmAR Gs COUCCHNG 5. ies ccascatersssescnceseece 53,805 12,085 29,246 159,013 84,024 
BD SLAUION sens eine hoes h un octe.atcnstees ys 43,552 12,186 43,119 217,646 104,300 
spreciation Less Amortization ................ 46,590 Lhe re 59,724 138,332 101,345 
BRS AIMESSDCDSC 253 oy ai ssn cio clk oe ododssepaisuces ive 884 1,780 27,999 9,497 
OL 


me Before Extraordinary/ 
BEIILE TIS rire. cn.lo cess aac creas cn sokcd oo vee 1235505 17,558 65,903 205,426 213,614 
a0rdinary/Unusual Item(s)..................06.- = 
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Municipal Electrical Utilities Financi: 


Municipality..........:::cccseesccseeeeeseeeeeneeseneeeeees Nepean Neustadt Newburgh Newbury Newcastle 
Number Of CustOmers............cccccccccssscseseeees 34,797 272 281 179 6,636 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant ANd, fACiities ates cscscemce..asccsentes veveene 49,850,396 116,787 9,449,824 
Less: Accumulated Depreciation................ 14,485,624 2,926,484 

et hixed: deccts ice eee 35,364,772 109,676 6,523,344 

CURRENT ASSETS 
Cashtand Bank See fe j..cagesane terres 995,197 12,170 sg 
Investmentsices.seceminetwedeomesesasorveceosessons 2,698,622 — - 
Accounts Receivable...............sssssssesseeeeses 2,601 ,350 4,236 765,38 
Unbilled DRevenue «..cc.cccsssovetescescoeeseneresees 6,109,000 38,588 882,40 
INVENLOLY ...c0e¢00ccrsensocdegenseressraneccensnoooesees 3,025,227 7,991 336,00, 
BTiS cE PA Db 0 Benen Rene cer Sra So rior 158,514 1,947 5,31 

Totala@urrentsAssetSia-..ce-ceoaacrsceormneeccte 15,587,910 64,932 85,569 49 378 2,103,07 

OTHERGASSED Sitececeite ates os ccdensevoseen eee ores 741,554 868 — — 27,21) 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 19,324,175 139,354 127,901 103,042 4,743,6)) 


TOTAL ASSETS..............0ccsseeeneresceceoees 71,018,411 314,830 434,765 205,337 13,397 my 


Fea: Oa 


} 
H 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Te rmm., DOD tcc sete ete canasncs oeeeneRoeetascaesees 8,308,861 
Less Sinking Fund on 
De Den tUTeS i iscc-ies coiien deceioda-Uesecinonesee Ponstiaese 1,415,322 


6,893,539 
Less Payments due within 


OME YEAT ......cseccccesescnsccescesrenanrerenssecens 717,864 
TOfal ascceodeasace nur sceceue ca dsesicacaearearcstses 6,175,675 _— -- — 95,47 
LIABILITIES | 
Current, Liabilities .<..<:r<c.t-nciecccsnereensasnsnced 6,452,488 ZA 16,879 1,061, 
Other, Liabilities...................co.scererssereeseee 257,110 250 230, ) 
FP Gt Al esas steccec te ccccas ese sarmoaconseasenniteaiatas 6,709,598 1,292,) 

DEFERRED CREDIT 

Contributed Capital 
Subject to Amortization............:::ecee 10,579,013 1,067 ! 
Wess Amortizatlonniiccccusccdoctessesenetessous ers 1,291,792 90 1 
9,287,221 2,350 21,522 7,529 977 9 
RESERVES oevess center tent ccte tains secs aemacaseaens — a — = Fr 
ETE Ye BOUTIN. 2cc- coe. cscyeeceosensanecneenn eee 29,521,742 150,756 261,527 77,637 6,288 2 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 19,324,175 139,354 127,901 103,042 4,743.5 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 71,018,411 314,830 434,765 205,337 13,3970 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


PMCIDALICY S25 neti te .desicte hay sete Tete eee Nepean Neustadt Newburgh 
Beapervof Customers ete eeint. coc.shihes dresses 34,797 272 281 
$ 


Newcastle 


6,636 


Newbury 
179 
$ 


STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 27,264,250 140,596 247,287 71,601 5,691 ,330 
mperncome: forcyeares.. 2.53. h sec deb es ties 2,257,492 10,160 22,567 6,036 596,802 


Capital Contributions in respect of 
 land/street lighting plant received in year 
re SNICIIOS Ses ipabavanda cattle vevcthes Gade vss. 


(8,327) 


29,521,742 150,756 261,527 77,637 6,288,132 


205 ,882 273,586 181,374 
2925 4,992 2,272 
51,562,417 208,807 278,578 183 ,646 8,760,133 


42,965,355 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 

Reemce REVENUE Fa. hai ss: coset La esecaas 
Other Operating Revenue ..............cc00008 


: REVENUE: .calsivinchattatuvies 
(PENSE 

Mer Purchase dation. <oiccistcisecttonstenteet se 
Local KS CHELATION niet sae cohen teeneacnescenemeennnes 
Operation and Maintenance...................06. 
mee ANG ‘COUCCHNG sishes0s25.cc8sSeacesesoeenees 
BRNPESITOUION Seicnce: snthctstveMiindacheatthaniasiss 
Depreciation Less Amortization ................ 
Financial EXPENSE /-be sane ssdecenaeccecesenetstesmhees 


50,438,472 
1,123,945 


8,548,519 
211,614 


160,630 
1,274 
4,882 
6,313 
4,511 


7,075 309 
310,004 
212,841 
233,017 
306,931 

25,229 


2,284,149 

826,157 
1,095,905 
1,425,581 
707,778 


49,304,925 198 ,647 256,011 177,610 8,163,331 


2,257,492 10,160 22,567 6,036 


TAL REE NGE: cpitostateusrasbokwensencacronee 


ome Before Extraordinary/ 


| 

RO ML ccdesainte ear ereersussricaiedtt 2,257,492 | 1,160 | 22,567 ited 596,802 
, SS SE Cae EE 
K 

| 

| 

| 
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Municipal Electrical Utilities Financie 


Municipality............ccecseeeeceneeeeeeeeseeneneeaneees Newmarket | Niagara Falls | Niagara On | Nickel Centre Nipigon Twp 
Number of Customers.................cscsseceeeeseees 13,576 907 943 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant and facilities 2)... 2c...:0c-ecsteeosrerereesore 20,008,818 37,387 ,685 7,386,576 549,676 825,490 
Less: Accumulated Depreciation................ 4,558,753 13,205,055 2,867,600 226,468 396 ,086 
Net fixed (assets ferterescecescnrcstdvasdeeceesenes 15,450,065 24,182,630 4,518,976 323,208 429,404 
CURRENT ASSETS 
Gaslivand Bank vieteec:ese. cee shees Cermaceeeeccen ses 1,326,855 263,242 107,520 28,228 113,485 
Trivestinents ese neeeeeo eee eossen ene — 2,600,000 12,800 20,000 — 
Accounts Receivable........,...s.csscsscscsseceeees 1,557,873 1,305 324 542,077 5,434 11,342 
Wnbilled TREVENUC sacccssccccecctsccasccsceecesenece= 1,255,747 3,168,359 620,600 154,515 155,900 
TRVERMOLY sai vasscdecoessnoasecedatansveccnasseesyonsdase 890,751 1,638,341 125,688 24,208 31,530 
CO ee rien oa ccano eden etanaist eects. ss 16,527 48,976 19,556 4,187 9,570 
Total ‘Current Assets. ;...0crsaceressseansenerees 5,047,753 9,024,242 1,428,241 236,572 321,827 
OTHER ASSET Site e il. -..cccsducseaeeguseesecsssss 107,921 362,557 Zool — 6,599 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 6,692,986 18,604,695 2,940,306 438,716 655,134 
MORAL VASSETS eert. cco ecege sce eegtance senses 27,298,725 52,174,124 8,912,654 1,412,964 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm Debio se ketscscs-ccccctensaettetecsceet ses 238,000 998 ,604 1,902,594 - 
Less Sinking Fund on | 
IMEDeNtUITES cess shan ce parensate caseammesnncnseaes _— Fi 
238,000 998 ,604 1,902,594 - ! 
Less Payments due within 
IVDO PYVCAT ic. (ces ghalensecccceesdessarerasetensoaseas 28,000 109,494 94,567 | 
Totalit Ayes ee eee te ce cacieaensnesen 889,110 1,808,027 = 
LIABILITIES | 
Current, Liabilities! totais aseeccres eaancusidare 2,239,691 3,170,710 810,370 81,737 89 84" 
Others itabilitiess-crccs.sesccoscece seas cssecess secet 472,014 766,483 88,131 11,055 15,84 
1 Wo 77 Panny ere aenerioweonce otsoceiSer nudorRicbocpionecre PGA Ds 3,937,193 898,501 105,68 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital \ 
Subject to Amortization...........::cceeeees 8,022,214 1,380,730 379 ,866 86,1. 
Ress “Amortizallon ss orree eter ee ce 978,220 141,761 45,624 9,2] 
7,043,994 1,238,969 334,242 20,467 76,8 / 
RESERVES pioretesarcon econ ers enerccnseesees — — — | 
MUU DEY ROULL Y cocessteccecesncscge snecseees cree 10,640,040 27,504,157 2,931,578 446,521 575,24 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 6,692,986 18,604,695 2,940,306 438,716 655,1 
L 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 27,298,725 | 52,174,124 8,912,654 1,412,8 
L 


Statements B and C iy 


tatements for the Year Ended December 31, 1988 


BEARCIP QUE? suisse oe Sat Mes GAN antes st Sat RMA Newmarket | Niagara Falls | Niagara On 
The Lake 
SAOCTIOL CUSTOMIEES AAS vsccsns doco ts tees on ves 13,576 28,571 5,513 


Nickel Centre | Nipigon Twp. 
907 943 
$ 


$ 
430,310 
43,005 


STATEMENT OF EQUITY 

Jtility Equity, beginning of year .............. 

SPPINCOME MOT Nyealind, Mes... .roaceeresnecthn on 

Sapital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

BLUSEIENTS 5.2 ce seek east e con eee eee re xe 


$ 
10,895 ,439 
1,019,388 


$ 
25,527,514 
1,976,643 


$ 
2,615,679 
315,899 


563,848 
11,438 


(985,987) (1,963) 
(288,800) (24,831) 


10,640,040 27,504,157 2,931,578 575,286 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE 


BEN ICS REVENUE oe). ei acs caxclos cobetedeseneooes 18,840,524 36,303 ,034 7,123,070 864,664 1,049,277 
Mther Operating Revenue ..................00008 387 ,064 $21,583 178,696 10,453 24,622 
BORE VENUE CPs do ccccch cols tostiaces sass 19,227,588 36,824,617 7,301,766 875,117 1,073,899 
PENSE 

BEVeT@EUICHASC CMs. Autres... AUER eek ete cose 16,195,526 30,405,046 5,651,341 694,397 867,422 
BR ODOT SIN bis caraininsennsnasroniseucoruriinry — — oe — —_ 
)peration ANG Maintenance .......c.2ss0<ss000r0s 625,638 1,788,917 379 ,644 $2,580 77,569 
Being rand’ Collecting 2.....sccohssnecsnancorssens 406,002 816,928 122,854 25,223 43,402 
NNR Shiela psa ce eel ie ins 312,302 550,719 297 ,038 36,091 44,617 
Yepreciation Less Amortization ................ 531,330 1,165,984 268 ,694 23,791 29,451 
‘inancial UX OGIISE ta, noo che es ash ae nike aaaieecars $2,082 120,380 201,921 30 — 
TAL EXP ENS B assecerencesnanete viaveermascoeers 18,122,880 34,847,974 6,921,492 832,112 1,062,461 
ome Before Extraordinary/ 

MSU AIBILCIIS, 1 ee 5 550 cous hosts cbnia MR Cassese annees 1,104,708 1,976,643 380,274 43,005 11,438 

85,320 — 64,375 —— 


Taordinary/Unusual Item(s).................66.05 


1,019,388 1,976,643 315,899 43,005 | ase 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


eT 


N. Dorchester} North York 


Twp. 
538 


Municipality. ...........:.::::sseceeeeeeesseeneeneneneeeees Norfolk North Bay 


Number of Customers..........:.:.scececeeeeereeeoees 445 20,916 143 ,472 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantyand vfacilitiesteetcy.acccces-cecdetateneetaaces 250,231 27,817,957 442,492 294 ,396,925 
Less: Accumulated Depreciation...............- 143,859 11,649,776 175,823 97 463,294 

INetitixeds asSetsi rere socasceneseeetetececeascsess- 106,372 16,168,181 196 933,631 

CURRENT ASSETS 
Gashiand) Banks sit oethk ess <otanesteteoncemtencs: 2 58,334 760,415 785,277 
TAVESEMENtS:: ort cccccacaccassswanemeroeatoessenenenesne — 981,238 10,439,306 
Accounts Recéivable.......2..s..0cc.cesccccnssees 11,370 1,195,520 16,909 ,048 
Unbilled Revenue ................ececeseseeeeceeeees 32,363 3,182,453 33,300,000 
AQVETHOTY .c-02-bcncsanjscriennassscedeosecerssveneenasne 19,195 827,207 6,105,729 
Others Arcache tes sannaks Meas tteonaeiucie ses — 34,498 247,653 

Total, CurrentwASselSisaccdaceseaesscsre see ssane 121,262 6,981,331 152,544 67,787,013 

OTHER BASSETS i 5 oh aectesasccns sascemecceottceness — 381,304 5,700 3,103,993 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 165,889 14,288,353 245,853 137,480,209 


TOTALIASSETS 18a hic eR eet: | 393803 | 37,819,169 670,766 | 405,304,846 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm Debt 2: Fv dercds<sev-casecteantestedecess 3,632,779 
Less Sinking Fund on 
Debenturesccc.cncasencessccconnnenseureirsionssmnenns — 


3,632,779 
Less Payments due within 


ODEMYEAL ore, caeseesdetetrasncesenaeeseomrestannceys 441 ,486 


SRO tal es eee eee iene oeaaceias webaasncsasunessanaals 3,191,293 
LIABILITIES 
@urrents Wotabilities 2... c-rceecaetccoeneas enenana: 3,668,155 26,748,222 
Other Wiabilitiess..c:..0c¢.csesesetevesstecseacsacesens 150,751 7,575,993 
Bhcstal ie gieee re: Meer ate nie bones setmecatins wet 3,818,906 34,324,215 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 1,798,505 

Loess BA MmoOrtizatiOn paces. cecssca<nccuseessers<ssunenss 236,524 


5,767,491 
802,138 


1,561,981 
RESERVES 6 cis. c2e-<cese ecto tnweissenenrsna cna soe siesta — 
CUR UBL Dee BO] UI RD Ga eee sacienncnecngannnsde rice 14,958,636 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 14,288,353 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . tae || 37,819,169 670,766 | 405,304,846 


59,294 
297,661 
245 ,853 


4,965,353 
228 ,535 ,069 
137,480,209 


Norwich 


1374 


$ 
1,166,950 
494,841 


672,109 © 


79,790 | 
17,815 
181,251 


2,558 
281,414 
3,595m 
729,995 


1,687,113. 
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Norfolk 


MD ALE VIR 3 decid sedecetecitih dds sy caipeuemaae eaten North Bay |N. Dorchester} North York Norwich 


445 


BDETEOLUCUSTOMETS eee sis consi do aunicdck Gebeeenitien 20,916 143,472 1,374 


STATEMENT OF EQUITY 

tility Equity, beginning of year .............. 
Ben ITICOMC MOT VOCAL ee, cesta deat tneneotersecsy 
apital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
PUISHINENISES. cere each sss tdese eet eet cuswes 


$ 
159,546 
7,326 


$ 
13,330,074 
1,628,562 


$ 
213,829,956 
15,624,693 


$ 
760,714 
72,654 


(919,580) 


228,535,069 


LITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


833,368 


STATEMENT OF OPERATIONS 
/ENUE 


286,722 30,257,000 293,647,957 1,243,463 


Meta Operating REVENUE jiu.2.6.05.0.000see0s0 12,039 846,285 6,664,968 34,626 
BPO EV ENUIE IGS, csiscnccedesscusoisdscaceacave 298,761 31,103,285 508,851 300 ,312,925 1,278,089 
"ENSE 


235,931 


24 246,267 


438,272 


248,779,712 


PTE NMECHASCO ss 29 co wvecnce as Sede ceehese vies 
al AS CHETAUIONME fienstes di: Aoeai scan neractthee 


977,652 


Beration and Maintenance...............0s0<.+. 18,699 1,730,163 2,991 11,597,944 93,412 
lling ANGRCONECHN ORES: 025 csp vevss ceeoeescsseas 14,767 1,018,081 13,038 5,119,810 44,604 
TRIO 5 oc diinu5. 5 bibs on deoevesnng coderoovs 12,795 957,530 15,394 7,939,998 47,571 
2preciation Less Amortization ................ 9,243 1,075,098 14,481 11,095 ,087 42,196 
MCial EXDCNSC 45. ...1.0c6ess0desesvosasoasesennes — 447,584 _ 155,681 — 
BRE SPENSE.-ccsnisonasqunrisorsonnosssees 484,176 


me Before Extraordinary/ 


7,326 1,628,562 24,675 15,624,693 72,654 


7,326 1,628,562 24,675 15,624,693 72,654 


180 


Municipality, .sdicccststess.neenersesn gest areers 


Number of CustOmels....:..:.0c.0ccscseeeees 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS 


Plantcand “facilities ste) .2scseccscasanes se eses 
Less: Accumulated Depreciation 


INet® fixed Passets cit etesctcauduastebcens 


CURRENT ASSETS 


@ash? and! Bank:ivctec.e-cvteeni cc ddeses ste 
TAVEStIMENtS in. degiewe comaticeasersoteaecniates 
Accounts "Receivable... .. <2 c.ccccs0ressaaee 
Wrbille@VREVenWeaiecxsieiticcanceswdsreese 


Totals Current ASSEts.......0s.easveesenss 
OMHERZASSETS siekices caret rescagsteseeee 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL TASSEITS a. 5: ctstencgsetacverse 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Meth DEebth is Mevensiecaevbosccsosedeemens 


Less Sinking Fund on 


IDEDERTUTES dctccwacvewarnsstontdenrscutt 


Less Payments due within 


ONE VEAL ccuaes cdaee tad oecteeeee sascvwsd one 


LIABILITIES 


Currenti Liabilities <scesous waccwtasosesasee 
Othert Liabilities ssi ses cssecaueeek 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization............... 
Lesst Amortization oousiesscctctaccoeceneses 


RESERVES sscsescausstasaptoecnsunsacatrorcess 
UPILITY SE OQUITY occ cece resis setadoaien seine 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Municipal Electrical Utilities Statement A 


Municipal Electrical Utilities Financi 


Norwood Oakville Oil Springs Omemee 
627 33,525 343 436 
$ 
412,292 
180,366 


$ 
78,133,305 
21,498,151 


$ 
181,170 
117,287 


63,883 


3595755 56,635,154 


36,612 8,243 15,778 
_ 11,800,000 5,000 
26,500 3,853,926 6,171 
115,225 6,864,233 28,577 
6,264 Z IZ O57 _ 


1,737 99,700 


200 
186,338 25,538,659 55,726 184,314 
1,400 429,142 = a 
333,869 29,634,153 186,526 231,336 


881,362 112,237,108 306,135 647,576 


ed a Pf 
1,779,221 4,000 
1,000 
ee 3,000 


18,467 59,995 
680 34,924 


19,147 


277,089 


1,502,132 


8,702,049 
825,125 


117,778 9,527,174 


4,698 
188 


19,837,928 
PIT ES | 


4,073 
314,248 
231,336 


4,510 


346,205 
333,869 


17,612,191 


53,961,458 
29,634,153 


881,362 | 112,237,108 306,135 | 647,576 


Orangeville 


5,880 


$ 
6,619,855 
2,139,838 


4,480,017 


1,089 ,88° 
557,44: 
691,641 
460,177 

31,36: 


2,830,51' 
99,24! 
3 267,59: 


10,677 ,37: 


1,581,5" 
133,8: 
h 


4 
\ 


1,447,7) 

| 
4,095,6. 
3 ,267,5' 


10,677,3. 


- 
- 
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Norwood Oakville Oil Springs Omemee Orangeville 
627 33,523 343 436 5,880 


$ $ 
99,452 3,715,683 
1,010 379,956 


BURUND ANEY seo: cabaret dadteh sons caapaas ities. 
mTIDETTOL CUStOMeErS iste siovesen ss Mass 


. STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

INetr income? {Or “Year Haak a siscc. wasn lees cee 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

PX GIUSTINENTS a4. ss Heteee tar iécnes ebinctanans tet 


304,795 D1,S0/,221 
41,410 2,613,276 


(19,039) 


aoe $3,961,458 100,462 314,248 4,095,639 


240,469 475 925 
35121 11,196 


ITILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


». STATEMENT OF OPERATIONS 
LEVENUE 

DEIVICE INCVENUE 2 o.unesasss-ossccbesseerensmeoseaces 
ther Operating WREVENUE acces, ceccearectecenseas 


685 305 
17,850 


66,304,987 
2,633,237 


8,067 337 
141,667 


UAL RE VENUBO Ei bicss cs scccsattaessemeestics 


XPENSE 
BE WELE EUFCHASCOM siantencatcecc. ca dceeecesuonsaeete. 
BPC AEC SCHELALIONS smasianitassasss nese nauseatreanhe 


558,878 


59,506,130 


6,961,675 


16,150 


Operation and Maintenance.................:006 2,203 ,473 338,602 
Seiltine and Collecting 2: ...1scs0..22heacetessesssae 23,485 974,343 224,666 
BRMUPITNISCLALION cs aS2t acne, feestwacecscsetee coe ssev actos 20,866 1,266,746 120,008 
Depreciation Less Amortization ................ 30,108 20125739 190,511 
Benancia lMEXPenSetsat ines: 28s: ose soy senses tiessed.. 8,571 261,517 36,140 


MATZ EXPENSE saceciasadacwadoastcasiecedadvcitions 
| 

ncome Before Extraordinary/ 

MENUS Al TLCS 2s Mes asntesencerstchiveeostasacth cease 
sxtraordinary/Unusual Item(s)............+:+:+++ 
| 

SEMUNC OMB) 85555 siascsesuotectescpetaveaatsevesinans 


{ 


} 658,088 | 058 | s62dons | 324,948 | 242,580 | 580 | paeaeio. 610 7,871,602 


45,097 2,613,276 1,010 4,511 
3,687 


337,402 
(42,554) 
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Municipal Electrical Utilities Financial — 


Owen Sound 


Orillia Oshawa Ottawa Paisley 


Municipality<....2..::-doerssseersesececeestsesenveae sores 


NumberootaGiistomersiiat.ss..cccces.ssbessveterses. 41,373 128,889 8,365 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plantvand) facilitiesi.s.s.ccssssccaecceettnerccess een. 22,563,338 49,641,804 182,405,647 8,921,136 
Less: Accumulated Depreciation................ 9,492,761 17,544,353 $8,233,124 3,594,935 
Netafixeditassetsi: |. -2.$:c.: ceca teers ternnenss 13,070,577 32,097,451 124,172,523 5,326,201 
CURRENT ASSETS 
CashianduBanks Sh tics ois.csedesoteetaws ese 176,717 DSS 22 362,823 1,199,027 
TAVEStITIONES pe de tate aoc stetoatienwinc tue eulecsseworceradons 1,376,459 8,682,973 19,594,038 — 
Accounts. .Receivableia....cscccsceccssesnvenesovonse 1,331,667 2,239,578 14,908,373 1,442,621 
Wnbilled PReyenveisc.e:c...csscnce ae scacensseceeeses 525,755 5,138,000 12,353,000 840,469 
InVentOryies. aye ieee aes cae eset aescseesaes 775,549 1,400,894 5,252,009 345,852 
Other oi De Aen seas sere eee oceses — 13,053 155,121 22,471 
Total; Currents Assetsin.<.ccn.cesesepasccscaesecee 4,186,147 19,799,620 $2,625,364 3,850,440 173,161 
OTHERWGASSETS 228 Bae asses covctietes eataces oes 591,753 13,383 859,378 183,000 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 5,449,426 40,317,641 104 524,873 7,417,613 339,510 
TOTAT: ASSETS 3:2 occ ssc eu aretoretrtas sess 


| 23,297,903 | 92,228,095 282,182,138 16,777,254 799,607 


(ee 


2,677,000 368,807 2,524,200 323,138 4 j 


2,677,000 2,524,200 323,138 
441,400 62,033 | 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Mermy DED tes wae cmt ice sacese le dedtacecceseasc 
Less Sinking Fund on 
Debenturesie ap. csassavscsnascontictacsssdepesesaces 


Less Payments due within 


ODE IVCAL ar. a5 osc teaans soe aesasaer rs dedeasaoaes'sueus 304,500 
Total aes ato csas Gioivassiaalddaslaageasguasancecseasaes 2,372,500 248,109 2,082,800 261,105 —q 
LIABILITIES \ 
Currentalciabilities eyo. csecnaaat etcuieconesaesaias 2,155,567 7,431,693 22,011,044 1,856,371 54,848 
Other Piabilitiesa:..Js5.6:..4.scesseoncansserenesadens 205 ,679 1,970,392 1,965,979 366,671 3,804 | 
Potala csi steccsestavceekes ssontaeeysosecsatecusense 2,361,246 9 402,085 23,977,023 2,223,042 58,652 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization...................0066 309 ,282 4,579,737 15,173,100 329,659 
Besse AMOrtHZation inn .cccscpace cnc scesersecteseseds 19,999 577,906 2,076,173 33,5/5 
289,283 4,001,831 13,096,927 296 ,086 8,350 
RESERVES eco ccasonsta sen desaseenenuntarestantien sate: 537,640 _— — —_ —= 
JUIUNE Toe VERO LO! WON  casepsacsGecnconbertsqoncoscpocecce 12,287,808 38,258,429 138,500,515 6,579,408 393,095 
EQUIEY INGONTARIOV RY DROITS: oc. onc oa. 5,449,426 40,317,641 104 524,873 7,417,613 339,510 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


23,297,903 92,228,095 282,182,138 16,777,254 


OTST ES RU enna: PLanee eee ear 


BHOCTs Of CUSLOMETS sa csn ies sre deeise ss asemdiasi cos 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

Bet) ICON. 100 YORK 065.15 5.2 .0der opps BEM snes 

er Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

SAI SERIOIIES ©. Hie de td eh n abso co den GubSh dip passing 


(ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


| STATEMENT OF OPERATIONS 
eee. 


XPENSE 

Meera urchase@ eye £24, 25....-<...ddnpbavesie.:> 
Local (CEINTEN OSs Uagnakasedeebooh aon ane ee eee 
Speration and Maintenance...................00. 
3illing anGy Collectingteses saber cses acct 
Administration Ree ees 2k ir aiaetita ehte 
Depreciation Less Amortization ................ 
ee IBXDENSCR  iiieee cosas ates cecaseasacess 
| 

a EXPENSE ese ceccseae heirs haecetinee 
i) 
lome Before Extraordinary/ 

Jnusual Mem eee Biss can eo see ee owesices 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


Orillia 


Oshawa Ottawa Owen Sound Paisley 


9,974 


41,373 128 ,889 8,365 


$ 
11,822,226 
609,644 


$ 
6,175,749 
456,550 


38,062,245 
196,184 


132,766,543 
5,733,972 


(144,062) (52,891) 


12,287,808 38,258,429 138,500,515 6,579,408 


14,629,370 
215,890 


58,076,757 
1,526,869 


208,715,792 
5,695,596 


14,131,611 
304,768 


10,458,491 52,624,357 184,465,135 12,682,613 


1,016,478 — 1,420,074 —_ 
987,065 2,795,743 10,887,359 437,250 
384,156 1,414,102 3,630,934 281,161 
326,509 857,839 1,830,438 196,272 
725,972 1,586,987 6,011,215 337,654 
311,945 128,414 432,261 40,271 


196,184 D733,902 461,158 31,229 


25,000 4,608 
196,184 5,733,972 456,550 | shame 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Muanyeipalitysc.cd.cccsee cece stctec ct evsnetecsareence tthe ce Palmerston Paris Parkhill Parry Sound 
Number of! Customersitrscc:sicasoz-s-sarssertseeess os 958 3,223 653 3,051 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant’ and|facilitiess:rcccsczessesecee teen ieee teat 1,008,770 4,156,055 735,279 5,441,809 
Less: Accumulated Depreciation................ 433,240 1,534,802 317,514 2,071,476 

Net fixed! ‘assets seri 5 ccccccateat ies cosevasaouress $75,530 2,621,253 417,765 3,370,333 

CURRENT ASSETS 
GashiVand "Banks eiietrreercisccess serene 80,841 234,442 126,779 149,389 
Investments sceerctesascesneencosewews ete anne — — — _— 
Accounts: Receivable .2csc:.cssecese0edeteerscessesens 19,574 567,290 24,949 96,026 
Unbilled Revenue yee. divccts sei cceiccss cceenes 131,000 266,000 90,000 708,796 
UNVENCOLY conse ee sce see Sasce cesta so dieoac ot cunenesadens 20,684 141,825 5,945 139,858 
Other siscs seed Pe eet eR aS 2,697 WaOZT 2,074 19,910 

Total CurrentwAssets se. cswecdedareevssverenecd: 254,796 1,217,084 1,113,979 

OTHER*ASSETS) Bette rechi dente eineetie — — 41,766 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO 631,937 2,069,843 1,947,171 


TOTALT ASSETS evacsecs connsacosestawesnre setae. 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Perm Debtscktececenecesscssssaeonsesmneres eter cae 
Less Sinking Fund on 
Debentures st csccccsteteoecneetesaice eee 


Less Payments due within 


ONE* Yar szcteee ees ieee waseeath ates eeeteetaas 
Total sevsansagtencare ite sd dua evoedenirens _ — 59,202 
LIABILITIES 
Current -Liabilitiessscisesececsiadessaeeosneraeiee 451,160 517-713 
Other? Liabilities cesta Se 27 ,368 $1,931 
Potalieceestlxcesere these ceecicasa ek ee 478,528 569,644 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 99,677 

essPAmOrezation ces sekses ees een a he acs 13,085 


265,119 
47,609 


56,657 86,592 217,510 


30,847 


RESERVES uiiiunudsanesayeuereacsoeecteascarerecccgs = = = par 
UTILITY BOURPY os cicteranein oats is pavenicscbeden de 668,987 S275 3217 479,855 3,679,722 
EQUITY IN ONTARIO’ HYDRO.........5.2.... 631,937 2,069,843 495,248 1,947,171 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . } 162,268 | 5,908,180 1,163,433 6,473,249 


1,136,137 
460,690 


675,447 


19,491 
128,014 
101,988 

27,451 

2,212 


279,156 
3,000 
546,352 


1,503,955 


115,298 
10,672 


j 
i 
| 
| 


{| 
i 


; 


\ 


| 
i 
| 


| 


i 


i 


104,626 


671,800 


546,352 


1,503,955 
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Sine: Bes Serre Sern aa een hee nae Palmerston Paris Parkhill 
Wetec de acces cacti ee 958 3,223 653 
$ $ $ 


Bis na tae 625 ,606 3,021,080 403,635 
Rees os nslciss SoeN eae cos 43,381 252,137 76,220 


Parry Sound 
3,051 
$ 


3,398,506 595,992 
281,216 75,808 


___ land/street lighting plant received in year 
MMEUCLUS 3.5.8. c5) New dee, ai guerra)... 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR ........ 


3,273,217 479,855 3,679,722 


ES SS ss 


’, STATEMENT OF OPERATIONS 
{EVENUE 


MMerVice Revenue ..........0..6.cccceceseececeececeee, 998,641 3,598,359 4,223,906 1,024,819 
| Other Operating Revenue ....................... 28,281 98,724 PA eSNG) 144,128 37,073 
MN RE VENUES iy 55550050040. BOR oles es 1,026,922 3,697,083 917,696 4,368 ,034 1,061,892 
XPENSE 

Mower Purchased ..4..6.0..<.cccscesdeecdeascs.... 813,645 2,930,407 730,545 3,440,604 823,924 
MC SPNOTAUON sooo re enn — a= — 86,433 — 
Operation and Maintenance...................... 52,839 174,357 34,855 146,449 39,124 
Milling and Collecting ..................sccss00ce0« 34,233 44,644 18,261 89,264 35,656 
RMR KERN 0, CPA AORN Nady Bly s de A 8 49,462 106,751 22,739 114,855 42,087 
Depreciation Less Amortization ................ 32,597 133,220 27,591 194,501 43,060 
eta Expense: foc Pe Ed sil ot lal od 765 1,407 7,485 14,712 2,233 
RE RPE os 8 Pei ae) a 983,541 3,390,786 841,476 4,086,818 986,084 
icome Before Extraordinary/ 

Eg Ue: oe a: ec 43,381 306,297 76,220 281,216 75,808 
xtraordinary/Unusual Item(s)..............c00066.. 54,160 — —_ — 
So Ss 43,381 252,137 76,220 | 280216 | 75,808 
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Municipal Electrical Utilities Financiz 


Municipality. .............0ccesscssesceesccecenercsecceees Pembroke Penetang- Peterborough Petrolia 
uishene 
Number’ Of Customers terrccs neces eee soccerceneecone: 6,467 2,397 25,978 1,770 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant and factliticss...¢2:..ccssct-nctete ee neces ones 10,014,881 2,611,513 3,580,824 48,039 ,866 2,423,861 
Less: Accumulated Depreciation................ 4,948,920 984,473 1,514,840 20,446,904 1,031,255 
Net fixed tassetSi. sr tecsssre toss tere ssaeesneetess 5,065,961 1,627,040 2,065,984 27,592,962 1,392,606 
CURRENT ASSETS 
E@ashvand Banke ssrssretsciencecdsteestedeets caledes 108,143 245,601 734,764 1,400 676 
Investmientsich iene neuer nee — — — 1,500,000 40,000: 
ACCOUNTS: RECEIVAUIC. sar receneteseccceseeedeceaens $83,242 147,833 5515232 2,458,851 90,497. 
Unbilled UREvenue see tccteeccenenccr-onseceen scree 872,848 667,058 288,000 3,961,591 233,000 
TOVEREOLY o0oc0e.testaecacuscs cerecteessesenetserys ters 432,372 30,217 191,647 965,030 126,694 
(1 i) Ras eR AACS noaacecroccineer Hee bBcas cabahaErcheD 12,888 14,657 13,511 31,468 4,900) 
Total“ Current “Assets Aessssesssvevseaseeseerese 2,009,493 1,105,366 1,779,154 8,918,340 495,767 
OTHERSASSET Strict ivnccessectecentetotcsses 107,900 2,880 599 48,903 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 2,764,550 1,777,881 2,587,696 20,511,235 1,262, 7 


TOTAL ASSETS................:0sceseseseseseeese 9,947,904 4,513,167 6,433,433 57,071,440 3,150,971 


f 

DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Werm’ DED. eiecet ot ce sence vanoanteenecduncenc ve 444,452 656,466 — 
Less Sinking Fund on i 
Debentures. cd.siascscund Daten ea eonvensl anaes — + 


44,452 656,466 4 
Less Payments due within i 
ONE VOar 0) er targ ics ova acre eravess ates 57,967 141,980 -} 


Ler eee eee URES TRUE Aaa itr Mat 386,485 514,486 
LIABILITIES | 
Current Liabilities ............:csssseccsseeseeeseeeee 1,050,961 452,073 524,829 4,265,672 252,36 
Other” Liabilitnes: h/ csc rok Siok dues 158,562 16,177 19,188 782,064 85,88 
Mead Ore hee ti she ik wien t ogee! (ooma ae F 1,209,523 544,017 5,047,736 338,24 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization ........:c:ccccceee 372,169 657,876 2,700,791 152,17 
Tec VAMOriseOW net teria 39,984 81,025 297,121 15,8€ 
471,143 332,185 576,851 2,403,670 136,31 
RESERVES: re iy Le ee pees oa) a Sis ms = — 
UTILITY HOUR Ce eee ie 5,116,203 1,934,851 2,724,869 28,594,313 1,413,8 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO..........00055 2,764,550 1,777,881 2,587,696 20,511,235 1,262,5 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 9,947,904 4,513,167 6,433,433 57,071,440 3,150,9 
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RRUICIDANItY it4 .Laaneeit, gabe va chetaarecement Pembroke Penetang- Petrolia 


uishene 
2,397 


Peterborough 


BembDersor \CUSTOMETS as. 4 fs ssh ocsciea hts sces. 6,467 25,978 1,770 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
Bet ORICON TOT EAE 65.555 ck in GIA on coe 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
MMU SHNOING 50. 5 teh. dS hic sncnicv avd thineetiesic.+3 


$ 
4,706,294 
409,909 


$ 
1,649,311 
285,540 


$ 
27,340,946 
1,253,367 


$ 
1,363,955 
49,862 


2,495,409 
229,460 


1,934,851 2,724,869 


3,773,456 
48,538 


- 


28,594,313 1,413,817 


>. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


8,436,082 
210,096 


4,762,161 
108,712 


35,956,071 
1,988,247 


1,911,842 
49,717 


XPENSE 

Bowerspurchasedes. 440, 5. ...5.4...0teiee.c.s. 6,940,877 3,238,014 4,269,263 31,206,095 1,549,565 
Besa ECGS EN ETAL ON ae cig siestaic veces scusbiavenaainrononir oo — — 177,065 — 
Operation and Maintenance...................... 415,160 82,140 130,809 1,748,819 147,848 
mune and Collecting ..........5.sss0s0sesscnessees 195,099 54,268 $2,924 735,719 39,970 
BEMELTUISEE AION, senses tess. coad separ eae in oe 258,549 45,673 76,580 877,037 100,052 
Depreciation Less Amortization ................ 361,313 81,359 109,573 1,958,313 70,909 
BEATICIAL EXPENSE \.5. oc5s2cess is bee ocessvecveceocece 51,098 — 2,264 109,240 3,353 


ERP ENS Ea cissiccicvennariuacomnasvnisonncews 8,222,096 


1come Before Extraordinary/ 


OPE Se ere ee ee 424 082 320,540 229,460 1,132,030 49,862 
xtraordinary/Unusual Item(s)...................0 14,173 35,000 — (121,337) = 
EMMA LE Be cs pcuscnanigeen onc Bia oeavetninn. | ohaloo 


285,540 229,460 253,367 49,862 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality, ..% sepeesnaetteee t-te deseses dst atv ee sens: Pickering Picton Plantagenet 
Pp & 


Number Of; Customers. ..00.2..scasccseccde vets teases 20,572 2AST 425 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS 


$ $ $ 


Planttand) facilities..t.cest <.-.0aer-nteteeesetiactaes 29,679 ,284 2,536,410 371,830 865,349 
Less: Accumulated Depreciation................ 6,076,033 1,059,712 169,815 453,811 
Net: fixed: assets: 2.525. sses.csde cos Weescascnee sees: 23,603,251 1,476,698 411,538 
CURRENT ASSETS 
Cashitand: Bank 255 0 sesersese seca tetteet eee evens 294,196 321,360 99,763 
WnivestimentSyete ics 3e ae teen psec asratie eadecmaseees —_ — 27,500 
Accounts: Receivable. ...:......ceasssenssssensetenes 1,642,244 39,133 37,355 
WobilledwRevenue..-v.5.0cc seoveesoneerass casas ences 3,091,475 302,530 172,609 
INVENtOry,s. erases roxanne eeacan a eece crests sence sec 1,944,283 115,674 1,055 
Othewe: fa. sah Sec seact rete se scec eet esther tases 63,598 13,176 3,031 
Total. Current, Assetsico3 osc ceeansinnasie <sieansese 7,035,796 791,873 153,298 341,304 
OTHERPASSETS 2.5 SoG ihe «cs chesdencierenesenaes 107,851 8,651 — 1,778 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 8,076,264 1,623,603 260,669 2,056,669 


[TOTAL ASSETS 222. cic.-c.05.>ccnccathanaatenss 38,823,162 3,900,825 615,982 2,811,289 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm Debth.. Catered: caches cecesmtedsass os 7,260,608 339,000 6,000 
Less Sinking Fund on 
DY CDENIUCS ears an panatas tenance sineensien se —_ _— = 


7,260,608 339,000 6,000 
Less Payments due within 
OUEN VOAr.. 2525 Meee hates sccesndttta Mads sence 


870,411 41,000 6,000 


ROtal sycr ncaa rees oss ceucnnsaateetensath causiet auras 6,390,197 298,000 _— — 
LIABILITIES 
Cuarent MiaDiNtles s oce cnc sgt nacanaeasgnencaans 4,339,333 263,713 66,960 76,096 
Other MiaDINNes ns, ctcas each ene scepennssaesrer seat 774,379 28,154 2,960 4,140 
MiOtalray ot serene see teu pac aetvocesstenagsaseoparcttess 3,113,712 291,867 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject LoO-AMOrpization \-.sacseccece<easceseee 10,873,310 56,905 13,685 129,129 
Bess AMOrtization<; ic5..:tcossavectresose-cosdescne 1,291,181 12,732 2,832 26,775 
9,582,129 44,173 10,853 102,354 

RESERV ES cx ccchzsasssesrasent eos neds scemesternece snes = == = = 
WITTE BOQUEDW iat cc-scccodcasteseasntartonescons 9,660,860 1,643,182 274,540 572,030 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 8,076,264 1,623,603 260,669 2,056,669 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 38,823,162 3,900,825 615,982 2,811,289 


Point Edward | Port Burwell 


421 


$ 
300,870 
161,293 | 


139,577 


10,668 
7,121 | 
34,154 | 
13,065 | 


65,008 


Re 


335,584 | 
| 


| 
29,258 
4,022 | 


33,280 
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Lr ee oe eee ae Pickering Picton Plantagenet | Point Edward 


Mr IOE Cust tsi. ccssccccscerecltbbchess. 20,572 2,157 425 1,064 


Port Burwell 
421 
$ 


133,079 
3,433 


t. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
Net income for VEaritar ecnsitac see ete ates 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
Bee ISCIN ENS zane Foe -CEie, 22: seh cscel he aeons 


$ 
8,247,905 
1,473,139 


$ 
1,444,814 
198 ,368 


$ 
239,955 
34,585 


(60,184) 


9,660,860 1,643,1 


274,540 572,030 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 82 


‘ STATEMENT OF OPERATIONS 
t\EVENUE 
| MIVICE REVENUE es tiess seus ced hordce meres sis 


26,472,991 2,564,240 566,516 2,631,683 298,644 


| Other Operating FREVENNG a-becroenscnasceeeeeerss 726,352 63,504 5,965 18,258 3,940 
(OTAL REVENUE iuticsteccsatu see ctoua sheets 27,199 343 2,627,744 572,481 2,649,941 302,584 
'XPENSE 

BEC te EUrChAaSed apices ss savseusedteeraensicates. 21,941,277 2,017,620 480,766 2,433,266 229,835 
Local GenCrAatiOn paetss ney nsees an ehh eneieneewins —_ ~— — — “= 
| Operation and Maintenance.................0.005 874,628 101,807 6,075 27,550 21,849 
| Berrnrowand Collecting <ceiivis snes sveeeboeeeeis 410,510 81,462 17,873 48,979 20,546 
MRS ANION £25534 552 ssan0ine<ivetaesnieeca wannabes 863,908 81,512 18,301 62,168 133453 
| Depreciation Less Amortization ................ 738,861 93,264 14,248 29,835 10,550 
inancial Expense ...........cscssescvesteeseessesses 897,020 49,557 633 377 518 
OTAL EX PENSE ec seceteaese crceacuntecntianeacvane 25,726,204 2,425,222 537,896 2,602,175 296,651 


icome Before Extraordinary/ 
MSU Al PITETNS sactssce. cxst ween abes Macias 


1,473,139 202,522 34,585 47,766 33933 
—_ 4,154 _ — 2,500 


i es 
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Municipality :2:-eiescccce. cs ecence: oomactueantenss 
Numbervof @iistomers i.e. bc onteesscdcestecesss 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Planet and! facthitieste: a: -.cses.s areata atten sees 
Less: Accumulated Depreciation................ 


Net: fixed assets. eas ea asc oon seebess 
CURRENT ASSETS 
G@ashgand” Bank Ayetencsccccec ee tee oee eterna 
TNVESEMENtS oes lace eae eeeeee ees us caeuoomean 
Accounts’ Receivable ...c.c).cescsecscesessecssccee se 
Upbilled "Revenues. <..ccsec cen cecce cena ccceneses 


Total’ Current Assets roe) se sscnadiecsusoasesiess 
OTHERPASSE TS iene. odes dee caret ncees 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL ASSETS ee ieasceaes ence cs ateanaeentesess 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm "Dette erase eee: ces ons ue eereek cose ces 
Less Sinking Fund on 
DVCDENMITES rac eee cre decets sence stcanencns 


Less Payments due within 
ONEC VAT. ee anette ccc ccene deme eee ne tees 


LIABILITIES 
Current’ (iapilities 05. -s.ccoseesec wort cece ee uccs 
Ciher VEAADNITES eee tee i cee cnet nee e cee enue: 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization J... 3.0.0. <.0+ 2.0600 
Ress AmMOrtizatlons.cc.ceterescttea seer sent; vasenes 


URLS SEOQUITDY wore cccctastwaccssseratensesencen 
EQUITY SAINI ONTARIOSHY DRO recess 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY 


Municipal Electrical Utilities Financia 


Port Colborne| Port Elgin Port Hope | Port McNicoll 


955 


8,316 2,607 4,190 


$ $ $ $ 
8,053,385 3,668,739 5,475,281 444,461 
4,006,768 1,274,173 2,298,611 209,901 


4,046,617 2,394,566 3,176,670 234,560 


1,192,958 222,305 1,179,293 48,521 


—_ 495 ,250 _ — 
271,276 60,231 85,237 38,762 
1,085,000 696,760 1,182,607 129,882 
295 ,043 69,954 153,182 14,098 


21,021 8,542 10,952 5,894 


2,865,298 1,553,042 2,611,271 ZIT LS7, 
27,619 1,642 PAS — 
5,424,297 1,862,594 4,994,034 488,892 


a at EE 


1,446,619 179,957 
78,129 15,163 


1,368,490 164,794 


1,012,987 106,933 
12,878 35525 


1,004,233 
270,173 


523,996 
9,772 


1,274,406 1,025,865 112,258 


367,690 
64,761 


354,743 
81,299 


4,438 
908 


302,929 407 ,308 273,444 
4,489,907 


4,994,034 


2,843,380 
1,862,594 


3,993,709 
5,424,297 


Port Stanley 


1,193 


$ 
594,080 
240,410 


353,670 


41,353 
20310 
113,771 
17,479 © 
1,031 | 


195,004 
14,250 
575,826 


1,138,750 | 


51,434 
7,460 


43,974 


378,562 
575 ,826 


, 
1,138,750 
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: 


EEE Ree Cee Ee ae Port Colborne} Port Elgin Port Hope | Port McNicoll| Port Stanley 


8,316 


RIeTBOL | CUSTOMELS 42ct,s555ccahscds cascade ieee cs 2,607 4,190 15193 


} 


$ 
3,604,764 
388,945 


$ 
2,739,926 
103,454 


$ 
4,285,136 
247 ,984 


$ 
362,774 
(6,845) 


$ 
396,507 
(17,945) 


» STATEMENT OF EQUITY 

‘Utility Equity, beginning of year .............. 
Meet income fOr yeatsss,.....0.<..0sciiedaseese.v: 
Capital Contributions in respect of 

| land/street lighting plant received in year 


MDOT i. swab B86 8 oc vcvn su tse dadaks tose. — (43,213) — 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 3,993,709 2,843,380 4,489,907 355,929 378,562 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE. 

SSB ee eae ene 11,363,222 3,766,003 | 10,457,257 879,486 918,509 
Other Operating Revenue ..................0..8. 178,433 78,249 148 387 19,329 20,744 


DTAL CAS pO ee a eR 11,541,655 3,844,252 10,605,644 898,815 939,253 


«PENSE 

CTE TCHAD ae 6h, 50550» socdsdbstae reese 9,411,833 3,368,095 9,505,473 800,093 768,773 
NOG eased anssacesisnacansns aa = = == = 
‘Uperation and Maintenance...................... 569,840 62,449 264,034 34,961 68,003 
Billing PO CCI ao pido vnisson anwediss ct 319,138 92,241 197,069 19,146 39,334 


EU css rs ccacnbenrsdundensen esas) 384,198 94,529 198,248 34,165 58,695 
298,207 103,631 188,201 17,295 21,342 


169,494 19,853 540 ses 1,051 
11,152,710 3,740,798 10,353,565 905,660 957,198 
388,945 103,454 252,079 (6,845) (17,945) 
4,095 


388,945 103,454 (6,845) (17,945) 
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Municipal Electrical Utilities Financi 


Municipalit vires acccsscsttsccactts ne sace eter tacs ces Prescott Priceville Rainy River Red Rock 
Number” of (Customers !:e00..ccc-ssdsetceceecesteesses 2,208 113 474 394 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant and) facilitiestees:.2c;.2.c meester ese ceasss 1,441,432 349,583 279,942 
Less: Accumulated Depreciation................ 804,127 205,198 140,811 

Net fixed (assets eiiie ss tsccscecer ee eeeteeecesens 637,305 51,167 144,385 139,131 

CURRENT ASSETS 
Gash” and Bank Jetresrect scien rode costo ccatecnesess 263,101 2,272 53,017 68,513 
Investments 22 Aes re reeset rae ten as see —- a —_— 49,194 
Accounts Receivables 2sic.acc.scscc-scnceceses sone 143,907 2,821 10,228 16,278 
Unbilled Revenue’: oc. rscscscesectcetsccesecese- ce 348,375 9,501 59,976 41,074 
N51 20) 0. edna, cocosdocEBodban acoso Hecchhoncaucncoone: 75,323 1,428 30,597 1,748 
Other rea eee ied cnade reece seees eas 3,871 769 

Total ‘Current “Assets .2:2sssttaieteee sweden 834,577 154,587 178,210 

OTHER@ASSETS eeeretitenc cnncce dace tote nseenee estes — — — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 1,628,782 284,059 270,464 


TOTAL ASSETS) Rls ci A. 3,100,664 102,686 | $88,081 | 587,805 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Meri Debtzee-secrvees sce snaccaacaswet eesleciccies 
Less Sinking Fund on 
Debentures §..is-2sccstecnetecs rave vocoossscseees 


Less Payments due within 
ONG T YOAL eee hc sae cece acest reaeacesctesdene estes sat 


LIABILITIES 
Current. Liabilities sacs nesses ondeentcee sone 
Other’ Wiabilities 2.0.3 enwee or cesacewes ee 


242,832 
36,015 


TTOtal ss ieceio acest aree sree woe castes dtecucs eases 16,408 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 3,225 
BessPAMOrtization’.ccc2 cscs sesseseceesescsen erences 471 


24,693 


IRESERVES Srecisssrcttertatsdecstcanssemeeatscetsa: = 
OMIT Y SE OUI Yate ccecessscrevacseenesectetnas ss: 1,168,342 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 1,628,782 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. 


6,338,62: 
2,506 ,22: 


3,832,398 


660 ,6% 
158,55. 
864,90: 
186,16 

13,86 


1,884,17 
69 
2,173,60 


7,890,86 


42,1 


5,092, 
2,173,¢) 


7,890,t) 


I 
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BDAC iiadndeopg ne pchuasth aint dvcaacceceauebeeucnes Prescott Priceville 


Red Rock Renfrew 


Rainy River 


BICESOL CUSTOMS 235283. Jacedovewsdis svitooonvenic 2,208 113 474 394 3,756 


. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
BEE IICOMO TOP VEAL. cS. feoisac 4p. 01tteecnesSaveonce 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
ICTS 256 RV gi Biba tiunerde vedios PBuvyssoce 


$ 
1,103,366 
64,976 


$ 
22,312 
23,093 


$ 
4,743,669 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


1,168,342 


| 
, STATEMENT OF OPERATIONS 


EVENUE 


BRACE REWVORUG Re Hite sl eideiih cM abe scbeesave 2,468,034 74,775 531,327 373,701 4,858,920 
Other Operating Revenue ................000600. 91,781 613 9,884 9,508 130,114 
ITAL REVENUES (8 accieccess ttttoceasvertiacs 2,559,815 75,388 $41,211 383,209 4,989,034 
| 


XPENSE 
BPC CR EC UITCNASCGNY RIBS 6 o:i5. cee Meh eGov ecses 2,185,850 61,974 439,414 3,771,129 
MCTICTALON we tates aes. es oe — — — 165,512 


Operation and Maintenance..............06..00.. 100,414 peg hig) 20,474 228,914 
Billing and Collecting .........0.ccccccsceseseeeeees 94,932 2,598 28,043 91,142 
SN REREIONY Fd ohicsuiy x cundind oeibersceatiercsake 67,844 2,078 15,791 166,609 
Depreciation Less Amortization ................ 45,799 3,697 14,396 192,873 
EAS OXI oo iiss sciesdesaecstvvoreasavnnss — 24,509 


2,494,839 73,064 518,118 360,172 4,640,688 


64,976 2,324 23,093 
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Municipal Electrical Utilities Financi 


Ridgetown Ripley Rockland Rockwood 
1,364 294 PapAN) 677 


Municipallity..............0:cccssssccssseccnssscreeescseees Richmond Hill 


Number of (CustOmersstiesc.scsscdsscccssstocsescstoas 21,529 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant’ and facilities......0:.-cc-cessccssescce-esscces 54,055,270 1,108,623 2,064,276 832,314 
Less: Accumulated Depreciation................ 11,381,720 556,904 625,849 183,08: 

INetutixed! assets cecsees atiet eco ieeencese esses 42,673,550 551,719 1,438,427 649,231 

CURRENT ASSETS | 
Gash and’ Bank ree icc cscccasaccereeeet toccsese 650 240,777 447,342 26,77. 
Trvestimentssictiiscns cei ea ete ceo eee oe ee — — 198,600 - 
Accounts Receivable............c.cscecseeeeeeeeeees 3,190,053 104,677 315,917 19,76 
Unbilled Revenue .:scc-csceseccae se csceacene seoreess 2,709,470 189,824 388,431 149,60: 
INVENtOLRY crac eect csesessceteresssemessseses sci: 3,274,025 41,868 38,217 5,67 
O10 (5) Ol Here ARSE She Bona Cape eR SUCsop oan cur sc PRnCea 34,585 7,349 21 

Total Gurrente Assets ccseeceeceseess oc se secs cees 9,208,783 577,146 149,634 1,395,856 203,94 

OTHER@ASSETS ereetcayccccccdscedustiileceteresees 238,704 — 100 17,116 - 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 10,077 ,986 879,772 227,954 973,146 293,22 


TOTAL ASSETS..................csscseeseenereeee 62,199,023 2,008,637 459,037 3,824,545 1,146, ; 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Term Debt..sorccsticeiecsecssescereeceseorncceas 9 406,479 77,000 68,6! 
Less Sinking Fund on 
Debentures: saci cccssossdonsesnaisaetesavewsse seers — = | 


Less Payments due within 
OME VEAL... cst Wereninsssdoasyroebediacedensed 848,264 


Total ibeiees doin kine e canes 8,558,215 46,3 
LIABILITIES 
Current. Tlabilities: oi uiesncn coat asaenevenetonne 5,662,215 559,316 142,4 
Chther t AADdGeS ce ck cert ea een tee 592,207 35,856 6,0 
Ota ee ae eiren eae re esenecenecon sen cevacen 6,254,422 $95,172 148,«” 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization.............0.:0008 24,961,924 683,399 289,'5 
Wess TAMOTtiZatiOn ..c-satesrecetece<esccanateance 2,867 ,846 64,819 19,5 
22,094,078 15,238 618,580 270, 3 
RESERVES ooo csnrcrcccdeccoedecncedcassanercnsvcensacer — _— = : 
UOTE BOUNTY eercccscccaccscsccossesounesseneses 15,214,322 822,967 193,770 1,568,647 387, 4 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 10,077 ,986 879,772 227,954 973,146 293,9 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 62,199,023 2,008,637 459,037 3,824,545 1,146, 2 
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ALON sic. RIO os os hi RRA i Richmond Hill 


Ridgetown Ripley Rockland Rockwood 


Se DET, OL: CUSLOMETS te vcore es oe ek 21,529 1,364 294 227 677 


. STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 
meerncdine for year Wess. bei: 
Capital Contributions in respect of 

_ land/street lighting plant received in year 
Adjustments BE sUavenawerCneMetasseceuasereemmente ss (2:5 


$ 
13,632,972 
1,683,394 


$ 
809,691 
13,276 


$ 
179,173 
14,597 


$ 
1,258,293 
272,702 


(102,044) 


37,652 


PILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


| STATEMENT OF OPERATIONS 
SVENUE 

Mivice Revenue oe.ec.icsiecscccsecssslvsecsececes. 
Other Operating Revenue ....................04. 


| 


29,904,125 
1,166,418 


1,501,582 
43,711 


3295255 
35192 


3,016,401 
65,545 


807,759 
23,359 


31,070,543 


24,203,444 


1,255,428 


291,858 


2,469,147 707,111 


peration and Maintenance....................0. 1,580,062 104,258 4,148 54,885 10,912 
3illing and Collectingawitr.cakec eee 707 ,467 48,586 9,023 74,582 25,710 
BFNEDISTLALION se i2era.c. ere, ee ee bes 825,773 82,061 To 3d, 154,373 22,854 

epreciation Less Amortization ................ 1,101,163 41,481 7,058 48,918 20,861 
me PADRES eo 8y (eiascbseiecialy rites: 915,901 203 26 7,339 7,422 

29,333,810 1,532,017 319,850 2,809,244 794,870 
1,736,733 13,276 14,597 272,702 36,248 
53,339 — = — — 
1,683,394 13,276 A 272,702 36,248 
\ SSS SS 


196 


Municipality. ...........:ccceseeeceeeeceeseeeeeeeeeenneees 
Number of Customers.............:ceseseeeeeeeerenens 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and facilities..............c.csseeeseeeeeeeeeees 
Less: Accumulated Depreciation................ 


Net fixed assets ........cscsccsescceccsocsvesescees 
CURRENT ASSETS 
Gashviand: Bank ficisweccsce css -coesfeccoesarenseascs 
INVEStMENtS). eaeoresecuscech-cocdecee-sieesenecsesuroce 
Accounts Receivable............cceecreseeeeeeeeees 
Unbilled Revenue ...............ccscccscescvseeseess 


Total Gurrent. ASSCtS).c-cneccesss cre scconcesases 
OTHERZASSETS oii aire oe cose te oie teansreaecteass 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL ASSETS..............0000ccssecscssoescoes 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Less Sinking Fund on 
Debentures. ....-.ccicocecsncccsescscsveswvaseraes: 


Less Payments due within 
OME YEAL.......c.scccseesecrenseceescsosereosees cones 


LIABILITIES 
Currents biabilitiess eccessctccenc so ossnseeoencess 
Other sliavilitiess. ccccccawseshesea- ss case seepenenee 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization ............::::ssseee 
Less Amortization .............scceccsecnseseoseeees 


ETSY: SEO UNI see ccetuneasoetsosrnacnurcessasese: 


EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Municipal Electrical Utilities Statement A 


Municipal Electrical Utilities Financia 


Rodney Rosseau Russell Sandwich W. 
501 172 
$ $ $ 
204 ,367 234,264 407,505 4,987,499 
126,645 72,954 170,541 1,667,242 


236,964 3,320,257 


64,837 230,448 

40,247 300,000 

5,608 23,699 87,342 
50,077 115,538 727,000 
12 3,453 157,804 


1,872 6,506 


1,392 
66,781 42,168 249,646 1,509,100 
267,168 85,793 MPA 2,248,692 


411,671 | ze9.am 799,381 | 7,078,049 


a 


16,250 


16,250 
| of = 
13,750 — — 

835 21,049 


433,054 


42,772 
1,115 


18,323 
500 


18,823 


51,149 
2,069 


1,474,199 
200,180 


11,514 


406,160 
S12 sai 


411,671 289,271 799,381 7,078,049 


a 


1,274,019 
3,122,284 
2,248,692 


| 
$ | 
18,030,952 
9,593,656 


8,437,296. 
1,480,921) 
1,456,025 
2,128,776 


764, 
47,15€ 


5,877,564 
508,14! 
22,590, 89% 


37,413,8% 
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Rodney Rosseau Russell 


501 172 Sei! 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

MCUNNCOME, TOL AVEATMi..c.0054</ 8B eae. ve 
apital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

BELVFISEIMONES hee vo cacciech socenidteatee sox n> 


$ 
92,065 
3,382 


332,670 
73,490 


2,783,094 
339,190 


10,159,543 
683,531 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


| STATEMENT OF OPERATIONS 


WENUE _. 

RPC REVERIE 27), oss nrcensesoutgaorahoe spoons: 436,546 732,147 4,891,031 26,658,953 
Ener Operating, Revenue .............0..0.000- 7,109 14,632 111,556 346,253 

Bee RE VENUE foc cssscscbsstecidovedioaces 

(PENSE 

Bee taPrirchased ite. h2h 0 <<. 23:0. ftee Cle Be cone 387,362 132,136 618,602 4,032,450 22,495 ,832 

MAIR CHEN CTAON pois. se csiuxshaicceaseswckendoass — — — — _— 

Operation and Maintenance...............00...0. 8,166 4,743 14,001 323,616 1,783,413 

3illing anar Gollectingn tn. cccskc.caievadenongeidas 17,364 2,954 11,391 90,706 552,132 

RMSE 553) ra hiss sod Bo dantaceatiavts 21,137 2,542 13,710 86,933 696,181 

Depreciation Less Amortization 5,644 7,563 1D. a 127,395 674,996 

BRIA) EXDCNSC 20.5.00scr0seseprsoransan conn ean os — 2222 2,297 119,121 

EXPENSE: enc, 


ome Before Extraordinary/ 


MS! Horns 00S... os hc sidseesseccsoes 3,382 2,981 73,490 339,190 683,531 
faordinary/Unusual Item(s).................0000 

ES ET pe ee ee | seme | ae | 73,490 339,190 683,531 
i 

{ 

} 

\ 

i 

| 

| 
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Municipal Electrical Utilities Financi 


Scarborough 


Municipality. 2.059% . eeaereeiwes 0 sunaeaeae cuss Schreiber Twp. Scugog Seaforth Shelburne 


Number, of Customers is pancocccenceccconteree etek 124,008 858 2,072 1,054 1,279 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Planthandi facthities mse 25:13. lasudeattterecseng sce 193,510,856 830,717 2,126,130 1,035,583 1;376,527 
Less: Accumulated Depreciation................ 64,654,021 318,472 743,203 403,555 614,06: 

INetfixed kassetsysc: s-cacscacse mea es ceeaee 128 ,856,835 $12,245 1,382,927 632,028 762,464 

CURRENT ASSETS 
Cashvandi Bank Meet Eo... Mote aieten acces 3,544 45,466 152,377 32,679 177,87! 
INVEStMENtS oo sce een oneeasosae ese eenee sacaeee oe 18,576,132 2,000 120,000 a 68,887 
AccountssReceivable )scescssusnceschecncnacsesascets 14,140,559 28,062 44,442 15,737 47 ,00« 
UWnbilledpRevenue tics cocci eieee ne eeesaene 19,223,097 229,681 354,000 166,100 225,06: 
ENVEMEOI VS is eee ce ece hen ec Solero eee 7,806,751 Spey! 79,114 21,633 36,41! 
Other eae ose SRMTE COs dade nodes ooh amieteseunes 242,722 2,868 10,806 2,626 4 

Totaly Current jAssets:c2 sce ssut on cawsadsnsewsosie« 59,992,805 760,739 238,775 559,58. 

OTHERGASSBTS (Fe te otitessccce cote nsudtitescosecs 6,445,163 — 1,932 - 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 97,609 ,816 1,125,384 778,272 774,00 


TOTAL ASSETS ..0...ccccccccccscccecescececeeees 292,904,619 1,441,764 3,269,050 681,007 | 2,096,05 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long 
WermyDebte.. ces ecs cee toute eae eelosoan ds 10,961,428 74,000 41,00 
Less Sinking Fund on 
Debenturest sos. tisasses denen cceasapshmereteecs 8,917,794 = a 


2,043,634 
Less Payments due within 
ONC BYVCAL scam. seen taetcessasasstsorat tance seccccee 80,118 


Uc) Were, SE Re tM Ree arkd Rae Renal! 1,963,516 Sen ie 67,000 37,00 
LIABILITIES i 
Current Liabilities 21,542,244 165,899 408,623 143,687 177,72) 
Other lgabiities er oe ee eee 8,520,024 383 50,730 3,200 53,84 

- 

Pal Chee etree ei tos sae es Sef 30,062,268 459,353 146,887 231,57, 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital 
Subject to Amortization..................0.0068 21,752,419 16,801 93,2! 
esss Amortization. cr cccsthcntor aacctenseereae eee 3,296,607 2,170 15,47, 
- 

18,455,812 31,040 256,274 14,631 77,74) 

BECE RUE A srw ity Mie eae a) ne ae sa a | 
RIPEN BOUL Y i.e an icece ee 144,813,207 654,151 1,428,039 644,217 975,61 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 97,609,816 590,291 1,125,384 778,272 774,00 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 292,904,619 1,441,764 3,269,050 } 681,007 | a 
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Shelburne 


BICIDAULY Getinins Soc tewantt occa cau suiteeeoes eared Scarborough |Schreiber Twp. 


Scugog Seaforth 


BODE VOL, (CUSLOMMCTS sete s tiie eestens soc ee 1,054 1,279 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

BetuIncomMe for Yeaniin ci ccis sche oot odeeees 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

Mert USEIMICIITS 6h. ee meeact os ssh sieces sore aee aati 


$ 
591,498 
52,719 


$ 
914,862 
60,827 


133,531,024 
11,664,070 


570,759 
83,392 


1,283 ,673 
144,366 


(381,887) 


144,813,207 | os4ast | 1,428,039 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


BEC: PREVORU is ont ies iss.ncher PR Ee coonsnns 223,579,241 1,245,630 2,391,898 1,161,138 1,575,886 
mrtier, Operating REvenuc) ccorees.psisyscnsee snes S18 11) 19,308 49,613 26,475 46,055 
RAIS RE VENUE, seeiecsieo thc he eosin’ 229 093,016 1,264,938 2,441,511 1,187,613 1,621,941 


KPENSE 
BEUCTRP UTCHASCUIM Sis focuses eaten ee eves 
ACE NCLATION 3. pele onde oo, 5 dewaeraechive 


193,266,059 


1,058,584 2,041,039 


917,992 


1,361,837 


30,940 


Operation and Maintenance..................66. 9,206,178 49,497 72,586 52,913 
Benne and. Collecting 65 j.es cece vente deste cess 4,164,782 33,347 55,972 31,415 39,978 
BRBEAENSCLALION |< 25s seceeciees cov aeoeetecmee weseaesics 4,076,859 25,390 92,150 66,674 50,070 
Depreciation Less Amortization ................ 6,377,235 32,979 58,487 38,443 50,296 
BeEAnCial, EXPENSE Ati scoute tee eccesesvorse neve 337,833 306 a 7,784 6,020 


AAP EN OE cists iat ccbstecadaaktsacanecas 
| 


rome Before Extraordinary/ 
BRN SETS faeces 320i lhlanekosdaoesinitinn 


} 217,428,946 | 428,946 1 } 1 181.546 | 946 297.048 | 297,145 i 11342894 | 894 1 } settle | 114 


11,664,070 83,392 52,719 60,827 
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Municipal Electrical Utilities Financi: 


Municipality: 205.c7-. 90) ictecnees soos une scdeetteseats ot Simcoe Sioux Lookout] Smiths Falls South South Rivet 
Dumfries 
Number, of: Ciustomerssicc5, co.ccsd vec ce ceutee cesses 6,293 1,406 4,303 467 $39 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantsand ‘facilities: os,.c.c.c see octtecsctere sc eces: 7,637,214 2,314,357 4,459,591 426,775 432,246 
Less: Accumulated Depreciation................ 2,905 ,032 732,224 2,035,648 153,870 245,333 

INet: fixed tassets i..cc-.creces eon eee ee eee 4,732,182 1,582,133 2,423,943 272,905 186,913 

CURRENT ASSETS 
Cashand, Bank :cticcns cass cove cco te meee 862,647 22,652 1,064,631 65 
INVESEMENS csasscocheoncecescartteace atone cenee ee — —_ — 25,741 
Accounts Receivable. sn.c:cccedee cso sence eo cecees 422,014 68,820 434,640 SSe7it 
UnbilledReventle s-).csscccacdacsen sonore 671,000 412,661 547,610 86,000 
INVENCOLY secs de. seeceseconesruscrence eer cose seneees 500,011 62,877 1722515 33,479 
(O75 oT <a Cha eee RACE RO ARIA a A fe 8,421 6,228 12,745 1,799 

Total Currents Assetsiaoncescew eer eeveusenances's 2,464,093 573,238 2,232,141 180,795 

OTHERGASSETS oes ave soc cccensaeteeratiee cess —_— — 2,066 — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 5,076,850 922,238 3,610,775 314,580 


TOTAL ASSETS Ji e.c.csscccecscteosastones see 12,273,125 3,077,609 8,268,925 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Herm) DED. .Lisesseaca cesses eonateotameercssest 302,694 
Less Sinking Fund on 
DebeNturesta.sasmsesadorstvevsdeameysslenetnce qe — 


302,694 


Less Payments due within 
ONGEP VEAL ech. tote cece ecnstanech = Sooo cee 50,856 
LOCAL cnaciliucktlen says ao tteeerauandaescaed wondeaesereaien 251,838 —_ — 
LIABILITIES 
Currents Liabilities sacaicene cert ee eceneeunoonnees 1,130,294 357,726 724,842 92,492 
OthersLiabilities.-scssssces coe cose can eee NEMA) 21,597 48,680 780 | 
LL 
"TBO 1 ea RO Ra st Nia a Sr ee SS 1,261,411 379 ,323 773,522 59,52 | 
DEFERRED CREDIT } 
Contributed Capital I 
SuDJEcl LOS AMOriIZatlONenn: sctesesoeeeee er 590,761 145,083 25,19 
Less sAmortization ie sccccceteierce: core eees 65,171 12,813 2,29 
374,388 525,590 132,270 89,258 22,8 
RESERVES So. cecsscecustteicese lances densest nas — — — - | 
WTEC gE OUI cee sete ce ee eee 5,560,476 998 ,620 3,752,358 271,170 245, 1) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 5,076,850 922,238 3,610,775 314,580 261,5) 
- 
TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. | 12,273,125 3,077,609 8,268,925 589,0 


Statements B and C 201 


jtatements for the Year Ended December 31, 1988 


BAICIDALICY, 2.55 <oaepwieniadaheesenwaeiesce sah OeRemaneey. 


Beer) Of “CUSTOMENSUR Fi ccivevdec coca eielveksen 


, STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
BrLinicome for Year aie. v.0s.< a Mes cca 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
BMESIRISLITICNIES 2.5. SOON cubs wyailezsteeeaaden nase 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 
ee a 


eta aNd Collecting «......00.c000ssesse0ss0eve00 
RELIES CLAGION rernsarecouec-ce eco vec icnunntteeeaeone: 


Simcoe Sioux Lookout] Smiths Falls South 


Dumfries 


6,293 1,406 4,303 


South River 
539 
$ 


265,643 
(20,514) 


$ 
5,323,388 
237,088 


$ 
854,081 
144,539 


$ 
3,277,058 
475 ,300 


5,560,476 998,620 


3,752,358 271,170 | 245,129 | 


9,245 852 
393,947 


2,217,056 
41,196 


5,927,240 
184,382 


623,911 
10,717 


8,215,351 


153,155 


4,991,783 


548,716 491,532 


428,953 101,416 144,844 20,542 14,936 
323,487 67,858 160,129 12,389 28,940 
175,471 78,258 170,810 19,683 13,049 
256,065 63,571 162,419 12,480 16,501 

3,384 49,455 2d 47 — 


9,402,711 2,113,713 5,632,757 613,857 564,958 


237 ,088 144,539 478,865 20,771 (9,046) 
— — 3,565 — 11,468 


237,088 | esse | 475,300 20,771 (20,514) 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


South W. 
Oxford 


St. Catharines 


Municipalityidessc.:.s-cpareestue-eoaeN<cnestacecmeneneter Southampton Springfield 


Number jof ‘Customiersi20¥. ....c00geasssesscsteseeasee 1,878 46,869 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ 
Planttand cfacilitiessMesrccscccssotaccestatueeten sacs 1,807,716 62,962,523 
Less: Accumulated Depreciation 710,835 19,826,657 


INet ifixed Passetsic cc sccusemcnoaesseeeiosees ceases 173,979 1,096,881 43,135 ,866 
CURRENT ASSETS 
Cashtand Bank ep eh von ecks sate reencreeeea ss 105,937 151,480 2,744,963 
TNVEStIMENES eee hack ees wea eee ee tiaeaoriostesteeice 50,000 — 1,500,912 
Accounts Receivable.............cscsscsceseseseeeee 6,790 66,012 7,470,105 
Wnbilled JRevVenuieisscocsesdssesstcdeastoaeeseccenes 98,696 316,973 2,873,868 
Ji LS 1108) nf Gorece bode daocnoSheaor cn SabgoAroaoaernaconncd — 55,932 2,036,589 
Others LN eee ae ces ots aceaiettes ooaeaie a 1,498 5,739 100,873 
Total Current (ASSets i.cnececssns coscenswenaese 262,921 596,136 16,727,310 
OTHERVASSETS Fert fie: icc aeolian itameabtcice — 10,410 324,561 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 878,097 1,003,406 48,441,176 


TOTAL ASSETS (ore... cesseesicecasreetees see 1,314,997 2,706,833 206,248 | 108 628,913 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Werm | DeDts. Merce dasa secsnsisn ester se aeemiesiscicsts 10,000 125,000 2,500 9,529,966 
Less Sinking Fund on 
DIEDENEULES aeiassnaescasscet wine picnectasaecclactesteerssies — a aoe = 
10,000 125,000 2,500 9,529,966 
Less Payments due within 
ONE PYCAT sg Po a ee eno Gene gunnc gece demon eenees sass 2,000 10,000 2,500 442,834 
Total icine owinatctactuarsieclacien dsemiontun woktesenidetins 8,000 115,000 9,087,132 
LIABILITIES 
Current; Wiabilities)s sascccngonsecca-stunctasesticccses 86,946 237E35i 8,641,628 
Others Liabilities i cc29 eo sosesesdeoesesscisecuareseacs 1,100 10,410 698 ,726 
NOtalicessanaercesascetesosss ansesouwundashasentee- 247,767 28,439 9,340,354 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 5,238 

DRess@AMOrtizationy...02.24.<c cms acpeacecouece 436 


2,031,716 
242,245 


3,092 36,834 1,789,471 
RESERVES Sietensevtcnaa cstescssccsetssesscsee see = = aa 
WTTETRYBE © OUR ce aienccsccassanieseateseensnaree se 337,762 1,303,826 39,970,780 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 878,097 1,003 ,406 48,441,176 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 1,314,997 2,706,833 } 206248 | 108,628,913 


St. Clair 
Beach 
1,164 


$ 
1,621,372 
516,414 


1,104,958 


199,097 
41,540 
210,100! 
8,922 
2,479 


462,138. 


1,067,8¢ 
511,0¢| 


2,078,10 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


REN lies ec vsnstscr AONE bin ten tude antaaseiasc ccs South W. Southampton St. Catharines St. Clair 
Oxford Beach 
BADETAOL (CUSTOMETS WAM oc.3.. ce sccva Reich. ccs. 366 1,878 46,869 1,164 


Springfield 
219 
$ 


STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 319,058 1,231,428 36,228 36,329 844 994 633 
Beimincome fOr ‘VeareiecciacsccccS hie eco 18,704 72,398 11,310 3,640,936 73,168 


Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
COTES |. 5c ccth Pech sectdeie dea RG e Boers 


337,762 1,303,826 47,538 39,970,780 1,067,801 


STATEMENT OF OPERATIONS 


VENUE 
CRD ROS er 1,023,065 1,887 ,664 195,807 87,951,242 1,249,724 
ther Operating Revenue ..............0..c.000. 13,066 38,650 3,293 1,038,286 20,365 


BE REVENUE, 556, seeoncigeescisthessiiions 1,036,131 1,926,314 199,100 | 88,989,528 1,270,089 
PENSE 
Bere Purchasediens tihudienes.cn-. dN aiid 953,813 1,620,770 171,829 | 78,540,878 1,082,355 


_ CS 2 a 
Yperation and Maintenance...................... 27,196 


9,646 65,577 2,944 2,845,752 

mee ANG, COM CCGG cide cl ecassseonsddeudanccs 215332 46,890 5,491 1,014,435 21,610 
BST ak Ny hc eich cieaoheics occe, 21712 47,578 4,696 1,048,315 25,780 
yepreciation Less Amortization ................ 9,795 58,313 2,544 1,834,163 39,980 
Meta ROMS E's 5... cnc 050 sane denitouedosesne ctvee 1,129 14,788 286 65,049 a 
PENNS oo i hig ee ass 1,017,427 1,853,916 187,790 85,348,592 1,196,921 
me Before Extraordinary/ 

BRE TONE 5 eyis s supvetadcserhy GRA e cian 18,704 72,398 11,310 3,640,936 73,168 


vaordinary/Unusual Item(s).................066.. 


: sabes San = 
PR ki ss cach ianatech vxnamaaiiaeeenea a 18,704 72,398 11,310 3,640,936 73,168 

\ 

i 

{ 
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Municipality..............ccscceseesecnseescesceeeeeeeenees 
Numberlof Customers eticvss ccs. ctoccecs0cceaelessee 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and facilities..............:cccecsescseeneeeeees 
Less: Accumulated Depreciation................ 


INethfixedtassetS tans:cecccc-ceenerentenesqaecesene 
CURRENT ASSETS 
G@asheand? Bank fei site nates soca cotati ae necator 
INnvestmentsSerorsncecesnarisnetntwenedeetusmascee rere 
Accounts! Receivable cs.. .o:-.ccrsascesesobnnsceee ss 
Wybilled Revenue eo..2.22.-.sce-seaseneossceas ees 


TotaliGurrent Assets ieecsseradscssnconeverronter's 
OTHERSASSEDS Bereta trstetsrascessceetosnees anne es 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL, ASSEMS i iiioccd.:scss.sonrceam-sceesess ee 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
MermyDeDts nresese rede ssccacosanen etamesdns es 
Less Sinking Fund on 
Debentures eencsesteshoessoseseeesesteee ses eteaean 


Less Payments due within 
ONE WEAL cistec sesh teat aencceduc sterner sseansieos 


LIABILITIES 
Current: Liabilities <aws95 sccsesessseearwaraaseaey sen 
Others sabilithes J ccs. sadesaecdcacecsiecsbcitasseneiess 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization..............:s:ceesee 
Lesst Amortization sc. s015aasscseuseoseceteessmneeres 


IREESERVES cer nscncaseacseeteactsunemarsnasapeeadosnas ce 
OM UGTT Ye ROULE YF csceo ere seececreneetnencncs: 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Municipal Electrical Utilities Financi: 


St. Thomas Stayner Stirling 


11,356 1,500 836 


$ $ $ 
2,644,851 10,485,436 1,449,527 1375295 
1,219,284 5,077,194 430,901 291,389 


5,408,242 


1,425,567 1,018,626 445 ,906 


227,157 374,640 35399 164,570 


— 300,000 _— _ 
375,098 1,380,288 42,673 52,605 
208 ,000 819,485 209,841 157,945 

59,744 561,119 40,832 4,403 
4,360 9,785 6,829 2,100 


874,359 3,445,317 303,514 381,623 
— 424,271 1,905 — 
2,092,814 9,289,897 627,866 513,830 


4,392,740 | 18,567,727 951,911 


femme? 
80,000 192,200 146,000 = 
80,000 192,200 146,000 
8,000 13,269 17,500 — 
72,000 178,931 128,500 = 
4,999 


142,354 


347,572 
9,956 


1,468,239 
259,125 


173,030 
8,435 


357,528 1,727,364 181,465 


132,698 
12,618 


518,097 
44,679 


30,792 
4,866 


120,080 


1,750,318 
2,092,814 


473,418 


6,898,117 
9,289,897 


80,970 


933,110 
627,866 


25,926 


659,249 
513,830 


4,392,740 18,567,727 


Stoney Cree 


15,270 


$ 
21,688,667 
6,365,398 


15,323,266 


1,743,288 


1,811,102 
1,145 28: 
1,080,07 

30,42: 


} 


5,810,17 


10,143, 3 
9,071, 


30,204, 3 


F 
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CAD AMT Vi. ch 150 «cota FRuictos vv koh aaces ees aaca cums St. Thomas Stoney Creek 


se TOT MC VISTOMICE Sac ciapascsnctscvacscsaaiectes ps ec 11,356 15,270 


STATEMENT OF EQUITY 
Itility Equity, beginning of year .............. 
BE ADCOMNG $00 YOAL 6s opr s sey song ess yt cyeni- 
apital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 


BEHUISLIMEMIS 5 3. Nice sa ve atee «ican snnidee pyEtr obec: 


$ 
8,813,685 
1,329,513 


1,609,823 
140,495 


6,098,047 
800,070 


(29,581) 


1,750,318 6,898,117 933,110 659,249 10,143,198 


LITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
VENUE E 
BEVICE REVENUE £54..15...-2.cecescecavenecececoeeees 


2,909,158 16,368,972 936,658 


1,396,203 21,336,856 


ither Operating DREVENUC ie ken coc canes bone scok 78,410 227,836 21,550 21,413 521,332 
2,987,568 16,596,808 1,417,753 958,071 21,858,188 
2,389,170 13,787,232 1,151,668 822,011 17,872,792 


168,657 1,028,682 47,127 20,876 661,997 
71,236 239,175 27,308 18,361 440,675 
96,315 341,641 19,150 30,311 415,168 

110,696 367,591 51,119 26,458 641,502 
10,999 32,417 12,162 _— 496,541 


2,847,073 15,796,738 1,308,534 918,017 20,528,675 


140,495 800,070 109,219 40,054 13295015 


140,495 800,070 109.219 | 40,054 1,329,513 
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IMuUmieIpalityseearectes sasese totes aces aaseiislecaeee sees ees: 
INUMbDEN Ot KGUStOMEIS res. cconecneeeoe can ceceaaeceite e's 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plantvand)facilitiesi ie... ... sees: no-cecreewecversns 
Less: Accumulated Depreciation................ 


Netifixedigassets iiciiee sete sucite ores es seemawruiesias 
CURRENT ASSETS 
CashvandlBank ciitenc esas sreteoseeesteees es eaise ns 
Investments Mee ecerese neeaee cae ssannciee see ssaceaeeis 
Accounts ReCeivable..cc.ciscc0ssso0ssececresnoseeess 
WnbilledP Revenue ic-c.csecssscclsesnatnnloneeeserevace 


Total ‘GurrentvtAssetsmirse terres ee 
OTHERWASSETSiircutnavvacecedawcectnedtees steneess 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL, ASSETS 3 00.0.0...022.c..ccnseeessarensesss 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Perm Depts eri ueesnisasecdarcosesearaneabatee 
Less Sinking Fund on 
Debenturcsseere csc ssscece teense 


Less Payments due within 
ONCVYVEAL sae dase neasssysccasmudeccaueataneadeae: 


LIABILITIES 
Currents Tetabilitieseaeiiitatccnenctaneneceaeen: 
Othhery Tela bihitiesiicoiawsece ds sa lsacce sense seceseom esas 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SubjectstoPAMOrtizatiOnys. sac cccaseasansore ss 
Bess#Amortizationicn sc. ac-cesseeseeenicecesiecans 


RESP RVES Giscacquesectansscukdase rte snseneateee eee 
UOTUETEYSE OWI Ya eren cerca cerrnntaesacaenseresaes 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


Municipal Electrical Utilities Financi 


Stratford Strathroy Sturgeon Falls Sudbury 


10,686 36,988 


3,713 2,442 


$ $ $ $ 
21,065,350 3,921,270 2,174,917 54,778,947 
6,770,108 1,629,082 884,198 20,934,320 


14,295,242 2,292,188 1,290,719 33,844,627 


568,180 28,189 164,562 


— _— — 6,413,971 
1,367,769 162,500 40,693 1,895,163 
1,347,710 767 ,200 473,068 5,103,000 
1,440,513 154,718 37,450 1,549,605 


20,732 7,361 1,690 40,681 


4,744,904 
129,223 
10,609,041 


1,119,968 717,463 15,002,420 
—_— 62,149 384,058 


2,509,475 1,455,011 22,416,813 


29,778,410 5,921,631 3,525,342 71,647,918 


420,021 42,000 13,500 10,652,745 


420,021 10,652,745 


1,106,592 


56,410 


363,611 10,000 9,546,153 


2,167,120 
14,846 


6,916,090 
600,691 


594,584 
30,364 


421,499 
128,414 


2,181,966 624,948 549,913 7,516,781 


3,789,044 
339,836 


180,678 
20,365 


14,500 
2,900 


558,470 


16,065,322 
10,609,041 


160,313 


2,588,895 
2,509,475 


11,600 


1,498,818 
1,455,011 


29,778,410 5,921,631 71,647,918 


3,449,208 
28,718,963 
22,416,813 


Sundridge 


476 


$ 
518,19¢ 
181,57: 


336,62: 


34,32 
10,004 
10,96 
85,36 
19,19 

1,29 


161,13 
2,13 
280,65 


780,55 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


BEUCIPVALIDY. 5c 30s AMased oRAUREN Paes e causes eas eeeemeae ne. s3 Stratford Strathroy Sturgeon Falls Sudbury Sundridge 


BRDEIVOL CUSEOMELScotte ccs cc totccecesncnaeeec sues 10,686 e713 2,442 36,988 476 


STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 14,608,508 2,451,464 1,500,996 | 24,922,228 331,357 
Net income for yeat........cccccsscscescssesesees 1,456,814 137,431 104,435 3,779,332 13,577 


Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
BPAISCIMIENES ce scceaevdercsetcsecdscsdaveestesteweccoe es 


(106,613) 


16,065,322 2,588,895 1,498,818 28,718,963 


17,403 


MIILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 
= 

EVICE) IROVENUG rena tess acevanecbes seein ce ssesceees 
Other Operating Revenue ..............:::00+ 


18,456,990 
439 406 


5,152,242 
103,817 


2,950,581 
62,956 


48 349,722 
1,300,942 


MERE? REVENUE cscs ctcicsbssvticiesieeites 

(PENSE 

MVE TP UTCHASE A eke es cossbecatnecadieeoascdes 
PIER TONELAION iacicnsbacentun doa etsssannlastenwarsenen 


15,097,797 


4,431,209 


2,564,117 


37,116,725 


Operation and Maintenance..............-...006 927,912 261,191 145,061 1,904,022 
Billing Gite ClSuOCh te cectetite Nes casstanenaehas ek 160,924 95,270 62,689 1,160,857 
ME ITESRERE TOTS wk toes eect tatckl bok heklashoee kine 390,549 194,905 42,188 2,329,825 
Depreciation Less Amortization ................ 802,685 131,025 88,215 1,941,960 
Financial Expense .........0c:cccccscessessesseseees 59,715 5,028 3,083 1,417,943 


y 


DTAL EXPENSE. .............:sseeseeeeeeeeneeeees 


: 
r 


17,439,582 5,118,628 2,905,353 45 871,332 597,600 


1,456,814 137,431 108,184 3,779,332 LTT 
3,749 —_— 


1,456,814 137,431 104,435 3,779,332 


come Before Extraordinary/ 
BISA GICCIDS secre ceccsesk sso taycoe semen cyte scene: 
straordinary/Unusual Item(s)..............::0066+ 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality: 4.0.2: ierseaieaies t.2h sane eereeeneeaens Tara Tecumseh Teeswater Terrace Bay 
Twp. 
Numbervof Customers:2, ifs.cc ese. vesscceeoeeseceees 384 3,083 481 940 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS 


$ $ $ 


Plant and’ facilities, otee siceauen teen emereessteces 295,705 4,192,471 363,123 987,132 
Less: Accumulated Depreciation................ 117,246 1,326,128 156,487 437,086 
Net’ fixed! assetsi, fo) -4c.scstdoedententnns eecees 178,459 2,866,343 206,636 
CURRENT ASSETS 
Gashivand Bank s2e.3 ied ees 73,238 478,293 36,892 
Investments; 55 53 soswaces eehswsp tects tacseaseaeces 12,500 -— — 
Accounts: Receivables. jciek. seceses sc sceewese sce ees 14,253 103,797 6,912 
Unbilled Revenule saves. scan verese sce! eeeeaeeeen 64,864 353,000 108,825 
INVENCORY) 2 oe wc yoo anna soot se as ese spieeesteeias 3,663 94,296 3,684 
Othe ra ieee eee eae 403 4,485 2,015 
‘Total’ Current Assets i122 sorceress sosseesuea 168,921 1,033,871 158,328 573,941 
OTHERBASSETS tevs, cove ate pideasin atanettie oles — — — —— 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 281,708 1,323,918 395,829 717,361 


TOTAL, ASSETS is sincsccssencecedansteaeccnce se 5,224,132 760,793 1,841,348 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merm' Debtis. Lia: A Aetitars tes aiilecseeee ew slesieds 
Less Sinking Fund on 
DEDONtUreS opis Aiedasioctscbactsbinutedeteseeenns 


Less Payments due within 


ONE! VEAL 258 Reales cess ace neon me oaeaiecee 
Total occicb aad oa os ee 
LIABILITIES 
Current Biabilities .s. jviccdnancceerasosiesscceesees 55,260 422,964 56,762 237,219 
Other -TLiabilitiesticcsess- sso ee ee 1,225 12,090 980 
Total 2 ee 435,054 237,219 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 155763525 

TESS” AITIOTUZATION sasecnccteecsckcas ck onencaten eames 165,989 


10,365 
2,667 


34,223 1,410,536 2,752 7,698 


RESERV ES fciecsic. sverusaesemiosa vena anuene rena tat = a = = 
WITTETTY -BQUITY Mitcsecccssoctantettcdecssasade: 256,672 2,054,624 304,470 879,070 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 281,708 1,323,918 395 ,829 717,361 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 629,088 5,224,132 760,793 1,841,348 


Thamesville 


451 


$ 
226,757 
93,305 


133,452 


30,836 
7,171 

16,034 

51,800 
2,202, 
1,714 


109,757 


355,404 
| 
598,613 
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‘atements for the Year Ended December 31, 1988 


PAIGE POALICYS vn cvciesectawbning Seeking cvaay vada Saaeeeeends or « Tara Tecumseh Teeswater Terrace Bay | Thamesville 
Twp. 
BADE LOL CUStOMEIS fables iss lidswsccss-ameesunedees 384 3,083 481 940 


STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 210,266 1,985,270 288,785 810,775 162,959 
Bet tniCOMe 1OL VEAttivas. ssc s.cactemartseeets ns. 46,406 69,354 15,685 68,295 23,410 


Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
BPENILISEMICKICS auecoedeusy n.cc7 reer seer erRaeeeberats.s2 6: 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


STATEMENT OF OPERATIONS 


3VENUE 

en ES Vee bees icicessosstes RTI asses 488,462 3,144,822 612,883 1,420,558 

Other Operating Revenue ............::0:e:eeee 4,796 98,638 3,932 29,770 

Bt REVENUE oat. 1.05.5p ABBA saae 493,258 3,243,460 616,815 1,450,328 
‘PENSE 


557,145 


1,253,738 


417,772 


2,793,247 


Power Purchased ............::.scscseseeseseseenees 
REL CSENCEAGOD vcs sscigitision envi ssnnatnnwesseys 


Operation and Maintenance...............:0006+ 4,427 154,034 6,358 34,564 

Billing and Collecting ............::s:cccccseeeees 9,255 63,662 15,364 29,445 

Administration ...............:ssscceseeeseseneeeseees 6,027 75,892 7,872 22932 22,936 
Depreciation Less Amortization ................ 9,336 87,271 14,338 41,754 4,950 
BrAnClal EXPENSE! ees sssedseserssecssecseceecmscss te. 35 — By) — — 
BPTI GE os spc saitatalinicodtanniisnaviee 446,852 3,174,106 601,130 1,382,033 478,396 
some Before Extraordinary/ 

MT TSti al Ste reise: ees eecisasaa OSes ee rena 46,406 69,354 15,685 68,295 23,410 


210 


Municipality: 2.2.7, sarees. .spac-nda sc. . osteuceenmee tee: Thedford Thessalon Thornbury Thorndale Thornton 
Numberiiof Customers alt. ....05.2..<0-5-6 00s 2.002 341 671 1,050 162 215° 


A. BALANCE SHEET 


$ $ 
Plantiiand ) facilities: ae... .essnscsesotaat te see sines 265,260 555,866 
Less: Accumulated Depreciation................ 136,844 297,118 


FIXED ASSETS 


Municipal Electrical Utilities Statement A 


Municipal Electrical Utilities Financia 


$ $ | 


$ 
1,117,344 84,709 134,363 
378,144 33,019 63,636 


Netsfixed :assets...s:a:cssssenemesectmesactvecsases 258,748 739,200 51,690 70,727 
CURRENT ASSETS ' 
G@ashivand. Bank 0h teee i foes ae seen csvens 164,208 61,605 41,963 27,895 ' 
TNVESEIMENTS 5.4.8 sins cnclensanuiciistee ieee seen etacaiseanas — _ a 
Accounts Receivable 32,455 S197) 3,664 
Unbilled| Revenue jc.c.sscccotacedscnesevecescitentess 129,198 162,411 59,390: 
InventOny caeesceecce dss ecsee sree ned tas accwoaseenmatines 21,729 55,872 8,068 
Qt eT ee acass cts cette eo ceo cdewee dacteatuidas ssi 27,399 1,469: 


Totali@urrentoAssetsi, cascaseescsntecinnatesece 131,123 66,511 100,486 
OTHERSASSETS Be ritsere ie cccsdee te hibistmee antlee — — — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 234,482 114,439 117,502 


TOTAL ASSETS 1h 4...) RUHR... 494,021 | 1,023,775 | useznez | 232,600 288,715 


Merim yDebta:.camencstees cuscecteduasteeendtee ts cenes 63,000 — 
De benturesie a ieescineonsestodiaecwn cane asacusnes = = 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Less Sinking Fund on 


Less Payments du 


63,000 
COLTON (60) BIRR SABE a s6 Ss cc GDR RGES AA CORES pt SOARED SOND 5,000 


LIABILITIES 


@urrenteliabilities sacar icens renee nsenaetoi 39,761 155,133 28,373 34,95¢ 
Otherssiaviitesenn..ccc-.wecy nce socce sree deeaen: 1,156 3,025 575 - 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization...............:..00008 
ess TAMOLUZAUON hia cctedsccacnssetactoncessnctes 


UTILITY EQUITY 


EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 494,021 1,023,775 | taeaaae | 232,640 | 288,71 


e within 


40,917 158,158 


4,601 
511 


202,184 
29,337 


4,090 


USA 172,847 


718,089 
485 ,048 


214,532 
234,482 


489,073 
411,860 


114,439 
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Thessalon Thorndale Thornton 


MOL ALLVES .b:. sasistuatapigsiGe een kien Soaimaped teehee’ Thedford 


Bs TOT e CUSTOMS sie 8 5 coins) icine Meee sonia 341 671 


TTATEMENT OF EQUITY $ $ 
tility Equity, beginning of year .............. 197,218 363,714 
BmINCOMEIIOT VCATieid..acsiseatieasoseetedas. 17,314 125,359 
apital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
BAUSEIMENNES wate. Se WG es hs nn ch oo cttgdieenea sist 


LITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


214,532 489,073 718,089 88,274 111,113 


378,428 953,567 1,107,335 172,285 252,569 
9,534 15,443 16,639 2,478 4,895 
387,962 969,010 1,123,974 174,763 257,464 


328,521 767 ,304 893,520 


5,714 28,275 54,873 
15,761 35,495 39,307 
9,764 26,015 22,134 
10,888 18,938 33,486 
9,528 


876,027 1,052,848 159,034 253,038 


17,314 92,983 71,126 15,729 
(32,376) 


17,314 125,359 71,126 15,729 rat a 


STATEMENT OF OPERATIONS 

JENUE | 

RACE SROVENU CEG. Boren cnevencpe rc eidve sesn aris ces 
meri©perating REVENUE os5.-..265500c0scy sens: 


-ENSE 

Be MRP ULCHASE wae 2a, 4c. 5..0s os eee eee pede 
BEC ENCTAT ON ea cac nanan ot aeaocececacaneces 
peration and Maintenance..............:..60688 
Bepeand Collecting ite). .....n2.c0<esessnkeoses 
BPPAUEISTE AON. «on. 5 fo cas taxes Hee sedmanendedasinca 
epreciation Less Amortization ................ 
Bncia ls BXPONSe wins, cos sacaeadtwseantepoasevan'sies 


231,810 
3,402 
8,198 
5,214 
“i . 


Rte X DENS eee 22s heaas sit ass vse aes 


me Before Extraordinary/ 
SU AUEMECMNS S2)s2525, Sty osiop 2 ne saveneasw do erranswias 
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Municipal Electrical Utilities Financiz 


Municipality:..2. 22. scsvsttsecsttereeeced ust anes seas Thorold Thunder Bay Tillsonburg Toronto 
Number of Customers ie ese. cerew se necee estes eee ce 6,872 44,596 4,536 214,970 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ 
Plant an@ facilities 27.00. cvs steset cea teee sents 6,832,836 60,762,324 1,823,600 6,320,815 441 698,225 
Less: Accumulated Depreciation................ 3,071,128 22,233,799 764,671 2,295,180 175 827,479 
Net fixed assetstinc toeccae sedan rosecedsens 3,761,708 38,528,525 1,058,929 4,025,635 265 870,746 
CURRENT ASSETS 
Cash*and* Bank ie tests «cen dscdet ones saetinss 320,111 2,743,075 225 ,382 878,610 9,800 
TNVEStMENtS 2st ae eseieeuicotiecesoetsaee ress senese —_ 1,760,838 150,000 250,000 26,500,000 
Accounts Receivable ............cc0ss000ceeececeseee 793 ,306 3,725,779 32,146 TIS215 46,487,072 
Unbilled "Revenue '.o6.0s.cc ce snegeeueuess sesa'salcats 396,589 5,038,236 397,100 378,987 19,878,000 
INVENIO Yee ccs ee oes ae nea trae entenac cence: 290,200 1,766,025 66,574 422,205 17,398,189 
Other vo.isa eee pease eaeeeeee aoe 20,298 82,535 12,485 4,542 545,174 
Totals Gurrent*Assets sccnigtei teas 1,820,504 15,116,488 883,687 2,707,619 110,818,235 
OTHER=ASSETS: arrestee aciae seteracrcenea toes 34,139 924,730 — 3,058 5,577,388 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 4,759,965 46,984,027 1,517,124 3,705,513 311,281,106 


TOTALPASSEV Setter cscctecvseorestecnecenes= <2 10,376,316 101,553,770 3,459,740 10,441,825 693,547,475 


DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long 
‘Perm Debts Heese ctu caeacaeens een ete 1,940,229 2,443,042 415,000 _ 
Less Sinking Fund on | 
Debentures Secrsteesescesencet sate tede ese — — a a 


1,940,229 2,443,042 415,000 4 

Less Payments due within | 
ONE VARs Maetasset Mees ttee ewes shove dane alaas 85,212 305 ,266 39,000 — 
Totalbeedcsetreee tear ees 1,855,017 2,137,776 376,000 - 
LIABILITIES | 
Currents Liabilities ezceseec vege e een tear 813,757 6,518,705 943,557 53,289,80° 
Other Eiabilifies ids, Anichvalveaunisiawtelens 183,659 = 48,949 18,355,47' 
Potall vis sacs sede eases sae aoanteaeee ca 997,416 6,518,705 992,506 71,645 28) 
DEFERRED CREDIT j 
Contributed Capital 
Subject tovAmortization\cc2.cs:cs-sce-s 1 cesses 254,998 4,638,984 637,661 3,245,40) 
Wess “Amortization iacci22scves tence dicecsestessaeee 10,198 562,411 67,408 382,94) 
244,800 4,076,573 60,393 570,253 2,862,46. 

RESERVES iciiodiitstacteceotctancssoanierieranissahene — —_ — _ -| 
UDI YE OUTEY verre casera ccnctesnensstanedesenes 2,519,118 41,836,689 1,480,027 4,797,553 307 ,758,62 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 4,759,965 46,984,027 1,517,124 3,705,513 311,281,1€ 


| 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 10,376,316 101,553,770 3,459,740 10,441,825 693 ,547,47 


———————————————— F 
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MUNICIPAlity...5.4.<cccssescrsenids oo sescvevenassenus coos. Thorold Thunder Bay Tillsonburg Toronto 


MIEN DETAOL CUSTOMENS Eas sescorensscessesretece once 6,872 44,596 4,536 214,970 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 2,152,195 40,012,982 1,494,829 4,290,179 279 131,776 
Net: incorie fOr SWEAT: 26: dis. tna ckt2Sis fatvaesss 366,923 2,473,265 (14,802) 507,374 27,727 ,967 


Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
Adjustment ......050.dbsccecssccnsseseescssentenenees 


is 898,886 
(649,558) Ss 


41,836,689 1,480,027 4,797,553 307 758,629 


498 319,234 
12,858,170 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 

_ Service REVO MMIC EA Sis ss ieaieacasheas dS ab acsriase. 
| Other Operating Revenue ................-+++0++ 


8,584,636 
112,567 


58,981,129 
1,990,073 


3,321,002 
58,979 


8,036,886 
252,014 


8,697,203 


BEOIUAL IRE VENUE, - conch cessccscanensdescansen canst 
EXPENSE 

MBPOWETAT UrChaSeG Bab Subd. os. casachaleteancdsaes ves 
Repeal GeneratiONn. 2cssaxc ane sscsaceaperasacasemesed ae 


6,950,944 49 637,541 


3,092,232 


6,950,663 404,350,283 


364,214 


303 ,266 


Operation and Maintenance...............s.e00+ 3,218,726 106,888 37,042,101 

Billing ‘and Collecting .............ccs.0ssssecensses 260,222 1,590,103 38,412 101,119 6,469,419 

PNAMIINIStRATION sics<tayocceccecubesboeecnacseseteN bars 275,651 1,554,255 92,608 133,195 19,862,338 

Depreciation Less Amortization ..............+- 270,136 2,222,995 58,750 211,451 15,336,262 

RN ANCIALT EXPOSE cecesacevas est cercs vee troeee sence 209,113 274,317 3,069 81,832 389 ,034 
BOA LSEXPENSE: is So cteneateeauasaseonute ns. 8,330,280 58,497 ,937 3,391,959 7,781,526 483 ,449 437 
Income Before Extraordinary/ 

RoMIStial It@IS -o.mqcewasysscstntee hu seate so bacans tes 366,923 2,473,265 (11,978) 507,374 27,727,967 
Extraordinary/Unusual Item(s)...........--::0+++ 2,824 — 


BD INCOME ois: noises atas cttw psessaeeresoone 


(14,802) 507,374 


2,473,265 
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Municipality sic..2.. .20eieaniancree sense scan eeeeseebicns Tottenham Trenton Tweed Uxbridge Vankleek Hill 
Number, of ;Customerssstsc)....o.sccecssscneerssessees 1,129 6.217 833 1,382 867 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant;and). facilities s.u.5...0:sssce ancaomeomenese ces 1,015,085 9,234,065 1,373,830 694,797 
Less: Accumulated Depreciation................ 303,645 3,433,482 583,637 328,439 

INetifixed sassetsindeid.c.5.c.cossonttteae ene neserons 5,800,583 462,132 790,193 366,358 

CURRENT ASSETS 
Cashand Banka torr. oe. ite sos cucseeete ees as 548,096 170,770 207,205 101,017 
InvestMents joint coscccuesvaervcloenersset och ueeeens 799 334 — 5302/) —— 
Accounts Receivablerds. aiinss.cssiccreecatseasee es 673,053 15,514 PANN 4,486 
UnbilledpReventiets.-c5.ss.s.cce-eaccecarosvecsases 1,719,936 146,400 261,129 257,148 
Inventory eect occ set thes sone cosek teelsaacs omen mane 395,019 9,795 81,554 4,330 
CO 1g Ces Rea RES Us, UR RE em scone aA — 1,561 2,559 2,230 

Total GurrentuAssets yc wcdesescscnescewtieeraceel 779 ,343 4,135,438 627,491 369,211 | 
OTHERGASSE DS ire fe ccete osc cue nseteesteseenee ss 289 34,040 — — ) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 518,620 6,993,648 1,020,263 449 323 | 

TOTAL PASSETS Ce) Oe. ) 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Less Sinking Fund on 
Debentures2 iatevcctunk: eenetnaeceeatenee ee 


Less Payments due within 


ONEHYE ALA tits. tester colt cnasdnakeet aveomeseasoe | 

Totaly wessiacewatsceane ch scene tereeaweaeeenaseentar | 

LIABILITIES | 
Current Liabilities 1,891,369 103,855 151,822 
Othergliabilidiest ie. sos ceasseses poaceescce eee 150,827 5,905 23,392 
"FOtalese ec conscsuossenctine cede Mteesa eta seerereecs 530,330 2,042,196 175,214 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization..................00008+ 221,919 1,393,564 
LesspAMOrtizatloneescsseeccscssascumnone tesecorece 10,941 1525357 
210,978 1,241,207 84,108 143,391 11,675 
RESERVES Pri tise tn Wise eget eedatedaate menace — = — -- — | 
WEEE WE OWI Ye oe ctcceae as semen ctaceas 732,764 6,686,658 612,304 1,099,079 563,438 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 518,620 6,993 ,648 609,821 1,020,263 449 ,323 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


2,009,692 | 16,963,709 } 115.999 | 2,437,947 1,184,892 | 
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Tottenham 


BEMTICIDALICV «08s. ony sige conten cates: Selsvan cae cessoaetee Trenton Tweed Uxbridge Vankleek Hill 


TIDE TOF i CUSLOMETS sine sh.cciscisad dee sacssth navadesecs 833 867 


1,129 


6,217 1,382 


3. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
Net Income: fOr Veale cis: .4sadecs sane. semeease ss 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
PXGIUSLIMENS fcc. aise riecidartdns gen toes sete stein ss 


$ 
605,672 
127,092 


$ 
6,138,662 
547,996 


$ 
514,920 
48,518 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


>. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


157795525 
19,427 


13,843,554 
302,551 


929,013 
26,470 


1,717,168 
60,171 


1,062,420 
11,343 


ee VN ee oes acco te capitenwes sacs eles 

s=XPENSE 
BOW CT ELUIECHASE Giger Mins. cions cere esuee pes seceste cs 1,488,834 12,691,687 1,447,439 928,530 
BrocalaCseneranOnin. coc. sc. csr se recor scacacocacees _ — _ — 
Operation and Maintenance...................04. 67,011 275,123 70,982 17,340 
Bling, and! Collectingi....cs.secernaxee sce ou 29,287 111,758 39,833 28,575 
BrciministratiOnicrr.cyscectes cence teres manoeee ness 52,251 253,471 61,885 23,033 
Depreciation Less Amortization ................ 31,394 260,328 42,319 26,683 
Binancial se xpenseiea..ce er teetah anc senonsece: 3,083 5,742 1,084 


BT XK PENG Boo si ississc taste oeann eran deancese 


1,671,860 13,598,109 957,553 1,662,458 1,025,245 


127,092 547,996 (2,070) 114,881 48,518 
i = (13,385) i st 


127,092 547,996 11,315 114,881 48,518 


ncome Before Extraordinary/ 
Memustial Item Sire toss secl eaneceasossencenss 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


IMIUTUCIPAlIty nc asesconeesosetsisctcestencenetatecereeee on Vaughan Victoria Walkerton Wallaceburg Wardsville 
Harbour 
Number of “Customers’:..4..5 cesses eet se seen 32,430 665 2,068 4,665 198 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant’ and facilities: 5; 2.0. antes oer ercene doses 87,335,911 532,164 1,897,096 6,962,252 98,646 
Less: Accumulated Depreciation................ 15,936,807 227,185 831,968 2,829 436 64,611 
Net fixed assets iy. 3.0.5. go ee addaceeentoes 71,399,104 304,979 1,065,128 4,132,816 34,035 
CURRENT ASSETS | 
Gash? and" Bankerresceente cc este cere tees 826,011 165,824 101,295 28,253 
Envestinentsesgeseetrenten soo cee cee emote omtee es 2,978,580 — a — 
Accounts’ Receivable iii: .s.1 ae sdecledsesssceeee 5,244,782 458,781 1,163,279 4,422 
Unbilled "Revenue Wisr-s-: sesecceecemeees eee cee 3,793,001 113,978 195,147 21,200 
Inventory seers fe aeeecnece soon tee te eaaene ss 4,676,994 144,322 312,598 — 
(O78 51) asd RMA. beards liege ty VA REG RES rs Bre 186,272 8,694 16,185 ~= 
‘Total: Current vAssets or erste 17,705 ,640 165,873 891,599 1,788,504 53,875 
OTHER *ASSEDS etree ceao ea etaee ets 59,961 — 6,000 — IRS 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 14,757,545 294,024 1,839,620 6,166,903 105,712 


TOTAL, ASSETS thc eho | 103,922,250 764,876 3,802,347 12,088,223 194,797 


5,394,000 


Less Payments due within 
ONG VEAL Tee ee rece cee saees oop te imac eaters caees 882,400 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long | 
Merny Devt ey. rates iiteledgnc te catenee eno 5,394,000 307,881 — | 
Less Sinking Fund on | 
IDEDENtUTES tes et te. seer eect ee sna: = — a | 


307,881 — | 
| 

64,316 — | 

i 


Tata rari rte cade tere re arn ee 4,511,600 — — 243,565 a 
LIABILITIES 
Current Liabilities 8,151,350 98,614 304,339 973,394 14,999 
Other aatiiiier nacivexsnitenatinsd 2,978,764 6,150 28,445 96,862 2,065 | 
SPivealit: eae sts Unseen senate eaamardhcntaad 11,130,114 104,764 332,784 1,070,256 17,064 | 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital } 
Subject to Amortization.......0..000:0ce 54,899,627 204,131 23,451 215,698 3,102 | 
Ress Annu ization sc tbtas cists sits wacsictieeeg 6,021,908 47,121 3,561 17,865 475 | 
48,877,719 157,010 19,890 197,833 2,627 | 

PESTLE VES Soa tecets: faiised Mocs etic omn nay -- — _ — a 
URTEI YP RQUIT eesexe rg ots eines 24,645,272 209,078 1,610,053 4,409,666 69,394 | 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 14,757,545 294,024 1,839,620 6,166,903 105,712 | 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . } 103,922,250 | 764,876 3,802,347 12,088,223 194,797 © 
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BIC AME 5 dv enna ee caneapihate cans trcionmsakaena seme 
BeOS LAT t CUSLOMELS saein o.:s0 sn ofvaecs<de8 a8 eases 


. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year 
BISteINCOME LOT) VEATHes.15 6654+ daseieinmeaagues 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
Adjustments 


TILITY EQUITY, END OF YEAR 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


Merde REVENUE cisccca sauces toc satate seth uasees 
YXPENSE 

Power Purchased 
Mcale GCNCTAUON carer. cute racctraateneneccsr senses 
Operation and Maintenance..................006 
Billing and Collecting 
BSRIDINISSFALOMME «.yyigcs ses nacinssealensacerssacasas doses 
Depreciation Less Amortization 
Financial Expense 


BL: EMEP ORE sna jpscantisd.Gaceverady aehasasen 


ncome Before Extraordinary/ 
Unusual Items 


Victoria Walkerton 


Harbour 


Vaughan 


Wallaceburg Wardsville 


32,430 2,068 4,665 198 
$ $ $ $ 
20,022,620 1,494,056 4,352,864 63,467 


4,654,652 115,909 56,802 S927, 


(32,000) 


69,394 


24,645,272 209,078 1,610,053 4,409,666 


61,742,274 
1,070,419 


647,118 
20,115 


3,003,322 
71,770 


10,903 ,941 
167,545 


166,214 
1,049 


62,812,693 667 ,233 3,075,092 11,071,486 167,263 


52,224,241 
2,003,938 
1,282,676 

731,642 
1,335,430 
580,114 


546,178 
35,164 
25,682 
24,416 
12,946 

612 


2,693,733 9,594,583 145,292 


2,726 
4,147 
5,139 
4,032 


85,517 
T3557) 
82,784 
81,574 

1,742 


511,810 
200,571 
378,148 
278,232 

51,340 


58,158,041 644,998 3,018,907 11,014,684 161,336 


4,654,652 PPEPES 56,802 5927) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ecs.-siccsccscsccesecesacneiacon es scceecess Waterloo Watford 
North 
Number of, Customersteer. cies cccssseccor eres cons nese 30,770 678 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant) and ‘facilities#te scissor se eres ees 360,631 5,136,293 56,293,449 587,517 
Less: Accumulated Depreciation................ 146,070 2,249 684 17,380,661 283 ,463 


Net fixed sassetsi.crsceics ss css ornate see terete aes 214,561 2,886,609 38,912,788 304,054 
CURRENT ASSETS 
Cash™ and "Bank etccc:scsstcscosemnendetene tee ieees 20,995 246,049 2,829,370 212,276 
ANVEStIMENESE ere eet ten eceee nara — 218,615 1,000,000 a 
Accounts Receivables «ct scigsstescetotes setae 6,589 361,819 3,726,530 18,648 
Unbilled "Revenue. sso .csccscoeeccce eee ee eeeee 51,148 574,604 4,835,000 73,300 
ARTI) 0) Sadanceasccauasomadocoadend iodo doocoopacqeoddct 3,718 176,866 2,146,184 5,550 
OTE eee een i eect aiedeete tech teats 1232 29,560 66,462 1,899 
Total Curren Assetse-etreecttee reece eee ees 83,682 1,607,513 14,603,546 311,673 
OTHERVASSETS rttscrrnee ertetineedcteences occ — 39,558 96,286 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 17TASSS 2,092,602 22,683,261 535,298 


TOTAL ASSETS 7.000000... ci iicccusccscssesesse 475,798 6,626,282 76,295,881 


6,884,163 


Less Payments due within 
ONE VEAL neces serine. cece teetenee ance ness 370,354 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Term Debtirae rere eevetteceasctes: setts 91,000 6,884,163 
Less Sinking Fund on 
DebentUresa ere crete cece stesso eeeee eee aec sens a= — 


FOtal eee oe re eater ree 6,513,809 _— 
LIABILITIES 
Current? Liabiliiesnc.0.sseetocaniot eee erica eens $74,763 6,455,578 91,758 
Other Viabilities series scsra cs ces ene ee ee ee cas necenes 16,135 999 ,249 7,776 
LOCA eee ee ee een eatetees 590,898 7,454,827 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 1,164,540 

Less Amortizationicccs.csc scree re ssmeseenensecncnnee 176,653 


5,580,123 
683,991 


99,534 
7,109 
598 


6,511 


28,830 987 ,887 4,896,132 


RESERVES rcercerase tener crncte taeereasencacer tee: _— a= = = 
OTIETT YABOUIENE ra ccs rene near: 229,434 2,869,895 34,747,852 509,682 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 177,555 2,092,602 22,683,261 535,298 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 475,798 6,626,282 | 76,295,881 | tasiaas | 


Waubaushene 


330,427 
1155258 


215,176 


44,828 
11,902 
76,035 
4,418 
2,801 


139,984 
830 
203,353 


559,343 


58,062 | 


20,579 | 
3,470 | 


i 
17,109 
280,819 
203,353 


559,343 © 


T 
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Btateménts for the Year Ended December 31, 1988 


' 
| 
} 
| 
Beasts selena chins BE Warkworth | Wasaga Beach Waterloo Watford Waubaushene 
| North 

Pease sdoodese ted e Tees a 322 5,908 30,770 508 


$ 
201 ,086 
28,348 


$ 
2,470,944 
398,951 


$ 
31,322,089 
3,425,763 


$ 
451,178 
58,504 


$ 
262,954 
17,865 


B. STATEMENT OF EQUITY 
_ Utility Equity, beginning of year .............. 
iINetsancoine for syeares.cwityic cs ore ee eke 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
SPNEAGUSTETIOINGS 5 52st, Heb nee cnccholn dae ber seeen buss va 


Bi asticce ss | 229434 | 2,869,895 34,747,852 509,682 280,819 


OSes se uhuieaashssstolnntetereee ess 374,114 4,670,401 52,109,388 766,338 421,570 
Sc asistiaseeweaweendees 6,753 166,004 1,297,244 26,023 9,597 
sashulbwendendssteeeecubchaesiven’ 380,867 4,836,405 53,406,632 792,361 431,167 


305,658 


3,798,883 


BOWEL UPULCHASCE Pat eetes uses apsesel reese eyes 


43,474,479 356,693 


Beeocals GENE LAallONn in sens csteserw ese assors erro — — = ae 
| Operation and Maintenance.............:c0008+. 6,518 176,898 2,194,475 9,794 
Bepilling and Collecting ..........0.ccsssccsseeesscoes 16,803 124,632 1,050,443 14,999 
BRR ENTSATSISREATIOND «sca scseuexss delb yshoceusebst veh tepe?, 10,346 168 ,602 853,497 19,965 
_ Depreciation Less Amortization ................ 13,186 157,831 1,746,364 11,851 
_ Financial ESXPEMSE sceeaeseuseeees es eaeteoneenast wets 8 10,608 661,611 


BEE AT EIN PENSE, oi svesasovesschareasodordcnvctcr. 


| 352519 | 519 4,437,454 49 980,869 733,857 413,302 


income Before Extraordinary/ 
Meprrtistial tems sse os sscchseskes elected 28,348 398,951 3,425,763 58,504 17,865 


GRavcdacesaeses swaeererancdsosiaxaaseaesaes | a8 | 348 398,951 3,425,763 $8,504 17,865 


————— 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipalityaay. o. <<..seaqesteee tector nero secmseemeeeserrs,-« Webbwood Welland Wellington | West Lincoln | West Lorne 


Numberdot (Customersisac: cacnecceesecdeteseencenes 212 17,913 637 581 597 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant tand facilities: 92 ..5.<0.200..deeee mr acendne = - 220,010 18,535,547 379,226 393,510 601,660 
Less: Accumulated Depreciation................ 91,697 8,144,298 184,159 173,976 277,106 
INét ihixed sassetS)ncasocacosseschecupnascacesnesens 10,391,249 195 ,067 219,534 324,554 ( 
CURRENT ASSETS 
@ashwand ‘Bank S275, Gos. o.5.s cs peter eee 959,020 65,818 60,838 55,843 || 
TnVeEstMnents <tacecstescude. coe) caatanaasec aenanoseene 587,474 26,275 30,000 — 
INCCOUNTS IRECEIVADIC?. ..55sseneesnacasaescesisnts si 1,607,005 5,027 11,411 20,670 | 
Unbilled "Revenues sis .cccc2. se gencaonnseees <ceoeens 1,446,516 106,314 75,238 125,400 || 
Ravetitony 2 6 tee ees suiccsseee ores ‘714,448 8,859 —_ 10,799 |} 
ON) Cr NERO eS Poe OARS AE Stace EBEOCAAE 65,161 2,207 2,650 
TotaleCurrentJASsets ....6.ceooseccsosenes sauscis 55,677 5,379,624 214,500 181,107 215,362 
OTHERSASSETS Pogeiteiccciccnccercteancstonmenes 3 — 41,330 oo — — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 103,075 13,076,908 358,311 291,920 5533525 


TOTAL VASSEMS eer. s.-.c.canecdeceseaeetaraer 287,065 28,889,111 767,878 | 2.s6l 1,093,441 — 


| 

DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long | 
Merimn (Debi. ces aes-esncnsadreneomenecncass 27,600 215,639 3,000 a 
Less Sinking Fund on | 
Bebentures te. o.c0: tescsvesasasecaspanes cans abguaaes =_ = aad —_ 


215,639 
Less Payments due within 


ONE LYCAL sites sei tace tess: chssecnseemetrceentesieces 196,859 


otal eee bree te eis cee aoe et AeA 18,780 = | 
LIABILITIES 
Curent tabihtes 6 scsi. ie des eee aed cates 2,118,417 79,211 | 
@theraliabiliess nwa eee 158,298 2,185 | 
smi aod aieiak nen: 81,396 | 


DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital | 
Subject to Amortization 30,368 
Beas AMMO TTA GON vec, dcdecakscaveesk oxersss exosa 5,821 | 


5,908 755,630 24,547 © 
RESHRORS Ct net aye he eee ae at — 
ROPTLITY PROUREY 5 a.caihchencetcceenieeene: 108,632 12,761,078 323,569 433,973 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO..............: 103,075 13,076,908 358,311 291,920 553,525 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 28,889,111 767,878 | ease | 1,093,441 _ 
eee eae i 


ee i 
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tatements for the Year Ended December 31, 1988 


BTICIDALLY s casdneonse Rr ayan ee sdeotaacsdolaese es eno ds Webbwood Welland Wellington West Lincoln | West Lorne 
| 

a RID ACHISE ICTS aes Abhi osies con veucseeettenneses 212 17,913 637 597 

, STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 103,535 11,842,536 282,556 292,861 371,996 
Net income for VEAL ister wives eavocbemacdeeancseis 6,310 918,542 9,309 30,708 61,977 


Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
BE TPISUITIOINS ..,cscnee ty rteretssvedesace senatnusveness 


(1,213) 


ILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 108,632 12,761,078 291,865 ohio 433,973 


\ 

. STATEMENT OF OPERATIONS 

/EVENUE 

MEAIWICE INC VETIUC Sette rou rodancss coe eotbts cdnrweameesste 247,227 21,045,494 680,711 599 399 913,024 
miner Operating (REVENUE «ssi .csv0.cewen swears 3,432 379,927 12,857 16,151 19,460 


AL, REVENUE Sihas sicccssescitteacatenssasse 250,659 21,425,421 693,568 615,550 932,484 


XPENSE 

ee PHTCHASC UNE ATA a aa.5 deka dete tase ne 192,242 18,093,932 625,427 491,805 780,846 
Ga AGENETALON saccerwaruivesscgonmececureedenwades _ —_— _— —_— — 
Operation and Maintenance...............0s.006 13,191 928,544 15,972 20,127 23,078 
Beuling and “Collecting: sss <cqeaveccssesseseeses 11,144 418,376 14,649 20,552 14,258 
BERCUMITISCLATION § sige sn sends rasveorsepsadcusntscchiedies- ISy132 427,741 - 14,956 38,196 34,876 
Depreciation Less Amortization .............4+. 7,491 598,321 13,255 13 td 17,449 
NAN CIAL MEXPENSE cidcsccwrsesscoeenssd dvssaoaraades 7,149 39,965 


BIAS TE BENSE co oeseccsinsercrsernsvervesenesecos 20,506,879 684,259 584,842 870,507 


acome Before Extraordinary/ 
MeeiStvial (tenis. Csi aivsacwosercavstdecavdsedass awe 6,310 918,542 30,708 61,977 
\xtraordinary/Unusual Item(s)................0.006 


MEERA R INNES «bcs issiccieaconchdhcvansiorvon vedice 6; h  aeeat | 918,542 one 30,708 ease 977 
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Municipal Electrical Utilities Financiz 


Municipality 22. ts cute nee ia. earcenen tee Westminster Westport Wheatley Whitby 
Twp. 
Numbenrsofe Customers sp-s.c...casccsseconetans 1,075 391 649 16,669 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS 


$ $ $ $ 


Plan tranditfacilitiessseie. os nsctsccaetidenese sees 1,412,974 439,045 587,835 26,351,890 
Less: Accumulated Depreciation................ 446,146 125,272 309 306 7,144,224 
Nets fixed assets noc. see. eos 313,773 278,529 19,207 ,666 
CURRENT ASSETS 
Cashhand Bank. sch cee’... oscao ees ove. 35,405 T7513 531,056 
Investments sc acocn een eee eec er recae — — —- 
AccountspReceivable.).5.c.scnsicsee tees cone 13,185 29,854 2,500,302 
WnbilledsRevenuess 0. sos. cee eis cate 56,407 82,171 1,939,866 
ENVEDLOLY ec aie hee scc ee coe AG eT eee eeee 3,613 7.357 630,365 
OEE Pers (5k oe ret RS hl ee MR 1,406 — 25,966 
otal. @urrenteAssets .c52-5-0 scsncaik scoscaseus 232,261 110,016 196,895 S:6272995 
OTHER@ASSETS ens oo. cates, ee eens —_ — on 182,300 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 505,211 242,030 465,302 9,353,307 


PROTALPASSETS£ Oe. c2 see tose tees tate ses 665,819 940,726 34,370,828 


9704,300 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merny Debtty eae Wc okeiscavenReted Soeur nes 135,000 13,000 866,907 
Less Sinking Fund on 
LB Top EERE OLR HORI Ey. RPS MED IRATE = 
135,000 13,000 866,907 
Less Payments due within 
‘ONCHVEAT <5..6.oseasccnencescseecaeceer nee eseiece: 172,813 
BA PRA AAP Par ie Re PT yar RU Coa 135,000 — 10,440 694,094 
LIABILITIES 
Currente Liabilities, cc 87,355 40,733 
ACR LIAILEG. cccalscvancetcers co tel es eee 1,015 1,246 


MLOtal Car atnstsesnevensac tecture tees atte Senor ; 41,979 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 65 ,073 
ess sAmorizavioni con. cee ee ; 5,561 


66,933 
815 


2,519,344 
878,717 


3,398,061 


8,688,712 
903,064 


106,529 59512 21,859 7,785,648 


PRESI RNS coe ns <esctce cs eshceicadadeaetadeecsvadtahe ots a = Tas = 
RTE ROUEN och onsieonouaccas waiocaseaes 869,190 322,298 3753377 13,139,718 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 505,211 242,030 465,302 9,353,307 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 1,704,300 665,819 940,726 34,370,828 


Whitchurch 
Stouffville 
2,926 


4,218,755 | 
917,097 | 
| 


3,301,658 


300 


8,046 
809,787 


1,559,315 


5,670,760 


335,060 | 
22,250 | 
i 


357,310 | 


1,874,297 | 
167,384 | 


1,706,913 


2,047,222 | 
1,559,313 


5,670,760 
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Statements for the Year Ended December 31, 1988 


NG) ans ERR ae Re ee ee Westminster Westport Wheatley Whitby Whitchurch 
Stouffvile 
DOTAOL CUSTOMECTS #6. Sei concedes once oddovotccne. 391 649 16,669 2,926 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .............. 

Mer ancome fOr Yearoces. dis, ss.s...descisaddianse.- 

Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 

BSINORIS ft .. Lent 55 5.39,0. Fo BEI «02s 


TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 869,190 | 322,258 | sos uy 13,139,718 2,047,222 


$ 
324,634 
50,743 


$ 
11,592,656 
1,547,062 


$ 
1,794,630 
252,592 


822,651 
46,539 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


MICE ROVODUEC 805,620 7..0.00i0 0c sscbnesbevasvssss 1,003,670 493,052 770,478 24,494,136 4,102,846 
Other Operating Revenue ..................0060. 13,234 3,061 17,424 297 ,866 59,338 
BPAL, REVENUE © ocicesssssscssssecscssseosssee 

XPENSE 

COPE UTCHASO Ga v5 8 22:5 ...2 sk Gite. 842,031 20,719,305 3,422,901 
NE MORRO ooo ons snineithinens adanaracenvene _ = a= 
Operation and Maintenance..............606..... 24,285 828,247 132,111 
Billing and Collecting ..................ccssesessees 20,155 444,791 93,016 
OIE EE 0 a ae ee 24,986 464,395 174,441 
Depreciation Less Amortization ................ 47,557 621,908 86,067 
MOICIAL EXDCDIG ou, ce ccavencicnsissssspestonteesas WIESE 166,294 1,056 


EE S842) Se 970,365 462,606 737,159 23,244,940 3,909,592 


come Before Extraordinary/ 
TERS ee a eee 46,539 33,507 50,743 1,547,062 252,592 


ANN 22 es i enicnnes «spe iees ead eistees vases 46,539 33,507 50,743 1,547,062 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipalityis. 2. d.cce. {RUA OR sauianean scam renee smtes. Wiarton Williamsburg | Winchester Windsor Wingham 


188 


Number cof) Customers sees. ccs. decks cence tate canes 1,041 1,036 68,454 1,479 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Blanes anid tfaciitiesia: tines ss sea esttneeened abt cc 1,266,023 112,095 1,004,053 94,780,636 1,820,679 
Less: Accumulated Depreciation................ 434,089 46,445 396,615 40,195,353 728,822 

INGCEI KEG RASSEIS iad caeeccs vote nee eek 08 831,934 65,650 607,438 54,585 ,283 1,091,857 

CURRENT ASSETS 
@ashvand,) ‘Banks es ascstinisaecsce ree eet ees 49 323 16,494 147,524 479,113 53,754 
Investments) mosaihiceenawtencaaorerssteeeeeen ess — 7,000 — 14,225,000 — 
Accounts Receivable 206,027 6,345 23,061 5,579,189 78,806 
NDE MPREVENUE hives ecw especneaecseseasenaeo thes 78,862 26,512 299,491 13,160,000 348,957 
INVENUOLY ioc ads coe ies evasevccasevt eres novorsecsewiees's 73,857 212 12,800 4,983,733 80,737 
CURE: 5h Sistecar as dodo coeea teen eeas 3,599 860 4,366 129,728 4,471 

Total. CurrentBassets scchsosesaosscedessarnnews 411,668 59,323 487,242 38,556,763 566,725 

OTHERVWASSETS 26. vevanese tess snene eee ter assess — 334 — 400,789 10,874 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 724,728 113,439 945,891 75,502,504 1,649,212 


TOTAL | ASSEDS saeosccthdscsccncctesesssdet ssae 1,968,330 238,746 2,040,571 169,045,339 3,318,668 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
HP ermy Debt beets ests scsscees ue taetnettesaaens 145,000 3,198 22,042 — 
Less Sinking Fund on 
Debentures rere censnsertotvonwodensnrenenaena ries — — — = 


145,000 22,042 — 
Less Payments due within 
OMEFV EAL sy: Baa Rincasseese cope vaueetdec ene edatons 23,000 20,789 — 
DO Calls a secrceactaatale dv axseereusr en epee eA 15253 — 
LIABILITIES 
Curren te lia bilitie Sircmernsssnnneees tenes 191,188 206,664 13,411,424 190,632 
Oihenlsia Dili ties evenag see nteaesesosens totadee tenes 1,660 25 2,835,586 5,722 


192,848 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization...................00665 
Ress# Amortization c.iaas.e-arssatenacaiiecdecsecanancweee 


110,176 
11,545 


7 

206,889 16,247,010 196,354 
926 1,796,512 Zieiee 
372 333,333 5,707 
554 


1,463,179 22,018 
184,102 — 

75 648,544 1,451,084 
75,502,504 1,649,212 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 1,968,330 238,746 2,040,571 169,045,339 3,318,668 


98,631 


830,123 
724,728 


16,163 


88,112 
113,439 


IRESER WES wieiirccc dessa? asec uossibenieins eae accee'ssemeness 
RELTCE YS OUD, of accaracusrasecsecuaetrisedess 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


885,984 
945,891 
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itatements for the Year Ended December 31, 1988 


PICT AUD Yi oe cit 5s sieu ec etal chcuniuseskeseashen nog hiaen’s Wiarton Williamsburg Winchester Windsor Wingham 


EIDE THOU CUSLOMETS tess s < cachensbeicctawivavecs 1,041 1,036 68,454 1,479 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
Bee bttCOmne? TOT) VAT Isa dades.ccsss este. eeeevec x. 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year 
UT So a a 


$ 
759,749 
70,374 


$ 
788,360 
97,624 


$ 
69,575 546 
6,616,637 


$ 
1;357,383 
93,701 


(543,639) 


fILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


1,451,084 


STATEMENT OF OPERATIONS 
3VENUE 


1,356,265 
22,340 


184,579 1,892,172 
4,039 26,727 


1,378,605 188,618 1,918,899 139,106,211 21325132 


1,108,702 


136,701,789 
2,404,422 


2,082,180 
49,952 


<PENSE 
BAW eT EULCHASEC ih 54'S) cede au. ss Pewee veds 
Bexcall Generations 6 vccvescscnnscaboerck camcnesan cation 


157,459 


1,682,125 


119,792,083 


1,775,238 


Operation and Maintenance..............0..0.60. 48 564 2,872 23,320 6,311,305 43,857 
Spine) ANd) COMECHNG, wiiseiccescsessseoanautecees 39,297 9,898 33,049 1,500,858 50,386 
BATA TNISEL AMON crevtewncnsenetrer trond tocninactene 59,030 5,908 21,531 1,177,685 105,296 
Depreciation Less Amortization ................ 36,027 2,986 37,198 3,570,143 63,545 
MATICIAL? EXPENSE 24; clehoesdasnoeecvetavnswevessdver 16,611 1,081 3,633 137,500 109 
PAN EXPENSES | sescceccccuaoskul dah caceaoont: 1,308,231 180,204 1,800,856 132,489,574 2,038,431 
come Before Extraordinary/ 

TERS TENS 1207715 Se eet are, oe ne 70,374 8,414 118,043 6,616,637 93,701 
traordinary/Unusual Item(s)................000005 — 20,419 ao — 
| LESCOL Se SR Set Oe ere 


8,414 | nee | 6,616,637 93,701 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality -.:7.02.. essere tans .ccdocaetevenesesese es Woodstock Woodville Wyoming York Zorra 


Numberv:of Customersiiiiit...cssseiescseneeestocssss 11,180 303 ipa! 35,159 900 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ 
Plantvand! facilitiesteesec..«.d.0ceteeee co weenore 13,356,574 $31,392 39,819,316 894,562 
Less: Accumulated Depreciation................ 5,390,901 224,459 18,815,104 411,751 

Net, fixed ASSETS eee oat saws endee nent seseeseales seas 7,965 ,673 21,004,212 482,811 

CURRENT ASSETS 
Gashtand Bank h:tescis teks oscoceteneeee es ce sos 152,009 84,934 72,229 
Investments: se/scc soa cieesaetie aceon ss Soe eeen cates oe 1,008,914 5,350,000 — 
ACCOUNTS JRECEIVADIC Nc cess scacenice seis viesleeis sige seis 1,345,008 3,218,016 43,066 
Wnbilled Revenue’..:.:<1:.ccsscdecoectescceseceae sees 1,198,641 4,788,000 145,560 
Inventory (lee rier mm ele rcar cos este 798,133 1,471,172 = 
OES yes Eee tee tats Satie aaie' og (5,897) 41,960 3,478 ) 

‘Total. Current Assets saisvecsseessoeccesvvess eee 4,496,808 80,641 147,236 14,954,082 264,333 ) 

OTHERTASSETS tae ices ctecccae stent etetsees 45,783 — — 46,887 — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 10,490,684 158,521 346,856 30,416,684 716,917 


TOTAL ASSETS ext iocccsccscencetecsccsesescese 22,998,948 328,473 801,025 66,421,865 1,464,061 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long 
Term, Debtae picts cescs.b- soa seenceeesiucese sess’ 45,783 192,140 
Less Sinking Fund on 
Debenturesieacaosscsccssem oe sen tec weee eater ene — — 


45,783 192,140 
Less Payments due within 
ONES VEAL sic. seariee nso sapeseneoesaoesese secones 5,174 76,856 


40,609 


LIABILITIES 
Currents Wiabilities;cnitaaccsecesnmset aaeseeeaceses 1,934,529 34,844 55,285 4,806,333 195,912) 
Others Uiabilitiesssw.casr tense sscccsseer nese ene 438,695 1,420,036 1,100) 
TOtalite vaspcrosscss scsscssedsseaenscascodvesesogesecs 2,373,224 40,444 6,226,369 197,012 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject to Amortization .....c.c.cccscseesees 1,091,275 22,901 162,202 23,778 
LessvAMOntizatlone.ns sescsen etc cies conse eaconesete 89,150 6,124 14,381 4,803 
1,002,125 16,777 40,916 147,821 18,975 

RESHE VES eur am) S/areie yr Mindaliciegy = ale — — — 
UTILITY EOUITY Ue 9,092,306 112,731 353,075 | 29,630,991 415,872 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO...........-.-. 10,490,684 158,521 346,856 | 30,416,684 716,917 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY. 22,998,948 328,473 801,025 66,421,865 1,464,06) 


Statements B and C 227 
statements for the Year Ended December 31, 1988 


Woodville Wyoming York 
35,159 


ae cae ce 
2,630 29,625 2,049,319 


Woodstock 


Io 66 ict ost sen habcveceawid sens diarviten penser 


lumber OT AGRISTORIOES ciayen ee sare tucawontansteeds cor. 11,180 


. STATEMENT OF EQUITY $ 
Utility Equity, beginning of year .............. 8,195,193 
RIE PAINCOMC MOT BVEAT. aces snrssesecsbevasskusosteen: 687,125 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 


$ 
640,845 
(224,972) 


A RMENTUOIN ISS sacle shies dhe she asawaa ce senerh iniieikes 209,988 1,069,499 
TILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 9,092,306 112,731 _ 353,075 29,630,991 415,873 


_ STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE. 


17,204,231 
345,581 


48 433,421 1,243,944 


323,080 664,525 
Do22 9,057 1,978,121 16,122 


17,549,812 328,402 673,582 | 50,411,542 


14,902,614 


BOAWeTEUECHASEE issih ct oa io Ss ceo ce Arenas 
BescallGeneration oss acees h oky do sienee re doebes 


285,575 586,866 41,522,711 151355739 


peration and Maintenance.....................5 890,093 9,305 16,706 1,637,063 47,199 
ming and Collecting ........006svsessversssnevss 272,066 7,036 9,818 2,197,905 575712 
BEIGE ALIOR 6 Fo. sshican enc ieasanaidssiesecsuabsaainte 283,030 15,779 173 1,415,467 38,923 
Depreciation Less Amortization ................ 501,075 8, ye 18, i 1,676,038 34,367 

BANCIA ERDENSG re. seanurisneged tlacieas erecta 13,809 60,752 — 


16,862,687 B25, 102 643,957 48,509,936 1,313,940 


687,125 


vome Before Extraordinary/ 
Jnusual | Ao) 10S ROAR ES oe fetal Coes Se we OL 


2,630 29,625 1,901,606 (53,874) 


(147,713) 171,098 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Total 


Muniicipality.............s0cccsccescneersceesseecsoesevcees 


INumibersof (Gustomerses.t se: caste seesssosstesnaneese- 2,592,810 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ 
Plantvand facilities: Pee. <....deswweaccus omyeneace- 388,492 |3,974,422,163 
Less: Accumulated Depreciation................ 171,527 |1,348,459,917 

INet. “fixed assetSieeeves:.csscaee sie eeeaneseres= 216,965 |2,625,962,246 

CURRENT ASSETS 
Cashitand Bank 292 eerste. cee ste eacetenesans 58,661 94,238,206 
TRVEStINEMtS,: 2c. akc ceecee smother snes ees casas -~ 239 120,292 
Accounts Receivable.............cceeeseeeeeeeeeeees 10,562 292,476,259 
Wrbilled Revenue: ...05.ccssccaeteusmcsng-wenserosess 51,000 349 933,515 
[TAN (S010) 3 )iSrake core peace pporoonecrnk onoobecbcaercocec nr 133721 151,255,952 
OPEL scsi ea ae EOS als a oto aee ea eie Seslo* 1,441 5,650,598 

TotalaGurrentsASSets ....cces dpecese oie waacecer 135,385 |1,132,674,822 
OTHERSASSETS Ott pts eusnceteaceesiccstees — 36,273,485 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 269,003 |2,243,820,488 

TOMAL (ASSBEUS oe eesesnccescsteseres+s sues 


621,353 |6,038,731,041 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


WPerm VDEDty Meh hatacsccets (dtecndeosaens a 52,045 210,809,777 
Less Sinking Fund on 
Debentuvester ca ea casnceccsusteecseneatevaausesass — 21,943,850 


52,045 188,865,927 


Less Payments due within 
OUR EAL ys cp satiated iiss epavencateaeee Manaaeaees 6,850 20,968 ,907 
italics. Srey pte sesaisas wenn enoeeree penance aces 45,195 167 ,897 ,020 | 
LIABILITIES 
Current seiabilitiesti ue .nssacrpaeo cease eens: 63,879 496,725 ,939 | 
Other (aS BUieS.2)io.dsedssocisncceeerenanrtteenes 2,000 81,256,856 | 
TIC EW eis shea eer todd aneaadcan oseeranenon-moucepee 577 ,982,795 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital | 
Subject to Amortization..............::eeee 509 ,550,982 | 
Teess vAMOLtIZAtiON 4a. nasa ccsesedbeeeseneteasiicessieuc 62,680,847 
i 
446 870,135 
RESHR WES: cai tecaice peenanpe 778,142 
LUG SUPINE JEXQLON URS Cr anac rere cnccucereet ona dentarcdoce 233,788 |2,601,382,461 | 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 269,003 |2,243,820,488 ' 


TOTAL DEBT. LIABILITIES & EQUITY . 


621,353 |6,038,731,041 


Statements B and C 


tatements for the Year Ended December 31, 1988 


BERICID ANU ar cryecanvootcnaeenteseescsetetveasesenascaye Total 


MNDET) Olk CUSLOIIEIS «. ov ior nce aescnberesse spent cas 2,592,810 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............. 
et income FOr Vealossases-scsenesesscssoraemners 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year 
ENCSUSUIMCNIS ctor sa terete re eecrarsenercconmas: sees ts 


(1,068,165) 
(7,905,235) 


233,788 |2,601,382,461 


IILITY EQUITY, END OF YEAR ........... 


, STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 


Service ESP Tie RR nite nae A Aaimne AL SNe 462,301 |4,405,689,483 
ther Operating Revenue .:...:......5....01.00. 7,974 103,254,405 
BAT REVENUE s cecettecccscescsetreress cates 470,275 |4,508,943,888 
XPENSE 

mower Purchased 54 .c05 cos. ss ceed keces 00s cdesne 381,220 |3,781,424,004 
MmeNCAl CFENETALION OG coctec ce ccres snexessontanecseastcs — 3,325,692 
Operation and Maintenance.................00+ 12,173 192,284,391 
Rae AIM) COOMCTID 5 cicero onwsurnseniconestents 9,020 79 343,863 
BVCAITINIStrAtION 2 scce-cds.6 fies see use nsenaeoaree teers 20,710 97,808,432 
Depreciation Less Amortization ................ 12,969 126,766,544 
Financial Expense .............s:ccccssseeseeeeeeees 6,308 21,837,565 
BPAY, EXPENSE <isctusiessssivasndsenoctes ee ee 


come Before Extraordinary/ 


JUnusual Items ................ssseseessesenreeeeeeeees 27,875 206,153,397 
xtraordinary/Unusual Item(s).............00000088 (580,142) 
MUNG OMB nce cecenesscartscs acer cheesnesssenen tn 27,875 206,733,539 
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Municipal Electrical Utilities 231 
STATEMENT “D” 


Statement D records use of energy, revenue, number of customers, average 
use per customer, and average revenue per kilowatt-hour for each of the 
main classes of service for all the municipal electrical utilities supplied under 
cost contracts with Ontario Hydro. The number of customers shown is that at 
the end of the year under review, but the calculation of monthly energy use 
per customer is based on the average of the numbers served at the end of the 
year under review and the preceding year. This is not applicable for 
restructured utilities. The revenue and use of energy for house heating and 
the use of flat-rate water heaters are included in the total shown, the flat-rate 
water-heater kilowatt-hours being estimated on the basis of 16.8 hours’ use 
per day. 


The average revenue per kilowatt-hour is the average paid by the customer, 
that is average revenue per kilowatt-hour received by the utility. Such a 
statistical average does not represent the utility's actual revenue from 
delivering one kilowatt-hour. However, a comparison of this average over a 
number of years gives some indication of the trend of revenue in any one 
municipality, and the general trend may be seen in the table on page ep P 


The general service class includes data on both industrial and commercial 
customers. : 


Information on monthly rates and comparative bills is published separately 
from this publication. Readers who require this information may obtain it by 
request to the Customer Energy Services Department of the Regional 
Branch, at the Ontario Hydro Head Office, Toronto. 
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MUNICIPAL UTILITY ELECTRICIT 
FOR FORTY MAJOR MUNICIPA 
For the Year Ende 


RESIDENTIAL SERVICE 


Rev 
MUNICIPALITY TOTAL TOTAL per 
SALES REVENUE Sales Revenue {Customers kW. 


kW.h $ kW.h $ 
TOLONtO 3 cckossecsevewsnes 9,310,202,949 | 498,319,234 | 214,970 | 1,619,161,173 98,216,170 | 182,660 
Hamiltonessnccest sve 6,223 ,608,504 | 277,628,898 } 124,412 935,771,906 57,793,078 | 112,702 
North: Yorksa- eterna 5,596,837,714 | 293,647,957 | 143,472 | 1,515,711,008 84,089,909 | 126,590 
Mississausars.asauesescess 4,907,590,055 | 243,910,995 | 114,080 | 1,084,174,639 60,528,259 98,586 
Ottawa iiss ccdeseesesscases 4,340,869,346 | 208,715,792 | 128,889 | 1,169,558,659 59,906,361 | 113,463 
ScarDOrougninncucars: 4,324,603,992 } 223,579,241 124,008 | 1,228,447,200 66,923,111 | 108,405 
Etobicoke 7ts:..c-s<:ssc2: 3,633 377,621 181,054,315 92,910 848,602,653 47,850,242 84,419 
Windsomiecs bi... ees 2,712,491,602 | 136,701,789 68,454 607,759,647 35, 652,574 60,623 
Londoningsp saci cesoneoras 2,712,163,663 | 138,310,630 | 103,589 906,731,116 51,631,820 93,116 
Brampton sn. scar. sce 2,049,238,203 | 109,667,441 58,400 603,997,454 34,883,865 Sile7ey!l 


Kitchener Wilmot...... 91,622,726 58,249 565,298 ,904 31,227,439 51,615 


1,787,288 ,165 


St. Catharines ........... 1,775 884,885 87,951,242 46,869 376,528,221 23,695 ,085 41,759 
Oakvilleyc uses shea tease 1,361,600,102 66,304,987 335923 351,200,586 20,109,613 29,867 
Markihamisrarete ests aces 1,270,093 ,800 TU O93 712 44 234 502,045,686 IA) Shes | 38,352 
Osha waltiawate.ctesseancs 1,177,161 ,627 58,076,757 41,373 529,155,305 26,966,853 37,204 
Burlington en cecineensns. 1,172,687 ,654 61,463,885 40,552 424 831,309 24,613,983 36,498 
Vatiehanke sa. .ccesens cel 1,115,244,015 61,742,274 32,430 298,056,298 18,028 ,603 26,454 
Phunden Bay vesssiec.: 1,107,079 ,455 58,981,129 44,596 376,750,301 22,705,120 39,795 
Gul paiieinndsasetacomsnes 1,060,740,996 54,473,069 28,654 289 529,296 17,264,704 25,619 


Waterloo North......... 967 942,433 52,109,388 30,770 320,872,714 18,688,240 25,842 
Nepean! cers..ssetsase seeps 959,766,215 50,438,472 34,797 397 393,365 22,831,115 31,241 
Morkie iter scseahomgesteesess 958 238,371 48,433,421 35,159 300,932,585 16,696,253 31,100 
Cambridge N. Dumfries 924,894,140 50,312,837 31,005 288,170,931 16,916,887 27,277 
SUCDUTY st scee eeu 828,652,729 48,349,722 36,988 394,249 232 23,829,513 33325 
Bastu York -.Ue-seneasen: 823 389,678 42,155 ,668 24,948 229,894,303 12,746,187 papa oape 
Brantiord ice ceasssccsess 754,371,252 39,674,140 28,851 254,605,623 14,452,581 26,230 
Peterborougitircc acne 711,756,265 35,956,071 25,978 303,127,325 16,069,731 22,664 
|G AYeAS KO) T nn namagadeacconde 692 323,424 35,654,640 24,454 222,608,047 12,544,610 20,361 
Gloucesterincnue ase 690,736,951 37,736,683 31,042 341,464,210 19,571,958 27,967 


670,453,954 36,303,034 28,571 223,423,936 13,791,050 25 ,382 


Barriers. c.caunercasmenents 636,883,096 34,261,387 21,059 206,917,172 12,127,170 18,172 
North Bayinc.c.202 see: 532,620,872 30,257,000 20,916 225,362,953 13,818,033 18,301 
Sarmiasstiacccdassde-cascac: 519,273,000 26,658,953 17,900 148,868,310 9,003,387 LS 922 
Richmond Hill .......... 507,930,144 29,904,125 21,529 200,839,706 12,190,797 18,783 
PICKELIN 2 reese deeeas 479 272,345 26,472,991 20,572 247 364,320 14,206,261 18,867 
Belleville niraesasssaccts 474 852,306 24,902,769 14,431 137,770,289 7,963,482 12,221 
WHItDY: ao hametmnnuranaures 467,773,551 24,494 136 16,669 195,393 ,033 11,117,160 15,116 
Chathaniicresmtesscasers 417,346,518 22,710,984 15,744 126,301 ,606 757335118 13,716 
Stoney (Creeky.n.5.5-..50s 395,037,101 21,336,856 15,270 152,718,644 9,096,791 13,598 
Miltoniscsesavesssenceemes ee: 393,692,196 21,449,913 10,542 133,171,843 7,817,914 8,795 


19 284,761,508 f1,105,228,978 1,806,680 


71,445 ,970,889 }3,662,819,263 |2,050,859 
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LES, REVENUE AND CUSTOMERS 
JECTRICAL UTILITIES 
cember 31, 1988 


GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) 


GENERAL SERVICE 


(over 5,000 kW) STREET LIGHTING 


f Rev. 
Custo- | per 
Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 


Custo- 
Sales Revenue mers 


kW.h $ kW.h kW.h $ kW.h $ 

317,681,006 317,397,690 | 32,279 | 15,040 1,807,821,637 } 83,575,717 65,539,133 | 3,007,617 
175,528 ,880 68,756,459 | 11,695 } 10,605 3,781 ,488,478 [149,251,646 30,819,240 | 1,331,223 
327 387 ,402 194,762,167 | 16,878 | 19,162 213,673,104 | 8,931,365 40,066,200 | 2,064,516 
LO7 046,377 152,148,952 }| 15,486 | 17,772 689 892,839 | 27,662,042 26,476,200 | 1,297,331 
936 680,512 124,793,566 | 15,413 | 14,448 509,013,655 | 23,096,907 25,616,520 | 1,245,958 
564 ,493 ,262 136,063,433 | 15,596 | 14,697 396,046,570 | 16,146,244 35,616,960 | 1,752,156 

67,772,625 121,846,778 | 8,487 } 25,489 186,819,223 | 7,974,592 30,183,120 | 1,380,882 
DF to.g3s 61,673,041 } 7,824 | 12,952 881,531,380 | 37,340,210 13,819,680 700,964 
505,211,890 72,984,475 | 10,466 } 12,224 276,533,737 | 11,808,957 23,686,920 | 1,146,186 
193,707,184 63,254,439 | 6,645 | 15,587 235,738,565 | 10,087,392 15,795,000 798,092 
957 674,896 47,665,216 | 6,630 } 12,259 246,463,765 | 11,393,427 17,850,600 879,644 
533 536,273 27,071,701 | 5,104 | 8,816 ~ 852,360,711 | 36,254,382 13,459,680 657,274 
364 ,867 ,756 27,669,504 | 3,653 | 13,396 437,198,480 | 17,270,377 8,333,280 405,049 
731,146,000 38,899,820 | 5,881 } 10,723 26,436,914 | 1,068,512 10,465,200 544,490 
470,170,763 22,522,149 | 4,165 | 9,561 167,871,839 | 7,627,353 9,963,720 469,402 
737,096 ,665 36,203,733 | 4,054 | 15,558 — — 10,759,680 530,516 
783,921 ,057 41,176,281 | 5,975 | 11,888 28,509,620 | 1,334,002 4,757,040 242,608 

91,018,737 34,207,331 | 4,800 | 12,226 25,590,205 F hint, 900,162 13,754,160 670,130 
985,505,418 28,522,642 | 3,032 | 16,462 177,187,242 | 7,564,872 8,519,040 413,172 
584,538,716 30,118,425 | 4,927 | 10,178 55,523,243 | 2,490,060 7,007,760 354,663 
489 844,570 24,128,228 | 3,555 | 11,794 66,954,400 | 2,578,845 5,573,880 279,155 
490,086,996 24,951,833 | 4,057 | 10,177 161,972,870 | 6,419,212 5,245,920 264,186 
621,037,409 31,952,460 | 3,727 | 14,218 8,016,000 440,757 7,669,800 386,697 
426,017,657 23,852,442 | 3,663 | 9,603 — _ 8,385,840 460,767 
558,452,255 27,528,241 | 2,625 | 17,675 28,405,080 | 1,242,426 6,638,040 318,987 
491 437,029 23,909,396 | 2,621 | 15,873 — — 8,328 ,600 402,572 
362,052,620 172517689301, 3168} 95298 39,588,000 | 1,766,340 6,988 ,320 329,422 
435 297,439 21,556,921 | 4,092 | 8,897 28,709,058 | 1,051,680 5,708,880 282,588 
344,587,701 17,019,109 | 3,075 | 9,734 — — 4,685 ,040 228,783 
400,173,570 20,047,732 | 3,188 } 10,573 38,890,368 | 1,541,618 7,966,080 391,002 
386,053,276 19,259,781 | 2,886 | 11,494 40,215,448 | 1,850,341 3,697,200 184,660 
303,743,239 15:775,391) 1 2,615 |] 9,768 —= — 3,514,680 181,200 
231,990,530 12,061,961 | 1,976 | 9,833 132,053,320 | 5,107,983 6,360,840 321,668 
302,525,278 16,229,236 | 2,746 | 9,813 4,565,160 236,622 
228,191,745 11,721,413 | 1,705 | 11,885 3,716,280 189,322 
332,768,497 16,230,929 | 2,210 | 12,402 4,313,520 211,730 
267,051,078 12,831,394 | 1,553 | 14,846 5,329,440 2/5243 
286 ,674 ,872 14,531,071 | 2,028 | 12,072 4,370,040 219,350 
238 454,937 11,944,778 | 1,672 | 12,109 3,863,520 188,984 
258,202,313 13,218,749 | 1,747 } 12,295 2,318,040 117,643 
099,009,325 | 2,024 ,006,760 13,982 521,728,253 [25,344,424 
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MUNICIPALITY 


Almon 


USAR srshorlogusnangon at 


JALVINSCOMN. chee eeace ne aseas 
Amherstburg ............. 
ANCASTER. 4. occ saecnsensees 


Apple 


Hill Sos Secesitisse 


ATKONA% ae seec es ees 


Arnpri 


OT occ cceccversccseves 


ATURUG Hendon cece eee 
Atikokan Twp........... 
AULOTA tee esskecetuseeetes 


Beachburorien.sce ene 
IBCCtON in sa aaar aon 


Belle 


River gassccesinsics 


Bellevilic: 2. eas-iseeecoese. 


Belmontice...ssacets tenes 
Blandford Blenheim... 
Blenheim\....2.2egsesse - 
Bloomfield:.4 35. 420.: 


Bobcaygeon Sc... sc 
Bothwellin.-:.ces ert 
Bracebridse:3.74.5:.:..--«- 
Bradtordsss. 2. dace sete ses. 
Bramptonisaactsacceess 


Brantiord :..ctssseeenssesto 
Brantford Twp. ......... 
Brechinere..sencseseteesess 


Municipal Electrical Utilities — 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ende 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE Sales Revenue {Customers 


kW.h $ kW.h $ 
6,916,144 369,300 315 3,630,534 195,196 261 
333,821,529 18,193,888 15,605 127,697 ,963 7,524,525 | 14,204 
50,288 ,926 2,799 ,904 tkey/lult 19,509,747 1,138,443 1,429 
14,009,897 789,441 493 7,963,555 448 334 420 
48,963,445 2,826,734 PRAT 18,201,628 1,102,060 1,768 


BIR SS2307 1,895 ,248 1,843 21,062,340 1,276,539 1,622 
5,661,029 312,789 Si2 2,660,460 1535327 308 
83,485 ,662 4,609,875 2,819 37,651,560 2,157,660 2,452 
33,368,820 1,940,899 1,789 24,703,075 1,454,037 1,637 
1,676,420 97,462 116 1,237,950 29) 98 


3,322,630 181,387 218 | 2,414,930 131,192 185 
120,464,584 5,900,282 2,991 30,240,363 1,702,766 2,545 
23,164,633 1,218,787 820 8,308,110 473,113 665, 
53,081,492 2,897,958 1,936 14,693,971 961,811 1595 
D220 12,305,124 8,809 88,625 ,047 5,204,130 7,790 


130 


1,911,990 117,704 148 1,401,050 86,906 


56,708,511 3,062,806 2,370 29,986,798 1,612,727 2,057 
29,732,682 1,661,500 1,118 11,394,710 659,371 855 
636,883,096 34,261,387 21,059 206,917,172 12,127,170 18,172 


11,249,485 659,476 583 4,935 ,803 295,458 453 


410 


8,102,288 471,167 459 5,458,289 311,407 


5,712,850 344,487 336 4,257,500 251,823 292 
13,577,854 745,268 853 8,438,589 513,036 747 
ASS TAY 1,604,034 1,496 TEU SES. 1,056,431 1,347 

474 852,306 24,902,769 14,431 137,770,289 7,963,482 12221 


402 
592 
1,485 
272 
353 


337,655 
534,874 
852,247 
196,498 
276,139 


453 
731 
ETE) | 
347 
429 


6,071,996 
9,335,296 
15,436,845 
3,452,301 
5,007,469 


8,509,812 
19,775 ,287 
46,350,749 

8,158,726 
11,632,848 


473,371 
937,781 
2,424,725 

436,366 
628,130 


1,053 
328 
1,524 
3,440 
SL fol 


914,071 
PRBS: 
1,072,578 
2,025,976 
34,883,865 


1,652,026 
452,760 
2,274,557 
3,521,981 

109,667,441 


15332 
417 
1,953 
3,821 
58,400 


15,179,696 
4,111,135 
18,893 ,625 
33,558,985 
603,997,454 


26,885,318 

7,923,245 
40,772,416 
60,828,770 
2,049,238 ,203 


26,230 
1,749 
88 
1,554 
1,833 


254,605,623 
28,278,387 
1,223,044 
21,203,743 
26,646,122 


14,452,581 
1,662,453 
68,174 
1,270,085 
1,519,201 


754,371,252 
115,207,446 

2,899,638 
34,310,641 
46,131,820 


39,674,140 
6,120,500 
163,743 
2,046,062 
2,644,806 


28,851 
2,680 
126 
ETEK: 
Paci lee, 


Statement D 235 
LES, REVENUE AND CUSTOMERS 


pember 31, 1988 
| GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
4 
p Rev. 
Custo- Custo- | per 

Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Revenue 
| kW.h $ kW.h kW.h $ 
| 3,134,410 155,444 4,837 151,200 7,160 
J3 341,486 10,109,586 12,818 2,782,080 137,709 
30,316 ,939 1,575,994 9,323 462,240 23,468 
5,866,702 311,144 6,697 179,640 8,994 
po,221 457 1,632,663 7,074 540,360 28,031 
9,758,447 542,818 3,747 362,520 18,891 
2,849,009 148,267 3,653 151,560 6,695 
44,985,582 2,366,705 10,413 848 ,520 43,093 
8,121,425 431,696 4,604 544 320 27,146 

414,350 23,350 2,031 24,120 1,161 

795 ,380 43,938 1,949 112,320 5,457 
89,575,861 4,047,007 17,689 648,360 31,535 
14,683 ,363 720,249 8,103 173,160 8,335 
37,639,081 1,845,743 9,335 748,440 38,127 
32,348,940 6,661,121 11,585 1,797,120 89 398 

448 300 27,280 2,075 62,640 3,299 
26,259,833 1,387,674 6,817 461,880 23.225 
18,012,532 958,514 SS 325,440 16,230 
86,053,276 19,259,781 11,494 3,697,200 184,660 
6,064,562 339,847 4,109 249,120 12,565 
2,485,239 137,793 4,227 158,760 8,006 
) 1,363,550 78,963 2,582 91,800 4,718 
4,839,025 274,654 4,033 300,240 14,979 
9,748,320 524,123 5,380 480,240 24,032 
32,768 ,497 16,230,929 12,402 4,313,520 211-730 
2,313,256 121,176 4,102 124,560 6,140 
10,235,871 518,666 6,366 204,120 10,182 
30,409 ,904 1,517,039 10,137 504,000 23,939 
4,607,065 242,150 5,188 99 360 4,941 
6,419,099 336,370 6,687 206 ,280 10,492 
11,383,782 667,000 3,501 321,840 16,955 
3,637,150 205,958 3,331 174,960 8,647 
21,197,311 1,119,738 4,267 681,480 33,539 
26,336 305 1,384,636 5,948 933,480 46,127 
193,707,184 63,254,439 15,587 235,738,565 | 10,087,392 15,795,000 798,092 
191 437,029 23,909 ,396 15,873 — — 8,328,600 402,572 
50,670,867 2,866,087 4,595 35,882,352 | 1,520,424 375,840 19,154 
1,642,034 88,775 3,601 34,560 i723 
12,535 ,938 692,086 4,859 570,960 29,634 
18,965,138 1,031,637 4,878 520,560 26,604 


236 Municipal Electrical Utilities 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICIT 
For the Year End 


RESIDENTIAL SERVICE 


Re 

MUNICIPALITY TOTAL TOTAL pe 
SALES REVENUE Sales Revenue j{Customers}| Cust. kW 

kW.h $ kW.h $ 6 

Brockville’ s.casesceveresess 288 084,411 15,208 ,407 8,576 84,132,014 5,005 ,948 7,426 5 
IBrusselseeaicen se -cseeees 9,742,395 548,440 466 5,583,374 320,726 380 BS 
Burtord a iioosuceneceee 9,397 ,978 533,472 471 4,995 ,806 288,139 355 J 
Burkes Pallsitese: cose: 11,675,950 | 674,729 475 4,581,227 265 ,824 366 5 
Burlineton..2.-02 55.3 1,172,687 ,654 61,463,885 40,552 424,831,309 24,613,983 36,498 5 
CachemBay ccnrss-seanee 4,987,727 296,301 270 4,329,019 249 644 247 5 
Caledon inches 68,500,158 3,884,985 2,430 23,041,150 1,393,678 1,976 6 
Cambridge N. Dumfries 924,894,140 50,312,837 31,005 288,170,931 16,916,887 PPA 5 
Campbellford ............ 43,219,786 2,066,354 1,720 18,557,005 907 ,319 1,423 * 
Capreol ier daetenioeensess 26,623,871 1,506,225 1,428 17,590,366 1,032,672 1,317 5 
Cardinal s.ccciscccesse. tee 11,502,133 623,739 732 6,093 ,020 346,820 663 5 
Carleton. Place =:.%.,.... 56,534,997 3,308,004 3,051 31,680,907 1,909,123 2,746 6 
Casselman. a.css: esses: 22,644,618 1,315,043 895 12,421,674 734,800 775 3 
ChalkPRivereesscetee.- 6,868,475 388,762 373 4,921,120 281,762 340 5 
Chapleau Twp........... 32,441,310 1,953,340 1,366 17,247,917 1,087,943 1,166 € 
@hathann’ ¢...qecteee- ook 417,346,518 22,710,984 15,744 126,301 ,606 7,733,118 13,716 € 
Chatsworth .2...2..0cc0-. 3,987,935 235 ,238 207 2,378,600 136,302 162 s 
Ghesleyia.cvewssseceeses- 17,995 ,358 1,020,375 894 | 10,743,323 622,174 756 bp 
Chesterville ves..-<2-- 24,467,641 TES2ZIR Si 699 8,705,465 501,861 598 E 
Clifford ech teen ee 6,407,179 347,021 329 3,836,769 205,021 256 Z 
Clintonicicier eee 27,419,270 1,573,026 1,485 13,695 ,010 806,508 1,245 : 
COMER cin datee eiscen 8,870,401 506,032 534 5,400,854 311,037 454 s 
CODOUTE ie cnes ene ne ees 189,999 471 8,977,147 5,646 51,637,858 2,691 ,223 4,736 : 
Cochrane tacce-e eesteeees 56,550,729 3,046,170 2,211 18,731,518 1,142,420 1,894 ¢ 
Colbomec.cerccessecscece 18,281,604 1,020,808 878 11,167,080 647,706 761 : 
Coldwater s..2.4.000 11,598,714 696,800 552 6,569 ,680 379 ,946 449 : 
Collingwood.............. 226,277,369 11,197,410 6,562 64,911,630 3,560,424 5,620 3 
Combet. nav-ccteres 6,162,219 350,354 289 2,686,756 156,865 240 : 
CookstOWwns.a..00cscss0-- 8,318,012 481,413 452 5,931,401 330,898 380 : 
Cottam ec ccasetaeeeesss 5,962,094 372,681 410 4,648,605 272,319 361 : 
Creemo4ne’s..5. 2s scestaee 12,128,400 701,233 576 7,877,600 450,532 504 : 
Dashwood... nevus cs 3,491,280 199,917 209 2,575,820 144,294 ; 
DeepaRiver aanwasmones 50,508,810 2,986,639 1,805 29,489,946 1,773,384 ( 
Delaware .ii.dedereraesces 4,005,078 241,949 257 3,128,461 179,368 
Delhivicartcsncqoastntee eo 31,368,449 1,906,613 1,923 13,488,379 893,653 ( 
Deseronto. cquivescce seen 15,070,820 905,815 731 8,162,750 $06,154 ( 
Drayton. ssanrssswesess 7,992,322 433,792 351 3 272,259 178,820 
DTeSGet issu csanarerborsee ss 31,659,894 1,764,667 TEI22 9 ,867 356 604,000 ( 
Dryden i sccncgetees eoter ens 61,890,627 3,604,690 2,908 23,076,710 1,542,316 ( 
Dublin ead coke eer wascees « 2,974,184 174,312 132 1,110,900 64,675 
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\LES, REVENUE AND CUSTOMERS 
ember 31, 1988 


. GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 


Rev. 
Custo- Custo- | per 
Sales Revenue mers 


Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 


— kW.h $ kW.h kW.h $ 
101,525,997 9,866,285 14,603 2,426,400 | 120,979 
| 3,995,221 218,838 3,827 163,800 8,376 
- 4,153,772 228,298 3,010 248,400 12,196 
6,953,963 386 ,003 5,366 140,760 7,131 
137 096,665 36,203,733 15,558 10,759,680 | 530,516 
547,828 32,379 1,902 110,880 5,635 
44,876,888 2,422,645 8,292 582,120 29,155 
521,037,409 31,952,460 14,218 7,669,800 | 386,697 
24,171,381 1,079,988 6,805 491,400 21,495 
8,479,105 434,684 6,309 554,400 27,441 
5,176,553 257,853 6,344 232,560 11,556 
24,110,690 1,273,075 6,742 743,400 37 ,806 
10,051,944 545,177 6,810 171,000 8,833 
1,821,715 98,295 4,600 125,640 6,172 
14,820,433 803,681 6,206 372,960 18,946 
186 674,872 14,531,071 12,072 4,370,040 | 219,350 
~ 1,491,975 85,823 2,763 117,360 6,083 
~ 6,961,875 379,591 4,266 290,160 14,566 
15,554,096 787,127 12,584 208,080 10,616 
~ 2,387,170 129,352 2,763 183,240 8,648 
13,167,700 705,084 4,669 556,560 27,834 
3,278,747 185,174 3,459 190,800 9,475 
137,185,493 6,247,488 12,816 1,176,120 54,392 
37,305,851 1,851,812 9,964 513,360 25,076 
6,684,684 348,418 5,019 429,840 21,403 
4,895,114 280,446 3,960 133,920 6,802 
120,186,062 5,622,631 11,055 1,167,480 55,188 
3,330,743 185,103 5,665 144,720 7,186 
2,262,771 127,510 2,694 123,840 6,303 
1,192,889 75,889 1,988 120,600 
4,121,200 220,601 4,579 129,600 6,597 
847,420 48,498 1,503 68,040 3,425 
20,263,224 1,119,535 9,761 755,640 39,971 
804,257 46,653 2,681 72,360 3,728 
17,286,790 977,851 4,588 593,280 31,234 
6,597,030 368,817 6,704 311,040 16,527 
4,604,143 240,346 5,404 115,920 5,626 
21,403,738 1,131,980 9,147 388,800 19,687 
37,617,997 1,943,779 7,125 1,195,920 58,633 
1,810,724 105,663 4,191 52,560 2,724 
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MUNICIPALITY 


Dundalk .. 
Dundas ... 
Dunnville. 
Durham... 
Dutton.... 


EasGayork sea ees: 
East Zorra Tavistock . 


Eganville . 
Elmvale... 


Flamborough............. 
IeSnertOn vance e-toc a 


Frankford 
Georgina 
Glencoe.. 
Glouceste 
Goderich 


Ds apuvs.nieteistels clerete rs 


Goulbourn2 scence 
Grandi. Bend) i stesten ss 
Grand? Valley e477... 


Granton . 
Gravenhu 


ESUR ete aeeetclens 


Haltonl Hillstvete.. seen 


Hamilton 


Municipal Electrical Utilities 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICIT 
For the Year Ende 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE Sales Revenue {Customers 


kW.h $ kW.h $ 
18,283,640 1,016,949 680 9,716,450 529,200 
137,859,419 7,682,330 7,247 74,293,940 4,373,384 
45,771,366 2,423,688 2,248 15,883,235 1,047,665 
20,196,867 1,209,386 1,102 9,331,873 600,393 
6,639,055 394,545 474 3,546,967 217,387 387 


D2 s22 
676 
510 
613 

148 


24,948 
787 
648 
727 

177 


229 ,894 303 
10,355,050 
5,955,746 
7,451,790 
1,718,600 | 


12,746,187 
SSA 
338,504 
426,475 
102,365 


823,389,678 
22,559,366 
10,856,553 
17,261,576 

2,197,670 


42,155,668 
1,198,287 
630,612 
987,536 
129,826 


1,042 
915 
325 
819 

1,946 


846,144 
1,008,720 
208,768 
656,385 
1,565,934 


1F 333,153 
1,607,393 

302,056 
2,354,098 
2,730,708 


1,226 
1,046 
388 
961 
poy 


14,883,829 
1753205312 

3,782,144 
11,916,289 
26,866 ,395 


LIN Ue 
27,199,615 

5,438,352 
52,060,191 
46,957,695 


49 119,337 2,732,587 2,334 24,601,988 1,430,401 2,062 
3,633,377,621 181,054,315 92,910 848,602,653 47,850,242 84,419 
43,190,699 2,481,189 1,929 20,508,811 1,227,688 1,622 
22,853,590 1,269,804 tS 13,594,266 770,563 925 


109,196,158 D501 7993 Zk 24,886,876 1,461,177 222 


185 
Sy 
275 
1,024 
Syl) 


251 
1,099 

345 
1,228 
3,664 


2,399,742 
12,497,906 
3,701,450 
13,167,868 
51,852,526 


143,481 
699,831 
192,935 
781,115 
2,464,779 


4,168,270 
23,021,655 

6,884,192 
26,771,865 
88,704,816 


MESS: 
1,256,822 

366,169 
1,539,623 
4,184,053 


762 
1,080 
697 

PA SXOM) 
2,865 


867 
1,287 
867 
31,042 
3,364 


11,451,098 
16,011,165 
6,580,802 
341,464,210 
33,812,996 


641,714 
870,562 
402,724 
19,571,958 
1,973,530 


16,877,952 
28,863,973 
17,313,118 

690,736,951 

113,010,681 


938,000 
155905332 
1,027,901 

37,736,683 

5,672,861 


1,054 
779 
448 
112 

1,734 


27,488,370 
13,561,023 
10,685 ,933 

2,742,289 
42,594,012 


15925332 
873,582 
658,062 
162,319 

2,393,801 


1,194 
1,008 
Sill 
134 
2,104 


19,424,866 
6,431,705 
6,830,298 
1,586,000 

20,813,099 


1,124,623 
436,019 
401,982 

79,338 

1,209,210 


120,303,795 7,039,773 6,698 62,820,998 3,912,850 5,985 
1,060,740,996 54,473,069 28,654 289,529,296 17,264,704 25,619 
51,423,715 28995359 aol: 27,574,161 1,603,388 2,859 
342,788,787 19,157,961 12,150 151,328,654 9,023,405 10,755 


6,223 ,608,504 | 277,628,898 } 124,412 935,771,906 57,793,078 } 112,702 


nN 
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Statement D 


.LES, REVENUE AND CUSTOMERS 
cember 31, 1988 


GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) 


Custo- 
Sales Revenue mers 


Sales 


kW.h $ kW.h 
8,405,550 445,450 5,604 
60,937,515 3,143,570 6,881 
29,207,011 13,952 6,687 
10,554,314 584,488 5,396 
2,939,808 169,410 2,816 
558,452,255 27,528,241 17,675 
11,968,156 596,911 8,905 
4,659,247 265,361 2,898 
9,600,626 512,018 6,723 
422,190 25,202 1,257 
10,589 ,663 566,197 5,014 
9 554,223 537,144 6,220 
1,538,488 86,046 2,035 
39,925 ,022 1,675,599 23,430 
19,685,580 1,040,801 5,965 
23,914,349 1,225,008 7,247 
567,772,625 121,846,778 25,489 186,819,223 
22,088,968 1,193,994 6,075 — 
8,964,484 480,471 31995 _— 
62,932,022 3,017,006 14,731 20,730,700 
1,677,448 98,122 2,974 
10,121,989 528,362 4,609 
— 3,046,302 159,402 3,627 
i>, 157,237 717,186 5,401 
35,609,570 1,655,265 6,409 
5,256,934 278,051 4,172 
12,548,608 663,874 5,101 
10,447,196 585,942 SE L82 
344,587,701 17,019,109 9,734 
47,854,429 2,400,844 7,109 
_ 7,725,464 432,314 4,699 
6,829,438 410,237 2,518 
3,747,635 210,678 $3] °3,995 
B17 ,769 74,237 22 | 4,234 
21,105,553 1,106,559 BION 4792 
55,454,917 2,949 ,339 713 | 6,659 
585,505,418 28,522,642 | 3,032 | 16,462 177,187,242 
22,809,514 1,196,174 S135] 33817 — 
189 394,813 9,966,914 | 1,395 | 11,470 — 
475,528 ,880 68,756,459 | 11,695 | 10,605 3,781,488 ,478 


GENERAL SERVICE 
(over 5,000 kW) 


Rev. 
Custo- }| per 
Revenue mers }| kW.h Sales 


kW.h 
161,640 
2,627,964 
681,120 
310,680 
152,280 


6,638,040 
236,160 
241,560 
209,160 

56,880 


242,280 
325,080 
117,720 
218,880 
405,720 


603,000 
30,183,120 
592,920 
294,840 
646,560 


7,974,592 


950,889 


91,080 
401,760 
136,440 
446,760 

1,242,720 


169,920 
304,200 
285,120 
4,685,040 
999 360 


338,040 
299,880 
108 ,000 

38,520 
675,360 


2,027,880 
8,519,040 
1,040,040 
2,065,320 
30,819,240 


7,564,872 


149 251 646 


vou 


STREET LIGHTING 


Revenue 


$ 
8,022 
130,376 
33,093 
15,898 
7,648 


318,987 
11,664 
12,366 
10,681 

2,830 


11,812 
17,062 

5,828 
10,535 
20,135 


29,543 
1,380,882 
29,953 
14,632 
31,421 


4,654 
19,983 
6,506 
22,422 
yeast 


8,339 
15,106 
14,235 

228,783 
48 466 


17,305 
15,826 
5,628 
1,744 
32,743 


103,808 
413,172 
49,717 
105,442 
15350220 
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MUNICIPAL UTILITY ELECTRICIT 
For the Year Ende 


RESIDENTIAL SERVICE 


Re 
MUNICIPALITY TOTAL TOTAL pe 
SALES REVENUE Sales Revenue {Customers} Cust. kW 


kW.h $ kW.h $ ¢ 
Hanover. act wsas.saeses 71,410,676 3,988,380 Pa 24,424,760 1,468,317 2,285 6. 
HarristOn.scredeaesesesnn: 19,809,735 1,116,964 892 8,552,434 520,757 744 6. 
Hanrow ss. ..0cune-savnes 23,789,621 1,431,634 1,014 11,940,756 TAD, i 836 5 
Hastings).2. 2 seaseedenss 10,458,820 598,173 593 6,484,017 372,410 483 BS) 
Havelockin. Wi. wpes sass: 12,045 ,660 690,511 620 7,282,450 415,155 506 5. 
Hawkesbury .............. 192,571,361 9,748,156 4,124 51,473,022 2,826,850 3353938) 5 
Heatstiry cn. ater siesern 98,110,262 5,003,545 2,320 27,742,511 1,580,849 1,990 B) 
Hensal ecco 15,656,098 874,175 483 5,112,510 281,524 386 5; 
Holster oe pavcce ee 1,524,890 90,517 114 1,090,050 63,493 90 5 
Huntsville san aes st 48,322,491 2,629,990 1,802 15,492,656 913,595 1,393 5 
Ingersoll i... ease eats: 116,269,788 6,341,284 3,820 29 698 ,983 1,839,355 3,341 6 
TrOQuOIS:...c<shesacgenree. 23,790,295 1,208,085 523 5,773,116 332,443 440 > 
Iroquois Falls............ 24,472,716 1,444,381 1,834 14,154,381 894 388 1,665 6 
Kanatats:....costiass ees 288,150,277 15,669,577 11,162 120,777,173 7,226,619 10,460 5 
Kapuskasing.............. 51,022,356 2,871,089 2,605 21,985,735 1,324,638 2,190 6 
Kemptyille se aeeecas. 31,179,161 1,780,982 1,201 15,427,086 919,573 1,010 5 
Kenoragtns.cc.saes-nesonse 108,644,171 5,752,133 5,308 45,918,529 2,645,725 4,511 5 
Killaloes Stn eee esca- 4,561,985 292,061 349 2,854,294 184,442 291 6 
INinCardine ae. svacenan.t- 65,391 ,534 3,665,215 2,770 41,313,256 2,323,059 2,354 5 
Kingston; cnsneseancs< 692,323,424 35,654,640 24,454 222,608 ,047 12,544,610 20,361 . 
Kingsville: cts sesc-nes es. 45 251,944 2,621,190 2,333 24,186,131 1,451,962 1,987 6 
Kirkfieldtscasarsamhasceas- 2,114,717 LP THAD 129 1,454,991 80,045 98 5 
Kitchener Wilmot ...... 1,787,288 ,165 91,622,726 58,249 565,298,904 31,227,439 51,615 5 
WOrienal ie csc. 18,171,329 1,043,870 820 13,220,438 750,840 731 3 
aketicldiga ge. 2st wats. 30,098 ,797 1,783,311 1,213 15,921,588 959,982 1,029 € 
Ranarkesss-..ce.systs-e-ces6 TAOS 222 457,278 410 3,946,189 242,558 325 € 
Lancaster... (.acsarsnenste 7,990,449 460,998 358 4,632,103 267,102 278 5 
Larder Lake Twp...... 8,761,424 530,931 2, 6,525,170 390,961 460 5 
Datchtords.. ges aspesees 3,666,608 201,384 PAM 2,264,120 126,369 170 : 
Peamineton’. amas -ceens - 129,982,607 6,586,365 4,708 39,593,051 2,271,374 3,998 5 
Mincolis nat caseseratn. 30,484,705 1,786,443 19S 16,192,456 978,965 es ¢ 
Lindsay eestece.cstsevaees 200,025 ,335 10,652,982 6,229 62,155,367 3,638,617 5,358 3 
istowel! jansv.dgeseens-« 64,911,500 3,630,581 ZAO9 21,304,860 1,299,057 1,858 ¢ 
MONGON ssniash-ameeseenese 2,712,163,663 } 138,310,630 } 103,589 906,731,116 51,631,820 93,116 : 
ERICA chehs Roane esta 13,420,767 778,008 668 8,856,184 513,545 S12 4 
Buekniows 2. cites ain 11,072,335 636,217 PS) 6,142,815 349,104 462 : 
Madocso:: :..-esantey-enaes 15,032,762 888,158 139 7,467,414 443,206 566 : 
Magnetawan.............. 2,285 ,220 141,731 1,309,950 80,482 125 ( 
Markdalesii.s. <tngcsaees 18,758,492 1,079,131 7,863,550 462,007 543 
Markham. s..0.ctescattves: 1,270,093 ,800 713093 712 502,045,686 29,929,951 38,352 


Statement D 


\.LES, REVENUE AND CUSTOMERS 
ccember 31, 1988 


Sales 


kW.h 
46,374,996 
10,939,781 
11,601,545 
3,813,163 
4,633,610 


139 896,299 
69,503,751 
10,390,588 

406,400 
32,486,035 


82,584,885 
17,837,179 
BD 1133295 
165,595,424 
28,139,861 


15,379,835 
60,729,802 
M993, 971 
23,245 ,238 
435 297,439 


20,433,293 
609 326 
957,674 ,896 
4,700,331 
13,745,209 


3,080,953 
3,228,746 
2,137,614 
1,296,648 
89,079 876 


13,850,169 
136,481,808 
42,993,920 
,905,211,890 
4,337,783 


4,735,120 
7,284,908 
897,150 
10,674,622 
731,146,000 


GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) 


Custo- 


Revenue mers 


kW.h 
9,051 
6,244 
5,401 
2,942 
3,510 


$ 
2,426,483 
565,062 
677,773 
206,817 
255,128 


6,561 ,902 
3,344,168 
578,684 
235399 
1,652,265 


20,240 
17,551 
9,020 
1,472 
6,751 


4,097,127 
868,131 
491,320 

8,127,083 

1,461,989 


14,519 
17,909 

4,819 
21,036 
5,651 


831,286 
2,987,206 
96,743 
1,241,065 
21,556,921 


6,928 
6,358 
2,290 
4,771 
8,897 


1,108,330 

35,378 
47,665,216 
255,836 
756,789 


4,950 
1,638 
125259 
4,352 
6,294 


195,676 
176,749 
124,355 
65,522 
4,160,907 


3,021 
3,363 
2,582 
2,635 
10,635 


758,767 
6,700,297 
2,258,888 

72,984,475 

241,201 


6,750 
13,381 
12,750 
12,224 
3,846 


265,117 
416,156 
53,475 
581,110 
38,899,820 


4,243 
3,469 
2,199 

6,309 
10,723 


GENERAL SERVICE 
(over 5,000 kW) 


, Rev. 
Custo- | per 
Sales Revenue mers | kW.h 


28,709,058 | 1,051,680 


246,463,765 


11,393 ,427 


26,436,914 | 1,068,512 


241 


STREET LIGHTING 


Sales 


kW.h 
610,920 
317,520 
247,320 
161,640 
129,600 


1,202,040 
864,000 
153,000 
28,440 
343,800 


1,609,920 
180,000 
545,040 

1,777,680 

896,760 


372,240 
1,995,840 
114,120 
833,040 
5,708,880 


632,520 
50,400 
17,850,600 
250,560 
432,000 


172,080 
129,600 
98,640 
105,840 
1,309,680 


442,080 
1,388,160 
612,720 
23,686,920 
226,800 


194,400 
280,440 
78,120 
220,320 
10,465 ,200 


Revenue 


$ 
30,786 
16,145 
12,684 
8,064 
6,518 


59,503 
40,950 
7,667 
1,462 
16,957 


79,548 

9,060 
25,377 
91,455 
43 887 


19,440 
94,466 
6,109 
41,535 
282,588 


31,898 
2,570 
879,644 
12,746 
22,808 


9,044 
6,475 
5,069 
5,160 

61,295 


22,396 
68,414 
31,636 
1,146,186 
11,462 


9,758 
14,616 
4,066 
11,052 
544,490 


242 Municipal Electrical Utilities 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICIT 
For the Year Ende 


RESIDENTIAL SERVICE 


MUNICIPALITY TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE Sales Revenue [Customers 


kW.h $ kW.h $ ¢ 
Manmora sacra ieee 14,073,025 779,965 693 7,949 977 453,930 551 Sa 
Martintown..............5 1,776,560 114,980 124 15235),200 72,917 105 BS): 
Masseyit ss. cs eres steass 11,741,812 647,580 521 7,051,450 380,570 441 5m 
Maxville sic) fais. coneen 8,054,042 439,001 373 4,054,339 218,880 289 5. 
McGarry Twp. .......... 6,848,430 399 ,882 408 5,183,110 297 ,866 369 Bs 
Meaford ict. .paseiane 4 40,600,217 2,128,316 2,129 19,190,227 1,038 ,376 1,822 | 5.) 
Merlittss chee teaer sence 4,204,844 246,357 303 2,810,713 159,370 247 5). 
Midland 'ssc.ctneee eee 165,355,038 8,330,624 5,314 49,376,184 2,816,547 4,641 B) 
Mildmay....cqeeueseecco 8,137,470 461,587 460 5,814,411 325,481 384 Ss 
Millbrook... .eyeeccsee +c 9,760,242 561,700 514 Guisies21 350,776 425 BD): 
Milton. soteenieetecees 393 692,196 21,449,913 10,542 133,171,843 7,817,914 8,795 BS): 
Milverton... cemeeen 11,948,840 668,618 585 6,731,800 362,556 479 By 
Mississauga ............... 4,907,590,055 243,910,995 114,080 | 1,084,174,639 60,528,259 98 586 BS): 
Mitchell aimee 34,040,472 1,966,679 1,356 14,245,718 873,816 1,169 6. 
Moorefieldt. niet aie. 3,547,647 205,828 184 2,075,412 120,291 149 53 
Morrisburg................ 28,083,299 1,657,787 1,188 13,926,163 843 ,654 1,024 6. 
Mount Brydges ......... 10,152,695 557,750 652 6,225,836 349,175 568 5. 
Mount Forest............ 37,375,859 2,028,159 1,907 18,373,471 1,012,689 161 54 
Nanticoke setae 53,105,750 3,193,478 3,831 28,636,956 1,828,903 3,286 6) 
INapaneen acts tmet eee: 61,876,208 3,322,381 2,347 17,755 976 1,058,220 1,866 S | 
Neépeantis...ntescseate. 959,766,215 50,438,472 34,797 397 ,393 365 22583t lis 31,241 5 
INeustadts.nneesaan meee 3,483,910 205,882 ie 2,655,300 150,974 228 5 | 
INewburghaneesne-nccia: 4,590,211 273,586 281 3,094,767 186,487 248 6 
INGWDUTYa.ceheenece teres 3,359,506 181,374 179 1,408,160 80,229 144 5 
INeweastle:csaecaten sce eee 167,224,683 8,548,519 6,636 83,564,457 4,744,855 6,009 5} 
Newmarket .....2:...:.... 353,058,979 18,840,524 13,576 143,152,585 8,096,991 11,941 5) 
Niagara Falls ............ 670,453,954 36,303,034 28,571 223,423,936 13,791,050 25,382 6 
Niagara On The Lake 117,667 ,637 Ue PBDI) 138 49 456,213 3,214,333 4,260 6 
Nickel Centre®..::.2s27.. 14,533,405 864 ,664 907 9,272,578 558,303 832 6 
Nipigon Twp............. 17,864,780 1,049,277 943 7,276,260 472,473 769 6) 
Norttolkes ch ee ees 4,869,986 286,722 445 2,782,495 161,471 323 5I 
North: Bay ..t.¢snde.cutess 532,620,872 30,257 ,000 20,916 225 362,953 13,818,033 18,301 qj 
N. Dorchester Twp.... 8,873,286 496,466 538 4,670,918 267,863 445 cI 
Northiny Ofk Becseseneats: 5 596,837,714 293 ,647 ,957 143,472 | 1,515,711,008 84,089,909 | 126,590 al 
Norwich)... -oeeesneee 20,251,932 1,243,463 1,374 12,388,628 766,320 1,170 é; 
Norwood |...<.0ccesaneeess 11,449,341 685,305 627 7,141,108 421,377 S377. al 
Oakvilled.u.3 eats 1,361,600,102 66,304,987 332523 351,200,586 20,109,613 29 867 y 
OF Syolgiaheneade a Aconconase 4,101,780 240,469 343 2,377,650 141,475 259 a 
Omemeec..:.4:4:6s:sne- 8,663,835 475,925 436 4,940,035 281,798 370 ‘| 


153,562,260 8,067 337 5,880 50,151,455 2,865,674 5,102 


Statement D 243 


\LES, REVENUE AND CUSTOMERS 
cember 31, 1988 


GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 


Rev 
Custo- Custo- | per 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 


im kW.h kW.h kW.h $ 

5,818,488 301,356 3,439 304,560 14,909 

| 494,200 30,391 2,168 47,160 2,498 
| 4,480,122 PM fe ps0h 4,667 210,240 10,506 
| 3,830,143 203,934 3,846 169,560 8,388 
1,479,920 80,595 3,245 185,400 9,176 
20,636,710 1,001,143 5,584 773,280 35,738 
1,299,811 74,738 2,083 94 320 4,699 
114,839,094 5,309,900 15,047 1,139,760 52,833 
| 2,116,779 120,747 2,262 206,280 10,227 
: 3,494,441 193,070 BAP: 134,280 6,806 

| 

258,202,313 13,218,749 122295 2,318,040 117,643 
4,978,000 278,165 3,914 239,040 11,897 
oc Pons 152,148,952 Laz 26,476,200 | 1,297,331 
| 19,427,914 1,042,206 8,612 366,840 18,957 
| 1,384,395 77,545 3,296 87,840 4,492 
13,749 ,976 773,303 6,861 407,160 21,209 
3,770,979 195,316 3,786 155,880 7,459 
18,609,268 974,076 5,239 393,120 19,244 

| 23,286,194 1,301,721 3,567 1,182,600 59,362 
_ 43,467,912 2,196,456 7,858 652,320 32,283 
489 844,570 24,128,228 11,794 5,573,880 ZIDASS 
733,570 45,731 1,491 95,040 4,708 
1,409,044 78,546 3,262 86,400 4,331 
1,876,106 95,699 4,467 75,240 3,646 
81,526,506 4,111,355 10,958 2,133,720 103,968 
207 062,754 10,402,900 | 1,635 } 11,263 2,843,640 141,637 

| 400,173,570 20,047,732 | 3,188 | 10,573 7,966,080 391,002 
| 67,181,824 3,771,035 | 1,253 } 4,533 1,029,600 53,302 
4,860,507 268,108 75 5,260 400,320 20,367 
10,433 ,360 553,866 174 } 5,055 155,160 7,884 

| 61,942,411 114,167 122 1,338 145,080 Pui 
303,743,239 15,775,391, [2,615 9,769 3,514,680 181,200 
| 4,056,208 214,575 93 3,798 — 146,160 7,228 
3,827 387,402 194,762,167 | 16,878 | 19,162 213,673,104 | 8,931,365 40,066,200 } 2,064,516 
7,495,384 428,354 3,047 — — 367,920 18,689 
4,135,793 236,085 3,961 _— — 172,440 8,955 
564 867,756 27,669,504 13,396 437,198,480 | 17,270,377 8,333,280 405,049 
1,620,810 D3 912 1,608 103,320 5,082 
3,602,120 187,895 4,414 121,680 595 

_ 102,354,205 4,991,538 10,178 1,056,600 50,666 


244 Municipal Electrical Utilities 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICIT 
For the Year Ende 


RESIDENTIAL SERVICE 


MUNICIPALITY TOTAL TOTAL 


SALES | REVENUE Sales Revenue [Customers 


kW.h $ kW.h $ 


Orilliany.. w2.gat ose sss 297 ,088 ,564 14,629,370 9,974 104,856,527 5,370,858 8,709 
Oshawaievsi..aacssainces 1,177,161,627 58,076,757 41 ,373 529,155,305 26,966,853 37,204 
OMaAWal ie sccsessosaee sesh: 4,340,869 ,346 | 208,715,792 | 128,889 | 1,169,558,659 59,906,361 | 113,463 
Owen Sound............. 279,116,043 14,131,611 8,365 79,125,126 4,350,976 7,057 
Paisley. .ccsuciscess ances. 10,392,390 578,408 477 7,591,650 421,143 406 
Palmerston .2.nss0e2 sons 17,406,745 | 998,641 958 9,444,270 554,270 814 
Parisitine.scdbevametosesdss 68,076,814 3,598,359 3,223 27,485 ,236 1,693,362 2,817 
Parkillsisscaa.cteesscoets 15,952,178 890,179 653 7,819,450 447,765 526 
Parry Sound ............. 76,355,614 4,223,906 3,051 38,225 ,984 2,146,433 | 2,480 
Pelhanryiivs:tesaats nese: 3 16,895,200 1,024,819 1,160 9,763,851 608,421 988 
Pembroke sj2.ts era 158,393,015 8,436,082 6,467 61,770,560 3,589,362 5,374 
Penetanguishene ........ 69,766,260 3,773,456 2,397 30,771,027 1,756,688 2,123 
Perthimssecrecde.e say cn 93,158,297 4,762,161 2,936 27,017,960 1,592,208 2,427 
Peterborough............. 711,756,265 35,956,071 25,978 303,127,325 16,069,731 22,664 
Petroliav...c.secnteee 32,945 237 1,911,842 1,770 14,647,875 899,678 1,498 
Pickering ..cagesss.sseee 479 272,345 26,472,991 20,572 247 364,320 14,206,261 18,867 
PICtOM vawicussecueesese.: 42,662,878 2,564,240 ZS, 19,808,641 1,228 ,617 1,734 | 
Plantageneti..c.s.s69.+.- 9,528,672 566,516 425 5,895 ,204 346,350 356 
Point Edward............ 55,424,490 2,631,683 1,064 8,280,000 495,718 876 
POreeburwelle nes. 4,704,380 298,644 421 2,995 ,050 190,192 338 


210,699,820 

70,936,128 
215,586,488 
15,435,240 
16,528,970 


11,363,222 

3,766,003 
10,457,257 
879,486 
918,509 


8,316 
2,607 
4,190 

955 
19S 


58,966,705 
41,265,329 
46,863,293 
11,239,003 
9,180,914 


3,914,624 
2,154,238 
2,670,466 
595,023 
531,487 


7,378 
2,276 
3,667 

909 
1,051 


Prescottes. ss raticsee. 45,500,000 2,468,034 2,208 17,598,305 990,376 | 1,889 
PHIcevillen cas. see 1,196,280 74,775 13 1,047,050 64,933 105 
Rainy River y.c.-2-.--0es 8,694,743 531,327 474 4,386,489 278,377 379 
RedeRockien.cncisane:. 6,093,723 373,701 394 2,921,605 190,233 361 
Rentrewiaactor jane 86,359,725 4,858,920 3,756 39,525 ,929 2,320,516 3,197 
Richmond Hill .......... 507,930,144 29,904,125 21,529 200,839 ,706 12,190,797 18,783 
Ridgetown ................ 25,840,134 1,501,582 1,364 10,535,198 658 ,060 1,141 
Riplevisiossiansteneen ss 5,742,457 329,255 294 3,902,952 219,265 241 
Rocklandaacie. sean 49 857,392 3,016,401 Pepi 34,494 967 2,079 ,969 2,010 
Rockwood 5. s.ccatess cee 13,904 ,388 807,759 677 10,440,243 577,338 580 
Rone Vit aig. seceesaenas: Teo le251 436,546 501 3,709 ,330 215,200 409 
IROSSCAUE: acca oeeo secs 2,962,110 156,169 1,481,550 88,982 148 
Russe lleecue. acco cnet 12,230,840 732,147 9,286,560 550,031 483 | 
Sandwich West Twp. . 84,364,057 4,891,031 62,342,276 3,635,416 4,715 
Sarniainei secre: 519,273 ,000 26,658,953 148,868,310 9,003 ,387 15,922 


Statement D 245 


JALES, REVENUE AND CUSTOMERS 
ecember 31, 1988 


GENERAL SERVICE 
(over 5,000 kW) 


GENERAL SERVICE 


(under 5,000 kW) STREET LIGHTING 


Rev. 
Custo- | per 
Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 


Revenue mers 


| kW.h kW.h kW.h $ kW.h $ 
/ 188,716,277 9,093,115 12,734 — — 3,515,760 164,552 
470,170,763 22,522,149 9,561 167,871,839 | 7,627,353 9,963,720 469,402 
636,680,512 124,793,566 14,448 509,013,655 | 23,096,907 25,616,520 | 1,245,958 
f 151,229,153 7,558,932 9,908 46,485,484 | 1,925,796 2,276,280 111,491 
| 2,550,180 141,147 2,993 250,560 12,289 
} 7,604,995 407,809 4,559 357,480 17,562 
39,475,218 2,032,164 8,680 1,116,360 54,833 
| 7,931,848 423,518 5,418 200,880 9,896 
| 37,335,110 1,950,792 5,566 794,520 39,066 
; 6,944,149 390,944 3,529 187,200 9,581 
| 
| 94,518,975 4,823,001 e307 2,103,480 102,019 
{ 38,338 ,233 1,875,903 11,833 657,000 32,461 
} 65,747,217 3,164,113 10,476 393,120 18,840 
/362,052,620 17,517,893 9,298 6,988 ,320 329,422 
) 17,881,922 966,917 5,623 415,440 20,521 
| 
uf 
)228,191,745 11,721,413 11,885 3,716,280 189,322 
| 22,138,197 1,237,540 4,382 716,040 37,567 
3,474,708 1997514 4,387 158,760 8,177 
| 22,478,130 1,061,135 10,017 24,230,400 | 1,130,671 435 ,960 20,501 
1,645,970 97 ,660 1,673 — — 63,360 3,172 
107,357,992 5,565,653 9,799 42,702,203 | 1,645,703 1,672,920 82,992 
28,966,999 1,402,971 7,382 703,800 32,730 
167,392,995 7,673,769 26,981 1,330,200 64,802 
eS, 992,477 255,333 1,239 203,760 9,662 
| 7,088,136 368,375 4,249 259,920 12,573 
| 27,479,775 1,421,548 7,293 421,920 20,710 
| 110,350 6,777 1,149 38,880 1,988 
| 4,129,694 234,287 3,247 178,560 9,211 
| 3,069,158 170,928 7,750 102,960 5,336 
1 45,580,276 2,416,120 6,844 1,253,520 62,193 
302,525,278 16,229,236 9,813 4,565,160 236,622 
14,683,936 802,930 5,463 621,000 31,132 
| 1,761,745 100,099 2,770 77,760 3,910 
' 14,801,905 842,160 6,017 560,520 29,838 
| 3,153,465 176,977 2,826 310,680 15,644 
| 3,637,081 209,143 3,294 204 ,840 10,426 
- 1,424,400 79,936 4,946 56,160 DOSZ 
_ 2,765,360 161,620 4,609 178,920 9,567 
21,357,221 1,171,107 5,144 664,560 33,508 
"31,990,530 12,061,961 9,833 132,053,320 | 5,107,983 6,360,840 321,668 


246 Municipal Electrical Utilities 


| 
MUNICIPAL UTILITY EPECIRIGHS 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


MUNICIPALITY TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE Sales Revenue {Customers 


kW.h $ kW.h $ ¢ 
Scarborough? si.) ss: 4,324,603 ,992 223,579,241 124,008 | 1,228,447,200 66,923,111 | 108,405 5.45 
Schreiber Twp........-.. 21,265,029 1,245 ,630 858 12,278,422 722,795 735 5.89 
ScusOg secs. fein te east 42,942,836 2,391,898 2,072 25,241 ,434 1,378,334 16732 5.4€ 
Seaforth’: «..ce.teeescsenes 19,356,122 1,161,138 1,054 9,370,166 581,856 892 6.21 
Shelburne. ease 29,254,380 1,575,886 15279 16,426,650 902,383 1,088 5.46 
SiMCOC esos cee aan hohe 177,025 ,232 9,245,852 6,293 61,864,436 3,598,135 5,404 5.82 
Sioux Lookout .......... 35,902,798 2,217,056 1,406 17,539,579 1,127,875 1,186 6.4; 
Smiths) Pallseeeess-ane-- 109,706,004 5,927,240 4,303 40,147,197 2,326,084 3,662 5.78 
South Dumfries......... 11,983,708 623,911 467 4,253,144 241,460 404 5.6! 
South River)... .s.as0.-- 10,064 ,336 548,577 539 6,198,362 338,001 452 5.4 
South West Oxford.... 22,391,495 1,023,065 366 3,652,050 216,862 328 5.9) 
Southampton............. 33,939,798 1,887 ,664 1,878 22,383,120 1,242,714 1,694 5.0) 
Springfield ..;.ccsesssese- 3,472,810 195,807 219 2,599 ,800 143,206 190 5.5: 
Sta Catharines ence. 1,775 884,885 87,951,242 46,869 376,528,221 23,695 ,085 41,759 6.2 
St) Clair Beach..:---...- 21,742,184 1,249,724 1,164 14,841,204 868 ,264 1,091 5.8 
Stay Matys ese te 54,753,976 2,909,158 DGIM 21,976,664 1,362,754 1,877 6.2 
StaDhomasa-seee rc 307 133,413 16,368,972 11,356 91,061,591 5,664,355 10,017 6.2 
Stayne?..:..sonerereue ss 24,190,460 1,396,203 1,500 14,849,600 861,462 1,305 5.8 
Stinlingmmesesse tessa eroe 17,255,911 936,658 836 9,630,821 532,991 707 5a 
Stoneya Crocker eae. 395,037,101 21,336,856 15,270 152,718,644 9,096,791 13,598 5.5 
Stratford esc aceasedses 334,442,830 18,456,990 10,686 101,112,939 6,294,569 9,472 64 
Strathroy -ase-ueee pee 94,953,120 5,152,242 Seis 33,664,589 1,984,110 3,189 54 
Sturgeon Falls........... 54,932,732 2,950,581 2,442 28,992,317 1,605,259 RAVE 5g 
Sud buryesc.anseen eee 828,652,729 48,349,722 36,988 394,249 232 23,829,513 33,325 6.( 
Sundridge -e- esses sees. 10,938,773 605,872 476 5,802,218 317,347 378 5.4 
TAaraeeas ste eae seedas. 9,188,358 488 ,462 384 5,153,705 270,479 312 5. 
Tecumseh... sees aeee 55,905,260 3,144,822 3,083 31,382,599 1,875,649 2,850 Sa 
Téeswater..a.caren eee 11,219,091 612,883 481 6,095,147 333,241 408 5.4 
Terrace Bay Twp. ..... 25,248,223 1,420,558 939 14,570,164 843 352 846 5.) 
Thamesville..............- 8,548,205 483,860 451 BIBS Se) 206,379 353 | By: 
Thedford... cen sedease=s 6,775,970 378 ,428 341 3,122,120 180,480 263 54 
Thessaloniy. seer cues 15,568,523 953,567 671 8,000,591 498 ,528 551 6. 
TWE eT GOWAN coseosnenecoucce 19,261,239 1,107,335 1,050 10,240,407 598,471 904 5 
Thorndale..2 seer asec: Ori2ie 20 172,285 162 1,366,800 82,283 129 6. 
‘Thornton seeeseee 4,531,370 252,569 215 3,501,450 185,079 191 54 
Thorold (ic-ce meee 161,011,737 8,584,636 6,872 55,045,047 3,568,194 6,093 6 
Thunder Bay ss.0-..2.--- 1,107,079 ,455 58,981,129 44,596 376,750,301 22,705,120 39,795 6. 
TbUnyeeessce eee eee 68,435,644 3,321,002 1e732 15,826,959 852,446 1,490 5} 
Tillsonburg cegeessaswn 148,005 ,527 8,036,886 4,536 40,777,885 2,444,238 3,823 5 
POrONtO stan werden «cs 9 310,202,949 498 ,319 ,234 214,970 } 1,619,161,173 98,216,170 | 182,660 6 
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ALES, REVENUE AND CUSTOMERS 
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1 
\ 
i 


| GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 


(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) | STREET LIGHTING 
. 
| Rev. Rev. 
| Custo- per Custo- | per 
. Sales Revenue mers kW.h Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 
: kW.h $ kW.h ¢ kW.h $ kW.h $ 
1664 493,262 136,063 ,433 14,697 396,046,570 | 16,146,244. 35,616,960 | 1,752,156 
} 8,582,687 462,448 6,061 403,920 20,676 
17,231,602 913,306 4,325 469,800 23,258 
9,580,236 538,311 4,990 405,720 20,771 
12,365,130 633,672 5,540 462,600 22,243 
113,226,516 5,498,252 10,674 1,934,280 92,465 
18,032,019 985 ,968 7,022 331,200 16,859 
68,494 ,287 3,384,969 8,932 1,064,520 512277 
7,607,444 364,461 10,393 123,120 5,990 
3,721,974 192,450 3,565 144,000 7,073 
; 18,525 ,605 789 ,603 40,626 213,840 10,374 
) 10,858,278 556,826 4,999 698,400 33,803 
| 802,450 45,476 2,229 70,560 3,570 
533,536,273 27,071,701 8,816 13,459,680 657,274 
6,462,140 322,082 7,479 438 ,840 21,178 
| 32,365,472 1,756,461 7,410 411,840 20,943 
213,042,062 10,474,233 135532 3,029,760 148,703 
8,957,820 488 319 3,828 383,040 19,526 
| 7,370,930 378,678 4,762 254,160 12,307 
238,454,937 11,944,778 12,109 3,863,520 188,984 
230,158,291 11,951,288 16,077 3,171,600 162,097 
60,341,731 3,036,593 9,997 946,800 46,139 
| 25,656,455 1,272,937 8,068 723,960 34,866 
426,017,657 23,852,442 9,603 8,385,840 460,767 
| 4,964,475 269,355 4,221 172,080 8,752 
: 3,870,493 196,952 4,543 164,160 8,074 
23,718,781 1,190,708 8,785 803,880 39,465 
4,954,024 257,528 5,655 169,920 8,285 
| 10,433,619 541,112 9,349 244,440 12,060 
| 4,567,007 265,358 3,884 245 ,880 123523 
3,472,770 185,537 3,758 181,080 8,961 
7,240,692 431,183 4,866 327,240 17,428 
) 8,562,912 460,346 4,888 457,920 23,086 
1,302,480 82,269 3,289 51,840 2,633 
966,200 48,396 37355 63,720 3,044 
04,146,530 4,924,379 11,360 1,820,160 90,300 
91,018,737 34,207,331 12,226 25,556,257 | 1,365,162 13,754,160 670,130 
51,976,165 2,404,831 18,047 —_ — 632,520 29,125 
05,640,042 5,388,144 129722 _— _ 1,587,600 79,168 
17,681,006 317,397,690 15,040 1,807,821 ,637 | 83,575,717 65,539,133 | 3,007,617 
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MUNICIPALITY 


Uxbridge ice. serene sen 
Vankleek Hill...:....... 


Vaughan...............-0-- 
Victoria Harbour....... 
Walkertomii.ossce.ct sce 
Wallaceburg.............. 
Wardsville............006++ 


Warkworth..............6. 
Wasaga Beach........... 
Waterloo North......... 
Wattordin:...4. arses hoes 
Waubaushene............ 


Webbwood.............05 
Wellands th rence sees 
Wellington ..............+5 


West 
West 


hincoln veces 
Morme ikss.setees 


Westminster Twp....... 
WeStport <3. .0.ccseesenes: 
Wheatley accscentrsevers 


Whitchurch Stouffville 


Wiart 


ON co cp seine ste tiesle vole sisis 


Williamsburg ............. 
Winchestenitete ees ee. 
WindSoncs.-5. coerce sees 
Wingham.........:2..000.. 


Municipal Electrical Utilities 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ende 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE Sales Revenue {Customers 


kW.h $ kW.h $ 
32,499,278 1,779,525 13129 10,645,200 632,242 
298,680,844 13,843,554 6,217 66,959,888 3,694,371 
17,366,174 929,013 833 9,180,163 499 653 
30,147,623 1,717,168 1,382 13,281,844 756,496 
18,248,824 1,062,420 867 11,661,836 660,807 


1,115,244,015 61,742,274 32,430 298,056,298 18,028,603 
10,494,075 647,118 665 7,708,347 462,713 
62,814,514 3,003 ,322 2,068 25,536,845 1,439,967 

215,619,384 10,903,941 4,665 40,526,560 2,433,706 
3,096 ,077 166,214 198 1,510,161 81,968 


6,170,805 374,114 322 3,902,915 231,628 


76,852,529 4,670,401 5,908 55,382,486 3,449,403 
967,942,433 52,109,388 30,770 320,872,714 18,688,240 

13,089,964 766,338 678 5,954,690 368,748 
7,167,850 421,570 508 5,626,816 325,617 


3,882,579 247 ,227 212 2,599,661 163,247 184 € 
392,687,959 21,045 ,494 17,913 126,792,482 7,631,352 15,923 Gy 
12,935,008 680,711 637 7,045,500 390,239 538 ‘t 
10,061,716 599,399 581 4,190,290 263,961 465 ( 
15 ,867 ,424 913,024 597 5,156,574 319,940 505 l 


930 


17,658,403 1,003,670 1,075 11,624,168 672,785 


8,490,097 493,052 391 4,722,617 275,918 307 I 
13,545,191 770,478 649 6,379,923 377,082 533 ) 
467,773,551 | 24,494,136 | 16,669 | 195,393,033 | 11,117,160 | 15,116 ) 


75,592,992 4,102,846 2,926 29,867,905 1,740,944 2,588 


740,073 
112,079 


841 
155 


1,356,265 
184,579 


1,041 
188 


12,743,355 
1,895,950 


24,129,675 
3,102,822 


36,998 565 1,892,172 1,036 12,533,639 682,090 867 
2,712,491,602 | 136,701,789 68,454 607,759,647 35,652,574 60,623 
36,316,810 2,082,180 1,479 18,120,085 1,060,467 23 


325,963,253 17,204,231 11,180 99,152,105 5,763,887 9,948 
5,972,910 323,080 303 3,676,670 196,068 256 
12,138,810 664,525 751 6,636,800 369,953 652 
958 ,238 371 48 433,421 355159 300,932,585 16,696,253 31,100 


PVA ES) 1,243,944 900 11,645,159 601,454 759 


4,979 ,235 283,566 321 
24,754,756,140 424,737,173 }2,274,782 


8,088,145 462,301 402 
85,232,130,115 |4,405,689,483 2,592,809 


Statement D 


ALES, REVENUE AND CUSTOMERS 
lecember 31, 1988 


Sales 


kW.h 
21,616,838 
132,863,516 
— 7,944,091 
16,591,099 
6,265,868 


783,921,057 
2,574,048 
36,746,309 
136,347,011 
1,491,956 


2,133,970 
20,346,483 
584,538,716 
6,984,074 
1,424,394 


1,196,878 
207,685,033 

5,800,588 
5,706,546 
10,451,650 


5,720,675 
3,684,680 
6,999 308 
267,051,078 
45,015,527 


11,001,120 

179,152 
24,147,046 
209,380,895 
17,824,845 


205,481,580 
2,211,280 
3,305,810 
490 086,996 
13,808 352 


3,007,390 
817,823,418 


GENERAL SERVICE 


GENERAL SERVICE 


(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) 


Rev. 
Custo- per 
Revenue mers kW.h 


kW.h 
13,246 
13,585 
4,355 
5,422 
4,280 


kW.h 


$ 


1,111,737 
6,246,226 
413,402 
907,397 
347,241 


96,909,120 


3,855 ,382 


41,176,281 
142,619 
1,803,051 
6,550,725 
77,040 


11,888 

3,352 
10,936 
20,473 
2,144 


28,509,620 


1,334,002 


36,758,973 


1,768 553 


126,614 
15117550 
30,118,425 
383,792 
75,496 


2,436 
Sil es 
10,178 

4,656 
2,895 


2,490,060 


72,804 35325 


2,579,360 


10,307,750 7,709 
296,707 5,198 
3215725 4,135 


568,595 9,786 


305,469 
206,646 
381,708 
12,831,394 
2,228,273 


3,288 
3,655 
5,028 
14,846 
11,333 


594,756 4,654 


68,374 2,978 
1,155,908 12,421 
61,673,041 12,952 881,531,380 | 37,340,210 


953,458 7,502 


18,539,928 


1,068,193 


9,930,475 
112,547 
280,657 

24,951,833 

613,434 


13,346 
3,761 
4,558 

10,177 

7,991 


161,972,870 


6,419,212 
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STREET LIGHTING 


165 ,666 
2,412,191,188 B17,878 


3,133 
12,776 


11,987,843 ,100 


503,832,858 


Sales Revenue 
kW.h $ 
237,240 12,059 
1,948,320 92,334 
241,920 11,558 
274,680 13,849 
321,120 15,876 
4,757,040 242,608 
211,680 10,766 
531,360 25,402 
1,986,840 98 ,357 
93,960 4,506 
133,920 6,957 
1,123,560 55,610 
7,007,760 354,663 
151,200 7,698 
116,640 5,702 
86,040 4,660 
5,810,400 281,810 
88,920 4,350 
164,880 8,475 
259,200 13,389 
313,560 15,416 
82,800 4,283 
165,960 8,517 
5,329,440 Dai g213 
709 ,560 36,129 
385,200 19,459 
27,720 1,403 
317,880 15,480 
13,819,680 700,964 
371,880 18,920 
2,789 ,640 135,291 
84,960 4,165 
196,200 9,715 
5,245 ,920 264,186 
267,840 11,941 
101,520 5,069 
671,707,457 B2,744 236 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

GS — Generating Station min —minimum 
— minute 

kV — kilovolt(s) MW —megawatt 


kVA —kilovolt-ampere(s) 
kW - h — kilowatt-hour(s) 


MEU — Municipal Electric Utilities 


NPD —WNuclear Power Demonstration 
TS — Transformer Station 


Twp — Township 


INDEX 


In this index, all page references to tables or graphs are in italic type. No references are given for the 
alphabetically arranged listings of municipalities either in Ontario Hydro’s financial statements or in 


statements A, B, Cand D. 


A 

Abitibi Canyon GS $5 cu abraaae bs 4 aienoks 7 
me RIVED A Rice coe ORME as a RSet c taralle Bue elke hos if 
Accounting policies). 9.2) 5 tia<is § ) secdeneue oa 
—Advance payments of fuel supplies ..... 35 
—Commissioning Energy «001.5... 5 « ~ se56 35 
——DEPreciation oo. a6 § cars « Bigin® oh pees seins 34 
S—PIXECASSEIS cs ce ds ee heidi ye 0 6 apecens 33 
—Foreign currency translation ......... 36 
—Fuel for electric generation .......... a 
—Nuclear agreement—Pickering units 1 & 2 

—Pension plan... 55. t aypreyaye me eo ers eA 
—Procedures,uniform for MEU ....... 100 
—Rate Seine ae). a ob ete es ne a 
—Research and development .......... 38 
—AJNAMOTUZEG- MEMS boise cfc > ehenias 36,47 
Acid gas emissions ........5:.... chy he 
Administration €xpense .........5--0+-: 2 


AECB see Atomic Energy Control Board 
AECL see Atomic Energy of Canada Limited 


Aguasabon-GS* wi; a5 de hina Ge 2's sigs iy 
Se Ss aD oan oe Cees EE Les LF 
AlexandertaS 4. 949% Bets 28 ee onan i7 
Algoma Aféa cuit. acne Nei sta ee orn es 94 
AlistomAtea tue — ste a. 0% attauaic s 4 ase. Habeas 94 
Appropriation 
—-debt retirement 5.4... 4s ca eee s = 27 ,39,42 
—-stabilization of rates and 

COME SENCIES o,f. sna wae ete 32,39,41,42 
Aréa offices ‘number Of (0.6% gies Sia ou 2,90 
ATNDMON ATG] (oth: a sys Sit aks etc aer ae ot 93 
Bae & ies Ad, aes bp, Re eanaunh: Ghai 4) eee ee yy 16 


Assets of Ontario Hydro 
see also Financial Statements 


fixed, of the MEU i. an vhien< 25 97,102-229 
—total, ofthe MEU .......... 100,102-229 
Assistance for rural construction ........ 4] 
ACKOKBN GS oe fo ass eae ine wee as 16 
Atomic Energy Control Board ....... 6,10 
Atomic Energy of Canada 

Liumited hee ome Segoe eee 25,37 ,44,49 
Aubrey Falls GS 5 f.§i0 ness ba wee se i7 
Audit of MEU accounts. 2.5.1.5 %4 500.5. 100 


Average 
—consumption per customer,See Energy sales 
—number of employees ........-+5++- 2; 
B 
Balance sheet,Ontario Hydro ........ 40-41 
—sheets,municipal .............. 102-229 
BSANCTOLGATOCAL .. A sve: cies c4e acon stand eames 93 
Barrett Chute GS4. ov. ta. os ss ates ee 16 
Beacnvill@sAred, -dnjecccccste sie eek) eee 93 
Beck, Sir Adam,—Niagara No.1GS..... 16 
—Sir Adam,—Niagara No.2GS ........ 16 
—Pumping—Generating Station ........ 16 
Board Of Directors... 0.068 os wees oa ee 1.32 
—<COMMMITLCES OF 2. co ah ee ce cit aiereers 2 
Bonds and notes payable . . 2,3,28,41,48,59-62 
—issued by Ontario Hydro . . .28,41,48,59-62 
see also Financial Statements 
—=TUATAMLEGIOL scl ues cauie et com epaeeets = Sa 1,48 
—other long-term debt ............. 48,49 
C2retired kine oO ee eee eae 28 
Books of accountsof MEU ........... 100 
Bracebridge Area}... 6. cae ts = © 94 
Brockville Area, Micon 3 cipal h5 4 es 93 
Bruce 
Bek @" aa eR) Aba) Cine eh, haart HD) A 16,50 
—Heavy Water PlantA ............ 49 50 
—Heavy Water PlantD ............ 47,50 
C 
Cameron Haus Gosia. coh cara whe ood «gents 17 
Canadian currency bonds ...... 28 ,48,59,61 
Canadian Standards Association ......... 1 
CANT ee oti. cere hy cle eae S51 
Capacity, dependable, of hydraulic 
TOSOUTCOS Tc Bone, ian ie gece re ears 1 
—dependable peak ............-.--: v4) 
GOMER Atel a coe ee es abe tee 14 
sources of purchased power .......... His 
TES nile tes eR SUP PRI Pane ome 15-17 
—of combustion-turbines in-service ...... 16 
—of Ontario Hydro resources ..... 2,3,15-17 


—=-tOtal SYStOmiy bac iss Bw lects sae alge PS 9B) 


Capital construction program .......... 10 
Be RICIMILUILOS Fe Cute ss e490 eco sie 4 bjt 
—investment 
see Financial Statements 
—investment of the MEU ......... 102-229 
EATIDO Palins Cio, ere eee i 54 
Pere SION 7,00 sr re erie Oe 93 
Charges allocated to customers 
—contract municipalities .......... 1,66-81 
ior piimary power er. eee ee: 63-81 
Shatwals GS Sy .a Wer ee ee 16 
Renan (3S <0 46, & 3.7.5. ee, PE Be fi 16 
Classes of rural service defined ....... 90-92 
OUICON ATOR! ites t Se. to cle chats were Se ee 93 
EE ss Ce VCE Ry eg ee Oe ee ee 93 
Bee CODEC ALIO aah Peis ores Gos Yen ohalk 9 
Combustion-turbine units ............. 16 
Construction program ”.’..... .'....+ ss. age 
BOOT DO TALON sy tris AIEEE, oe ee 
Cost allocated to customers ...... 1,39,63 & 
—contract municipalities .......... 1 66-81 
—of fixed assets in service ........ PN eo one 
CE ee ei hi tae ee 24,40 
PEON O Detain te oe os es ote ole WSK 
—of power supplied to MEU defined ...... 1 
Re-OLDUUNATY, DOWEL ohileaentsd chs st - 63,64 
exustmentseannudl 4.54554. 66-81 
statement of 
Pr LONIING SEIVICe ge os 6a EE ae ine 94 
P=DULCNASEC DOWET ©. oc ee cue ek ee 39 
see also Financial Statements cost 
Re ITEATION A VOTO ie 0 Foe cobs shin ce: «hse sasials 39 
Costing load of the municipalities ..... 66-81 
Costs 
Se ACAIINSLL ATION |. yisnc eciside, Siac Rees 125 
OLA NLATIOULVOTO onic cits 11. fs ht PRIS 
—of operation and maintenance ........ 2 
SE OLEICAVY WALT. Gly whic w dacaiitonels hee, bop seas 33 
—average per kW.h by type of generation . 54 
RATEROIIL ASS TR ole vas > ia ke ke Re AF, 40 
Customers ...... 1,2,3,18-20, 90-92, 93,94,99 
IOC on. fat, abi Nauta fy! fi 6 afc 4 1,18-20, 92,96 
SOM seo sigh seas se ks ee ss BOM 90,93, 94 
—general Service . 2.5. Ged ek. 90,93,94, 96 
—tesidential........... 90,93, 94,95, 97, 99 
Top Lk eg es, ac ee 1520; 90, 91, "92 
Be GETCEE UCT ions 5 cs: > x a» distal 96, 97, 99 
BeUITOCLE OF. oc. 5.)s0 > Saeed ae eee 1283220 
CNT OEE os ka rs os ML 1,20, 92,96 
ATO ic he ee tect s 93-95 
SEITNCTAL bo oe et its, yc aed 2,3,20,97 
BrP TONLE tet fic rts Sor ee eh 20 ,93-95 
—served byIMEU) . oa o.s « cred 20,97 ,99 
—uiltimate served. «,......... 2% 12,320 
D 
USEVs (Tad 0a 00 © £: f anaana oe 7,10,27,46 


Debt from borrowings 
ete ee re 28,29 ,36,41,43,48,49,59-62 
—debenture, MEU 
see Municipal electrical utilities debt 
—long-term of Ontario Hydro 
see Financial Statements liabilities 
—of the MEU 


251 
see Municipal electrical utilities debt 
—payable in US funds; ....0...: 48,49 61,62 
Pt ELITOMCUE ate tincieicts Meee Oe 29 41-43 
A PLODLIAOM: 5's. Pee eee 5 Pd 
Detiew Falls GS Nowe 2.3, x. SIPS 16 
DeGew Pals tas NOs) 4.5% say re 16 
Demand charger rere fr ane ee 7, 64 
>~prunaryenergy MS. ea ey he 63 
-OLIMALV PEAK ys toi cebit (imine vs eee 64 
Demands and resources ....... 2,3,4,15-17 
Dependable peak capacity ..... 2,3,14,15-17 
Depreciation: si... +: 25 34,35 ,39, 40, 44,53,58 
accumulated +s... uae eee ces 40,58 
—MEU 
see Municipal electrical utilities 
—Ontario Hydro 
see Financial Statements 
EXPENSE. +. is %. oo e's ere bs 25 34,35 39, 44,54 
ET ALCS 5s eu iMate ho tae sa “s''a te ec 34,35 
Description of main classes of retail 
SCIVICE Px hes, MEE OLE [oy MOA 90-92 
Des Joachims GS eas, Brann) Oa ee 16 
Diesel-electric generation .. 21) / 278. . 16 
Direct customers 
see Customers, direct 
Distribution facilities, Ontario 
FIVOLO-OWNEO wreostas uate hee 56-58 
Diversify, Pawelix: Gaicwirsdete. Renee 15-17 
DIVGCR ATCA Wein ely Bs oe a Le te oe 94 
PIU CAS TAR CAC I a¥s Jerr Shean. pty BA 93 
E 
East Eloin-Area: + .07%. Soe ee oe ee 93 
Eastern Region snk Ghat 4s vee 93 
Electricity sales 
see Sales, electricity 
PE PLIClOL Sls tuto sy ee ee ee) a 1 
Employees, numberof t.: oa. auek See Paes 
Energy 
SORT A 5st ancy MOP CE ee 32 
PCNA Catan Masia. “ie teh hls Fe 63,64 
—delivered by Ontario Hydro to MEU ‘18, 19 
—deliveries from Manitoba.......... 4.1 7 
—deliveries from Quebec ........... ar7 
—generated and received ........ 253; 15-17 
IVINNISUCT 45-007 Ss to's fe 9s Hala te hes a SOEs 32 
—primary, delivered to interconnected 
LREDLIERES iso 50 0565 8, 25 eg So 2,3,18-19 
—primary demands............... 2 3,1 
—primary supplied .......... P&B ay 18-19 
—produced 
y hydro-electric generating 
Stations! 47 Sere Ae kh 4,15-17,24 
by nuclear generating stations . .4,15,16,24 
by thermal-electric units ...... 4,15,16,24 
fOr eommercial load.i(s 3, eee 18,19 
=—PNTENASCK 1s tc"klachels caren ee De 15,17, 24 
DY MEU Cwerrmgaay <a eee eae 18,19 
SH SAMS ny aye Grays ee eee 2,3,18,19,22,23 
average per customer 
FATE SCTVICS 957.-6 ss ss 95 
PONEVALSETVICE 3 6 lio se Ae 96,99 
PAUIMICIPaL SCLVICE 2.5 ee. wh Le 99 


turalservice ... 2.9 Uae ay 95,96 


252 Index 


—primaryyirdodities taouls tiie 2,3,18,19 
to direct industrial customers .... 18,19,96 
to municipalities .....-..---+++++> 18,19 
to rural customers ......----+-+0: 18,19 

=-SECONGATY .« 6 sic) ose Pee 2/3, 1518.19 

=-sgupplied) 4°. + 2 iiseutie eee 2,3,15,18,19 
to direct industrial customers .... 18,19,96 
to interconnected systems ...... 2,3,18,19 
tO MEU 9003 oe be oo ee are 18 
to rural customers ......----+esee8> 19 

English River ......--+ee cece reece 17 

Environment’) 24 ci) ileus + nl Alans Syee ee 11 

Equipment purchased .......---+- +++: LZ 


Equities accumulated through debt retirement 


appropriations and interest ... 41,42,82-89 
Equity of MEU in Ontario Hydro 

SYSCEMM, |v si} syn coer epemmpaden se, bent 100,102-229 
BicsextA rea 6 on os ack 6 ales conetieqnt anteaters 93 
PncOcollarSa she os chal ee ueeus aie ae 62 
Evaluation of the Pension Fund......... Bz 
Expenditures on fixed assets ... 2,3j;2) 2007 

see also Financial Statements 

assets, fixed 

Expense of the MEU 

see Municipal electrical utilities 

expense 
Export of Power ......----+--: 3,22,23,44 
F 

Farm customers 

see Customers 
ee ET VICE ONE EE ee aoe: & ah eireaiewe stare e 90,91 
Fenelon Falls Area .... . «+ eyes sie ee om 93 
PaannCe | ce. opes ccede ve dons Seue tate a ererenaird 18a T es 21 
Financial indicators ........--++++6: 2155 
—operations of MEU ......-.-.-.-+--s: 1 
Financial Statements ........ 39-52, 102-229 
Be ACO LS a Piiin's aly ne oe RERUN 40,102-229 


—-halance SNECT. ... é aie ws* #6 8 Speen eget 40,41 
—hbonds payable ........... 41,48,49,59-62 
cost Of DOWEL »\. siarsieaieh vais tia 39, 66-81 
—cost of providing service ..........--: 39 
—depreciation ..... 25 ,34,35,39, 44,53,54,58 
EROQUITIES a oes wis ge eee ee eat cst 41,42,82-89 
—accumulated through debt 
TOLTEINEDE and tis ck oe ee 42,82-89 
—funded debt, see bonds payable 
ge TiaDiitieS ccs > « <0.» +s RESETS 4] 
OE INCOME. sive esp snonte’s » = och > = ombela ye Rgrens 39 
—appropriations .......-..++++eee: 39 
—operations, financial, statement OLigsitery 39 
—reserve appropriation ............ 39,41 
of OV ETIUIC bec un's'n! nx peetineenere eens 22,23 ,39,53,54 


—stabilization of rates .......... 41, 
Fixed Assets 27,33,40,43,45,46,49,50,53,56,57 
100 


investment in, MEU ........ 102-229 
Foreign currency translation ...... 36,39,45 
Fort Frances Area... »:.aiticies + 26% eu mige.s 94 
FranktordcA fea ioui wo incun ss Saree TAL OREN 93 
Fuel 
SCORES. Bes Bas RUG fan, ks SEA 24 35,39, 40,46,47 
—generation of electricity ....... 5,35,40,47 


G 


General service customers 
see Customers, general service 


Generating capacity 
ex stations AME... + « +» oBlapetnrtd cess 10,27 
—stations, number of ........--++++2-- | 
—cancelled or mothballed..........- 17,47 
see also individual listings 
see also Financial Statements 
Generation development.......-. 10,27 ,46 
Georgian Bay Region ......---+++++5: 94 
Government of Ontario .......---+++:: 1 
Guelph Area ......-- +s see tere cece: 93 
H 
Harmon GS" os os as s+ misbnspaue aie eee 17 
Head Office (0). or oo ee vase 2 
Hearn, Richard L.,GS ......----+++-: 16 
Holden? Otto,'GS » .. cate ost eerie 16 
Huntsville Area .... 2.2... 2eseceeees 94 
Huronta Altea ws ee ce ee ue = + neers 94 


—generating facilities ........-+-+++ 16-17 
—production ...-...+-s+e++-es 4,15-17 
BT eSOUITCES (oes os <4 18) 2 9 ee eee 10.17, 
Hydro-Quebec .......---- esse eee 4,17 
I 
Income, net of Ontario Hydro... Isai ll goes 2) 
appropriations from........-+-++++:- 39 
Industrial customers 
see Customers, direct 
Interconnected utilities ........--.-+-5-- 3 
Interest expense ........----> 25 26,39, 45 
Interruptible load .......-------+5: 14,15 
InvestmentS 2. 0. ee cee © eas sue tunes 40 
J 


J. Clark Keith GS 
see Keith, J. Clark, GS 


K 
Kaministikwia River .........---+2+205 Te 
Kapuskasing Area ....-.-- eee ee eeee 94 
Reith Clark, GS coo. uae Gh nek eer 16 
KEnOTAMALEA 6. tteteh tee oo ee 94 
Weve ATOR veka aha ro teke ete fee ele fetal Oe ee 93 
Kingston Area ........00e sees reece 93 
Kipking Got Sino Ms Ca Pere rae 17 
Kirkland Lake Area ........-----++e%:> 94 

L 
Lakeshore Area)... Gee UO r eee 93 
Liankeview GS0) tk ik 6 rte oo ee 858% 5.16 
Lambton Area pias Pee aa ae 93 
al GS LGD ROUNDED A eee 2 5,16 
Lennox:GS ee a er 16,46 


Liabilities, long-term 
see Financial Statements 


Index 


—bonds payable ........ 28 ,43, 48,49 59-62 
PACUtENAATCSOVEINOT . 6. ko Kd ve cee veles 1 
ICON ATEAY 5425 547.2, See EIB) 93 
Load 
meee Sie hehe Eee I o> Bergen meee, 
ODE TEL GEOL! PM Cs & 28,41,43, 48,49 
see Financial Statements 
OU Os. Beebe OMe 102-229 
rower Noten Gs ya aoe et, fay y hi 
M 
Madawaska River... ..53.4 2201 Be 16 
Manitoba Hydro-Electric System ...... 4,17 
Manito Falls GSoO) (ie f2483 79 Done ie t7 
waneitoulig Ared «6.6% «sens 4 oe OOP 94 
Materials purchased ............%5.05 ed 
wattagami Rivers {()i02 Berle Cone binary 17 
PHNOCIUA TEAR, 4.4. ostin awn EY 94 
Miscellaneous revenue of MEU......... 97 
pississage River .... >. A0syay Diy 14° 17 
montreal Rivet. os be anc. 4 COs CI 17 
Mothballed (non-operating) 
aL TTS NE, sane, See gee Aree 17,33 ,46 
paountain Chute GS 24... ew os ow 16 
_ Municipal distribution system 
_ —lectrical service supplement ......... 97 
_ —electrical utilities ............. 1,97-229 
| ACCUSES AR ee 97-100 ,102-229 
eassers, fixed; atcost., te & 100,102-229 
C5 1 toe othe A SR a RN hah 100 
LUG 5 So, op a Ape eA Att dg . 100 
Cost, averace per KW.hi #72 s (ee ee 66-81 
OE ON OD EN So F52 Smeriy Sta! aie 4 Ba 63-81 
customers served ......... 97,99, 102-249 
GODT Se Pe A ee i) Sted Tae 100,702-229 
eprectation: 1440.4" y Same 100,102-229 
encrey sales +655 48's, oe 18,99,232-249 
equity in Ontario Hydro system 100, 102-249 
ES DERSE Wee hou.) Snr a OM reese 98, 102-229 
financial operations ......... 100, 102-229 
peneralservice Ft bh.) t4..e 231 232-249 
income, see revenue 
NET IMCOMG sae ke ho Ok 100,102-229 
IDOE Sie ce yO ic ol era ke 2,3,97 
POWE SUDDUCO ae el 66-81 
relationship to Ontario Hydro ......... 1 
residential service ........ 97,99, 232-249 
Teveluie.. 6 Core e eeee  e 97,99, 102-229 
N 
BrUNEICOKC Megs vole aes wale Sid oo ek! ahr 16 
Net revenueofMEU .......... 97, 102-229 
_ New Business Ventures................ 8 
menew Liskeard Aréa 0. oy. ck ova ces. 94 
BOWIRATKEL ATOR <8 ess 93 
Becta IIVEL 20 none a eee 16 
Bere Rivet, sho ee ey ae 17 
eri! AY ATOR 8 cet ee eer ee 94 
meortheastern Region 5.) .%5% wt 94 
Northwestern Region ................ 94 
Nuclear 
Meetcement: oo eG ton 25 37,39, 44 


—capacity in construction program ... .10,46 


253 
Ree fine ver loft dog AL ee es ce 5,24 ,46 
—irradiated fuel ........... 35 ,41,44,49,50 
—Power DemonstrationGS ........... 16 
—plant decommissioning ........... 49,50 
POON see Nidan Pea a 5 os ck 
Nuclear-electric production ....... 15,16,24 
Sa 60g 6) A Be Oa, -9) MO pe ne 54 
See LACHOTIS Os Vani eG Neal cus ena a an CAL Ore 16 
Number of 
—employees, average inyear ......... Pa 
—retail customers served ........ 20 93-96 
—ultimate customers served ....... jE Ses 
O 

Ontario 
e-Energy Board 20.5. ee eee Ws 
—Hydro distribution 

SACUITIER Os ele a ele trai BO Ni Hie a ia 
=~Minister of Enerpy* 9.3.44) 4 eee 
——Nuclear Cost Réview™. oS) nae eee 6 
SPOWED CIS a 
Operation expense ........... 25,39,53,54 
Operations 
—statement of, municipal 


see also Municipal electrical 
utilities, financial operations 
—statement of, Ontario Hydro 
see also Financial Statements, Operations 


Orangeville Areane yt re bo ee te 94 
Ottawa lsiversn 3%. tht) <) Saree as 16 
Offer Rapids (iS. 504 5 eee ett preteen A bed 
Output of hydro-electric stations ...... 15-17 
Owen Sound Area: a)5 3) eo bea ee 94 
P 

Parry Sound Area... wren te Smee 94 
PODS eerie Pate SOW Ske eRe Oko 12 
Peak demand: <s.¢)..4.. [RSs NO Popes IW be) 
Penetanguishene Area’ 22) 2 20 NOPuOre 94 
Pension Plats 6.4. ..4...< ee ene ERE af pees 
Perth Area yb hema ee a5 iy gal ee ym 93 
PetervOrpurh ATES 4454.4 hen eee we 93 
PetrosarLamited i yo2 ina ey SS ok 47 
Fhotovoltaic System. 0/.5..40 os a ae 11 
Pickering (GSi% 42% 5.202.243 5,6,16,25 ,37,44,50 
Picton ‘Area: ..¢2< <5 . ORY Deb kee 93 
Pine Portage GS. 298 a a ee Ne 17 
Power 

—Corporation Acts ......... 90020" 1,32 
—development program ............ 10,27 
=LDISEFICE 4 o 2m ot ee PRG, Vane POY 90 
=O FUIMALY (on. ais's ek oe 2,3,15,39,53,63 
—purchase .........06., 4,15,17,24,39, 44 
SET COUIVEMCIIS & Lk Ss es hee es te OL Fate be 
SMPESOUICeS =,.55. 68 sus ahi ate oe) 16,17,24 
Program of capital construction ....... 10,46 
Progress on power developments ........ 10 
Provincial Government ....... 1,37,41,44,62 


Provision for depreciation .. . .25,,34,35,39, 44 

—for reserve for stabilization of rates and 
contingencies: :..6:2.:.6.! 32,39, 41,42,63 

Purchased energy... ... 4,15,17,24,39, 44 


254 Index 


Q 

Quebec Hydro 

see Hydro-Quebec 

R 

Rates 
Ssinereasess WHOles ale ies sea elas 54 
PO VICW. Va stir ole kalaitaly elatakusetetSlceencle ty tmaas a2 
Rayner, George W.,GS .........--+-: Ly 
Rea ROCK Balls GSui onc rolsteinla deo tabatencnat: 17 
Regulatory powers ........--. eee eeees i) 
Requirements 
OTIC O VO a AIS Is ee Se 20517 
DOWER PR is were el a 23,17 
primary CNErBey er ere eng soi ees PANGS 
Research activities.\. 4-5 Maecenas 12,38 
Reserve 
MCAD ACICY | (oto e ve he ke Ael'e''e taeda doy Maa tel ate Raer AS 
—for stabilization of rates and 

CONTINGENCIES Faris snes. - 32,39, 41,42,63 
—-see also Financial Statements 
Reserves Of power .. 0.2.02 + wees 15 
Residential SErvice 5 ,5..s46 jose Bey tenet: 90 
—municipal systems ........ 97-99, 232-249 
IE TEVA nh ea LT MC Mee Pere 90-92 93-96 
—revenue of MEU ......... 97-99 102-229 
Resources 

see also Capacity, dependable peak 
sf VOTO-CIECUIIC 5. oc /5 5 thes, Mage wre 15-17 
MemTVUICIC AI et eta lores Sass -vesrang, ae aati = 15-17 
et HE TIVIAl-ClOCUIIC) ei cdncmanecaneeaen Gos ans 15-17 
Retail 
—classes of service defined .......... 90-92 
—customers of Ontario Hydro, 

NUMBED Ol cowie’. Bees 1,2,3,20,93-96 


—customers of MEU 
Phi amet, fre aa 20,97 ,99 102-229, 232-249 


= distribution facilities ..0.'...'.:2eamae 2,3,20 

-—distribution of electricity). 2.2!) «5% 1,90 

—energy consumption ............- 18,19 

SRET VICE ere cre tetas aan ts ghatg ts ele Rae S Ma ots f 
Dy circ. oats ames 97,99, 232-249 
by'Ontario Hydro 3... 3a 1,2,3,90-96 

Revenue 

—of Ontario Hydro........ 2, J: 223231 598 
from direct customers ........4+.++- pee 
from export of secondary 
CRETEN Settee ahs teat hols 2,3,22,23,39,44,53 
from MELO PON ae erp ete ROE 39,53 
from rural customers ....+..++++.- 39,53 


from sales of power and energy ... 22,39,53 
from sales to interconnected 


SYSICIIS SE Pete ec ea tees 2,3,23,39,44 
DERR WR Chest eds 33 a aide 54,95, 96 
SOLVE UY At ty, 5 hee ats te 97,99, 102-229 
Der RW. acai: Sash 54,99,232-249 
Fetal Py > teats ates 97,99, 232-249 
Revised Statutes of Ontario .........444. 1 


Richard L. Hearn GS 
see Hearn, Richard L., GS 
RFGl GSSISIGREE. 6 so EI 4] 


S 

St? awreénce: Rivet... s.0-6% oo ha ae eateons 16 
Sales, electricity 
eINUNICIDAl Ss Pee elec 18,97, 99, 232-249 
SETetath CML AEN ws te ore uia 00th ears 19,95, 96 
ROP CNeGrgy 3.7. aiieiae 2,3,18,19,95,96,99 
—Of secondary energy. ....... 2,3,15,19,44 
Saunders, Robert H., St. Lawrence GS .. . 16 
Secondary Energy f.0 2-4 o syeie = 2,3,15,19,44 

TEVEDUG oe ee a Oe neous 23,39, 44,53 
Select Committee on Energy ............ 9 
Silver Falis GS. we 5 ss a ee ee LZ. 
Simcoe Area diacetate ert SOE 93 


Stabilization of rates and contingencies 


TESCIVE: his eis ae eee eo 32,39, 41,42 
Staff oic3 $6605 eae oo Seeger coer 233 
Standard accounting system of MEU .... 100 
Stewartville.GS'.. 6. ao <a 2. 6 eres 16 
Strathroy Aréa Wid dn.awniens tees aes 93 
Street lighting revenue ... . 96,97,99,232-249 
Sudbury Afea .. «2s 6c. + eee ae 94 
SUDDIY. scecccc. - of acta ierelion eta s pwermerenes 12 

T 
Thermal-electric (Fossil) 
SHCOSE OE Ct. ecic ss A 5/0 +) = wgeentreye taeqgedinytel. 54 
—energy generated.............. 4,15,16 
—generating stations .............--. 16 
—production .....4+..++.2+-- 4,15,16,24 
PeTOSOULCES ted cac Si saie s.s.0's laren sterrepmeenag 16 
Thunder Bay Area | ag. o6 jae agctasras thay 94 
eee Ve SA hell Scans it's 2 nite oe ee 16 
HimMMinsSsAtEGa o> <= ss + Aoeleem aeusrmmnreeae 94 
PGrOntO ROWE! ODS: ¢ gus oo 5 ee es 16 
Transformer stations... . <2 «x sho eign 10 
Transmission linéS ..<.....« + sudes Zale 
SAT GCTVIER cccctens midetie kewl ss dee ae PREROL. 
—AINGETgrOUNG . 2... ns bes + + Kemet 20 
Transmission projects ..........eeee-- 10 
FRTACIMIETL SEE.) <6 od os clus ea « aka bread aromas 10 
Tweed Area =. «<< \. s/s -sscopatesate aa ipentares 93 
U 
Ultimate customers served ........ PO ey. 
Uniform system of acounts for MEU ... . 100 
United States currency bonds ..... 29,4961 
WITARIT cabana ila esis ore 5,46,47 
v 
Vankleek till ATGa (4... eeeuts) ans anccensue a 93 
Ww 
Walkerton Area (i. Ws eine er ones 94 
Warren’ Area 2 hw oe cele 94 
Welland @atalon'. cn srs educa acon a ee 16 
VETS CRS eR ete hs ake ie ee LZ 
Weslevville.GS ee ne eee es eu ins 47 
Westetm KEGmorn oo. ee ss es es 93 
Whitedog Falls GS oii5 ne ee as LA 


UU ITICIIOSTOE ACOA ne tea ec eae cae eae oes 93 


Index 25 


PU DIMES STRONY eo ah ats bos at nds 6! Kim ehh 11 
BV INNO RIVER ote wa tice g Aad ack 6 he 17 


Year-round residential services . . 90,93,94,95 


any 


ae toe 
ee iy ve be nm aA) 
Pa bP ine one 
of PY ir ou a ( ¢ dined ‘ hs} ne Lay vO i 
Ei isinnthd A! vi hy Wa 
A; ws enaasinle rea note 


oo aH, # he 


ts, 
iw 
ele ie 
iy ee ah: 
any te 


‘ecraiiaayrctid 
saat alee SME nt Lint preity, 
Sees Sk tae Lak men Ay i ‘ } We iy 
ra Roanidenqat DR ee 
mee Denver y iets CNA 


ae! 


ti 


¥ 4 


Aah K il ihe 
im iy 


; kes q As jc 
“Per ha eh: 
* q a apf: nth) ‘ 


j 


Da Cvere ly, 4 oh ye il uo} ie Vain’ 


~amgaeedy wath vis rN rath oe Aes bp | 
Aes Uaiay ; : aes : od 7S me 
ah vate & eagle ts deca ie chen, 3 
‘Bowe } 1 4 A ay 
. ne fi sgn dy het ae hae oT me 


AAO bh OR ali i: Saul.” 
MT et 
aeita tore rit) mie i. 
i iy i, 


Guat A) 


ae baba ws aie dys 


Me wR 0 


rele pony, fl iy 


i a $i mi Mea *. ry) 


i Strat agG mA 
icp Hae aye 
“3 hans) i ad Ay 


iy 


are Vint : ’ 
r wd MB: j (@ I 
ef Sok Niinety EDM 
i nes ee 
=k Hae ay ‘ Mee , ia a Lor ‘48, ay 
ewe ie ants ap Pe 7 iv? Vs we) ' 
; fyciai't PLTLLe He tyary 
pha ii ‘ : ah pe es } nN ep, he 
Kant AAPOR. oh pee PLY a be ay 
Dison vero} a ARN 7 pie eh ia Wg 


te ra | haley wl a eas etd aie my ; 
‘ee gh ial vi man ah co 3 
ay ‘ph ae 
t Py ore Ly 
oe Wn 
ae Rae, 


if A BN re! ee : wee ot 
Pantani A an fe yea ey ‘: 
Teo, ir : j 
7 ed, Pure : “ b : ‘ ly 
af i: 
’ > 
Lynas ou vain maine, Vs pa 
Anlinnns Neate ot Olin {oe afte r 
Linn Satis ais wi Sim 
ee ar nd oe , i 


eink ; as a 
Ly : wilyounl a ‘ae 


vip, tN wy 


; ite ee eoueh it? -y" ~ & Py i 
ace oe i 
ph head are A tay P.) oe ba 

eee Thy aia ' 4 <1) ¢ rege 

Tio dees , + fui 

aie iat ror Be yy oA Ve at 
Tread eet Nee hnie cn : é 
Swannbes a ee hrs ai Pea 
rine fury eae an} te 


t 


¥ 
1 atpee Senna PER: ea 


Lan if iy 
or i - | ‘a : i ws 
| ele cae 
- ‘ , + q cae " 
r a i : ; ° a ; 7 
yy) . : | 
i ; 7 - ; 
rae - ; 
iN : ae a De n hn me 


Bind 


: - 1 
ey” ahh ia ar hig 
‘a ao , ri - - a: U + iw 
' i: 7 oo : iy: 
7 - . : aki i 
os ru % 

° ‘ ui i : 


Wes 
¥ 


sh, Ee ran r. . ne _ - D ar 7 


} ao — 7 hat cm hh i ; 
4 A ae 
Go Sian as i i, : 
ae 
ete 


DD) 


\ gestae a 
} 


-  statisticar 
- Yearbook 
a 1989 


e u y 
’ iPr) 
Ay) *) Cea 
rit A 5 fava A? ‘ : 
Che Un an ane a 
: Me. Fr Vi pan ee ht ae 
" Neg Oa aye Abia Bet 
A hae 9 ' a SAV ATT me : 4 f iA ete Sean, WT grail 
; oa war ] b 4 eel Nah be aA , ra 
ait ia? Ue ee fe*| " Chee Mh Ae St 
MA ; VR fel Lo at HO fe y A # | a f \ 
ety ey ae wi Airy funy 4 "1 : ay 
; ‘ P 
R \ A) A! ’ | 5 z 
nc DN ; ‘is Ae ue A ia ; y 
} i y : ' 
as} Tae | Pee vf 
A i A ( 
‘o q { ) 
: ‘ Se ne, 
ei a : A a 
+i \ 
7 
mt ‘ 
Me 
J ‘ } 
‘ - 
s 
aa 
¢ 
_* 
- x i 
a r 
— « 
1 
io 
c ! > 
1 ' 
es 
mg - 
7 
: oe 
i 
" eal 
\. q ' 
4) i 
ey 
aa 
\r 
4 | | 
BS 
' aif vi ' is 
+ i, } r i 
. ; f Wea 
fit ‘4 
© ' “ : » 
La i 
wiv! , a S i 


Ontario Hydro 
Statistical Yearbook 
Supplement to the 


Fighty-second Annual Report 
for the year 1989 


ISSN 0382-2834 seks Universi i) Avenue 
Toronto, Ontario M5G 1X6 


TABLE OF CONTENTS 
THE CORPORATION (ccc ccc occ in te vine wie oa Oem ees vias wider miners sires he 1 


QPERATIONS( fck vests Se «+ Roa Mage Natit ele Pol Sac cca ce ence ee es pe 
Fuel Consumed to Produce Electricity ..........-. 0s sees eee Js 
Power Development Projects Under Construction ...........-- 2 
Power Resources and Requirements ...........05 eee eee rece ~ 
Energy Made Available by Ontario Hydro ........+.-++-+-+555 5 
In-Service Dependable Capacity 

and Primary Demand)... 2... eee oe ee ee eee ee 5 
Ontario Hydro’s Total Resources ..... 6.6... eee e eee eee eee 6 
Analysis of Energy Sales ........-.-0 0 see eeee eee e eee e ees 8 
Number of Ultimate Customers Served .........--- eee eeeee 10 
Transmission Lines and Circuits. ....... 0... ee eee eee eee eee 10 
Distribtition Lanes? (ache OS ease he eae ors ioe oe ate e cree 10 
Summary of the Allocation of the Amounts 

Charged for Primary Power ........---+eeeeeeeeeeeeeees 11 


MUNICIPAL ELECTRIC UTILITIES ...........---- eee eee eens 15 
Statement of the Amounts Charged for 
Primary Power to Municipalities .........-.-++++ eee reese 16 
Statement of Equities Accumulated by 
Municipalities Through Debt Retirement 


ADOFOpPCIAtiONS « jie Gaiden): pee sani oa ean pid icin aie oe 32 
Municipal Electric Service ........6:seeese eee e teers e neces 40 
Municipal Utility Electricity Sales, Revenue and 
CRISEOTIE I eee 2 cave ilies tei aa eet shail een cet 42 
Financial Statements of the Municipal 
Plectrical Wtilities i na) cui can otsle tats ata etn are annette 4 
Municipal Utility Electricity Sales, Revenue and 
CUISEOTET Sy eo ces re eats etc ee ae sie meters 174 
RETAIL CUSTOMERS © Sonne oo os Jas ei oe 4 altos & ose © rated es DD. 
Primary Line, Number of Retail Customers ...........+++++-+ 195 
Electricity Sales, Revenue, and Customers .......----++++eeees 197 
DIRECT CUSTOMERS i ycecce ors sot ealorshesay alas lotans iim» ntatersinye nist cnleten 199 


Electricity Sales, Revenue, and Customers ........---++++++++: 199 


THE FINANCIAL STATEMENTS OF 
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Ontario Hydro 


Statistical Yearbook 
Supplement to the Eighty-second Annual Report 


THE CORPORATION 


Ontario Hydro’s prime objective is to supply the people of Ontario with 
electricity at cost while maintaining high standards of safety and service. To that 
end, it operates 80 hydro-electric, fossil-fuelled and nuclear generating stations 
_and an extensive power grid across Ontario to meet the province’s demands for 
electric energy. 


Ontario Hydro is a financially self-sustaining corporation without share 
capital created in 1906 by a special statute of the Province of Ontario. Bonds and 
notes issued to the public by the Corporation are guaranteed by the province. 


Under the authority of the Power Corporation Act, Ontario Hydro has broad 
powers to generate, supply and deliver electricity throughout the province. It is 
also authorized to produce and sell steam and hot water as primary products. In 
addition, Ontario Hydro exercises specific regulatory functions over municipal 
utilities as well as the approval and inspection functions for electrical equipment 
(in conjunction with the Canadian Standards Association) and electrical wiring 
installations throughout the province. 


Ontario Hydro sells wholesale electric power to 315 municipal utilities in 
urban areas which, in turn, retail to customers in their service areas. Ontario 
Hydro also serves directly more than 100 large industrial customers and 891,319 
rural retail customers in areas or communities not served by municipal utilities. 
In 1989, 3,573,886 customers were served by Ontario Hydro and the municipal 
utilities in the province. 


The corporation is controlled by a Board of Directors. The board can have up 
to 17 members who are appointed by the Lieutenant-Governor-in-Council of 
Ontario. The President and Chief Executive Officer, also a Board member, is a 
full-time employee of the corporation and appointed by the Board. 


Ontario Hydro’s head office is located at 700 University Avenue, Toronto, 
Ontario. For administrative and operational purposes, six regional and 47 area 
offices are maintained throughout the province. 


OPERATIONS 


STATISTICA) 

1989 198 

In-service dependable peak capacity, December ........ thousand kW 28,162 28,22 
Primary peak demand, December ................--.. thousand kW 23,630 23,01) 
Annual energy generated and received (1) ............. millionkWh 143,062 139,41) 
Primary enerey Cemanel Guiyeyih).\ ssa ctescet gas ae millionkWh 140,770 134,39 
Secondary Salesay 4 wile eet sys ute ie aie evant ana million kW.h 2,292 5,01 
Annual energy sold by Ontario Hydro (2) ............-. millionkWh 134,454 — 131,75 
Primary revenue of Ontario Hydro...) 2 Pa es million $ 6,255 5,65 
Pike Assets aiicosts Ve I i a eh aia million $ 39,380 36,26 
Gross expenditure on fixed assets in year ............+-.4- million $ 3,194 2,78 
Total assets, less accumulated depreciation ................ million $ 36.277, 34,35, 
Long-term liabilities and notes payable .................-. million $ 26,802 26,40 
Transmission lime (cireutt length) 2 ck). hoa ae se ee ne kilometres 27,637 27,59 
PuStei bution ine. ( 2) eee eee 5 eae es ee ery et eto kilometres 105,880 104,77 
Average numiber of employees in year yu... ue ee 34,076 32,47 
Number of associated municipal electrical utilities................-. 315 31 
Ultimate customers served by Ont. Hydro and municipal | 
CETTE S rari eee ah e  Wremia mes hy astern ih, Mich eles yeast Pela Levene Sheds thousands 3,574 3,45 


eT eee eee eee 


(1) Excludes circulating energy flows. 


(2) Excludes transmission losses, internal primary loads (construction projects and heavy wate 


plant). 
(3) Transmission lines under 50 kV classified distribution beginning in 1980. 


FUEL CONSUMED TO PRODUCE ELECTRICITY 


Percentage 
Kind of Fuel Consumed in Year Change 
1989 1988 in 1989 
Uranium (megagrams)............ 1125.9 1,160.5 —2.7 
Coal (imegacrams iis tn oees. 12,809,422 13,078,283 —2.1 
Ignition and Combustion Turbine Oil 
(cubic metresya Sunt) aii 54,080 46,543 +16.2 


Residual Oil (cubic metres) ........ 379,510 122,018 PPA MAI, 


UMMARY 1989-1979 


. 


| 
: 


} 


1987 


27,414 
20,524 


132,970 


126,455 
6,515 
125,626 
5,084 
33,567 
2,609 
32,657 
25,566 
£7,329 


103,703 


32,147 
316 


5.201 


1986 


26,918 
20,609 
126,620 
120,574 
6,046 
119,501 
4,605 
31,049 
2,603 
Shee 
24,825 
Zrii 
102,740 
32,405 
316 


S22 


1985 


24,291 
20,473 
124,614 
116,049 
8,565 
117,834 
4,274 
28,763 
2,017 
29,320 
23,148 
yal fl LU 
103,003 
31,166 
316 


aul lee: 


1984 


22,613 
18,052 
122;920 
wy, 295 
10,627 
116,590 
3,783 
26,216 
2)1) 
27,301 
PA Beep) 
27,022 
102,128 
29,613 
Ay 


3,105 


1983 


21,486 
18,792 
1175971 
106,071 
11,900 
111,673 
3, ooh 
23,554 
2,847 
23,194 
18,266 
27,030 
101,769 
S1233 
320 


3,051 


1982 


21512 
16,872 
111,589 
100,836 
10,753 
105,758 
2,969 
20,786 
3,006 
20,721 
16,443 
26,875 
101,562 
32,654 
324 


3,004 


1981 


Dele 
16,600 
O22 
101,659 
11,063 
107,339 
ul a) 
18,23) 
2,207 
17,830 
14,197 
26,596 
101,211 
30,850 
324 


2,967 


1980 


22,961 
16,808 
110,901 
100,174 
10,727 
104,994 
2,458 
16,073 
1.309 

le is. 
12,520 
26,476 
101,601 
28,902 
324 


vias eM 


1979 


22,664 
16,365 
109,789 
98,127 
11,662 
103,778 
Dies 
14,776 
1,659 
14,514 
11,536 
39,485 
90,157 
28,385 
a52 


2,878 


POWER DEVELOPMENT PROJECTS UNDER CONSTRUCTION 


Development 


Darlington—Lake Ontario 
near Newcastle 


as at December 31,1989 


a TN 1990-90-91-92 


TN—Thermal-electric nuclear 


Installation 
Schedule 


Installed Capacity 


Installed 


kW 


3,600,000 


Under 
Construction 


kW 


POWER RESOURCES AND REQUIREMENTS 


The analysis on page 5 of energy made available by Ontario Hydro shows for the 
total system, the energy obtained from each major source in 1988 and 1989 and 
the related percentage changes in 1989. The table also shows the primary and 
secondary energy supplied in each year together with the percentage changes in 
ie foes 


The table of In-Service Dependable Capacity and Primary Demand on page 5 
shows the primary peak demand for the month of December and the in-service 
dependable peak capacity of resources at that time. The primary peak demand 
was 23,630 MW on December 13. However on December 21 the recorded peak 
was 23,424 MW simultaneous with a total of 975 MW of demand reduction 
achieved by cutting interruptible loads and by voltage reduction. This means that 
the underlying peak demand was 24,399 MW on that day; however, the 975 MW 
was unserved. A separate table on pages 6 and 7 gives the in-service dependable 
peak capacity of major Ontario Hydro generating stations and contract firm 
power purchases at the time of the December system peak. Any comparison of 
total primary peak demand and resources should make allowance for the part of 
total primary demand that may be interrupted under contracts accepted by the 
customer. In 1989 this interruptible load over the December peak was approxi- 
mately 485 megawatts. 


The in-service dependable peak capacity of a hydraulic generation station is 
the estimated output that an analysis of stream-flow conditions indicates the 
station is capable of producing 98 percent of the time. It can be expected to 
exceed this output in 49 out of 50 years. Since the stations so rated are 
distributed on many widely separated watersheds and since all would not be 
simultaneously affected by stream flows, the amount by which the total hydro- 
electric generating capacity of the system exceeds the sum of various station 
capacities represents the diversity in stream flow within the system. 


The in-service dependable peak capacity of a thermal generating station is the 
net peaking capacity of its fully commissioned units minus capacity which is 
mothballed or frozen. 


ENERGY MADE AVAILABLE BY ONTARIO HYDRO 


TOTAL SYSTEM 


Se EA oe a 9 Ae A ee en ee 


Total Generation 
Purchases and Net Other Interchange(1) 
Total Resources Generated and Received 
Primary Demand 


Secondary Sales 


MW.h 


65,261,436 
35,348,894 
35,088,109 


135,698,439 
7,363,725 


143,062,164 


140,770,186 


2,2913978 


MW.h 


67,552,078 
34,708,332 
35,087,359 


137,347,769 
2,065,485 
139,413,254 
134,394,697 
5,018,557 


Increase 
or 
Decrease 


IN-SERVICE DEPENDABLE CAPACITY AND PRIMARY DEMAND 
DECEMBER PEAK 1989 AND 1988 


Net Increase 


TOTAL SYSTEM % 
In-Service Dependable Capacity 
(FONE TAO n PIN UCIeal so. Oe ye oe gam 08% 4 es 10,594.0 10,584.0 10.0 0.1 
rae ISON n AE SARIS ee bee Sree Aes 11,019.5 11,091.5 (72.0) (0.6) 
et PAVOTAUNC fee vt ed Sn FS2BA SESE IG LK 6,548.4 6,548.4 0.0 0.0 
Total Generation 28,161.9 28,223.9 (62.0) (0.2) 
Firm Purchases 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total Resources 28,161.9 28,223.9 (62.0) (0.2) 
Reserve or Deficiency 4,531.9 5,211.9 (680.0) (13.0) 
Primary Peak Demand 23,630.0 23,012.0 618.0 fame | 


Ratio of Reserve or 
Deficiency to Primary Demand % 19.2 22.6 


The capacities shown are those available for a 20-minute period at the time of the System Primary Peak 
Demand in December, the capacity of the purchased power sources being based on the terms of the 
purchased contract. The Primary Peak Demand shown is the maximum peak for December. Some part of 
the System Primary Demand is subject to interruption in accordance with contract terms accepted by the 
customer. The total load subject to such interruptions at the time of the December peak is 485 MW. 


ONTARIO HYDRO’S TOTAL RESOURCES— 1989 


In-Service Annual 
Dependable Energy 
Capacity Output (Net) 


MW (3) MW.h 
Location Nuclear Generating Stations 
Kincardine Stat roc Rae cy Ma BR RAOR gn Giles Oy A UP Ra sei aee eb OSs be abe 6,470.0 39,758,525 
Pickering PICK rin by ews Bors: ste ahaa cmaiee team ride Botresre 4,124.0 25,502,911 


Total Nuclear Generation os ak ob aol Med Se 10,594.0 65,261,436 


Atikokan PETIT ge PC 1683 Se ony te ee tne os els dg eats 1,126,893 
Windsor MCCUE 3 fe oe cn etre) Gok Care aye ced arenas ce en ae (3,827) 
Toronto Richards HearnMn i). eyelet oes Se wh ae heeds (24,754) 
Mississauga Lakeview or <. Wanton oak 4 Atty cme, tee ate ey oe aed 5,755,865 
Courtright Bante eo a he ot ec eee oe oe 8,812,875 
Kingston BESET ne ete oen a oe Le calendars ate 1,294,706 
Nanticoke INADTICOR EUs ORR 7 Ee Ee Ge ee 16,782,885 
Thunder Bay Ti eT BAN Fe uk Lipa ee Oe RT eta 4,569,529 
Combustion Turbine and Diesel-Electric.......... : 34,722 
otalsPossil. GrOneraliOne cso. s pu euler are diae 35,348,894 
River Hydraulic Generating Stations 
Niagara Sir Adam Beck-Niagara No;be reyei 05.2388 . 6k 2,373,879 
Sir Adam Beck-Niagara NOi2¢ . 4 cients 0+ Slope «ord 9,531,106 
Pumping-Generating Station..........20..+5:- (118,526) 
OntarigPOwert: Scar eae ett cee fae Cees eens 134,483 
ToroniG Power Gare Me . Bite 5 std Fe id doe (541) 
Welland Canal DeGevwrPalle Wo. lies Bia ieee ees. aera eee, Ai 77,591 
DeCew FalsiNG.2 0 tae et oe ce wc ee ee tener, 1,204,298 
Adjustment to Niagara River Stations to compen- 
sate for use of water by Ontario Hydro rather than 
by another producer 
St. Lawrence RODErECSAUMUGTS ria. stone aaa re as sees a ah 6,443,742 
Ottawa PES UC ACIIIIS hittin’ eh ens Oc ie aa eae Nuon eet ee OG fe He 
Cio Holden: i. cee eee ad td ee Davee ne ars 1,168,407 
CTIA UE ee 8 SC NE Se cla eee eee eee 711,244 
ChatsiFalts (Ontario Walt) ch ...i isc vaio wei ere ee 478,929 
Madawaska NMOUntaIEG NIE... aie a dine aes oy oa eaa aan 238,804 
Barret CHM ere hare ut ea ak rs 240,283 
Stewartvilleve: sus tadioies ateraweswie ak web igtatant 247,451 
APADTION cotati stints! eins ene hate cane vere ote be Day tien 118,577 


Abitibi 


Mississagi 


Mattagami 


Montreal 
Nipigon 


English 


Kaministikwia 
Winnipeg 
Aguasabon 
Various 


(1) 


Purchases and Other Interchange 


(4) 


(2) 


ONTARIO HYDRO’S TOTAL RESOURCES— 1989 


In-Service Annual 

Dependable Energy 
Capacity | Output (Net) 

MW.h 
Pac AIT Ms ct ge cass fea! tt tal it beohee wirk de ‘ 1,393,217 
COE SRE Bi es Bie eet ee eink b each vahk Mena s ; 750,045 
PI EAE AI RA nie vik sikh ai pd sla dining ak aes i 166,132 
SOO URAVIION i405 i Shave sta dale s oe are bia a GA hak ; 27,987 
ESL] | ARNIS SEBEL Ec lgd 3 ARN 4 SLES 4 | 2 ; 326,240 
Wea ci rulig ge cemrd shincicauss a nec cied wate ¢ eataenae eo f 177,269 
0 ae ee ae ae Ro ‘ 599,342 
BS Abe Tuas eae a a ee ay we a ines, aye eee a ours hte di oes : 528,966 
Rc AAACN ees Rs ee ee hs sh Ge a a ea Pa ea A 620,957 
| ECS dS ae 6) CU igh Mee es Aaa RD Ay kee Ie EARS «4, ; 428,436 
PP OAS el a ys a thie ens ah Was 4 887,723 
KEATCTOU PAU hse PEER Ee e Rea OU RRS See te eR Sk i 630,325 
7 VET A Re Saag Rs a See ; 508,854 
CaTiDO FOUS cao we yee es Sa aoe cdiree s dies 5 aE : 533,875 
IVAN Ea tie Mirah er ae huis nen ad Re Sere ree ¢ wt ice Ma ; 395,510 
witha gl ar 1g ae Oe Deal eas aa ae ea A ae Ren A : 252,198 
VRUROOE PAUS Bessette le a oth) oe ke : 439,676 
PASSO TN ohh Mc de aia a WTO: tere he ee er avai eh ; 259,042 
Other Hydraulic Generating Stations ................ 1,037,216 


Adjustment for Diversity-Total System 


TOUAUPIVOLAULC LSETICIALIOLL vst Seren esd ie Oe 6 hae we 6,548.4 35,088,109 
OE ME aC HEEAMON cic sGninn sae bicerhane Maa oe et eee ar 28,161.9} 135,698,439 


Purchases 

PA ESI Relat + Aki dD titeete ac elt sae cients ve wein obese 241,953 
PAVE RUC OCG ad Shs Goins sie Cains Pores eRe Ae 99,243 
at TAN OEO a S e cre a ip Re Beene ie pia Me pi 1,248,311 
Peat ee nee t btn Wa ek Mae wets oes citar Sy ERL OE a 5,742,161 
Ue Or CH AGPeE, ate on Oe et oc tae ei eee che 2 7,331,668 
Cither. Net Interchanee (Net) ...s.cdfee see eee eae 62,057 
PVA PRECEDES BR. 8 aot a EEA Seu Raat ahs sk TO ee k 7,363,725 


Total Generated and Received 143,062,164 


(1) Adjustment to reconcile the sum of plant capacities with the calculated capacity of the system. 

(2) Net scheduled interconnection transactions of other than purchases and sales. These include electrical 
energy exchanges, carrier transfers, water use adjustments, generating unit rentals. 

(3) Installed dependable capacity peak at the time of the December peak minus capacity which is frozen or 


mothballed. 


(4) Dependable capacity is the firm contract commitments at the time of of the December peak. 


ANALYSIS OF 
by Ontario Hydro, Associated Municipal Electrical 


Sales by Associated 
Municipal Electrical 
Utilities and 
*Distributing 
Companies 
Ultimate Use: kW.h % 
Residential Service 
Continuous Occupancy .......-. esses eee 26,026,762,905 28.7 
Intermittent Occupancy..........-.se eee eees — 
Total SalessResidential ..........+ 2+ neeeree eo snide 26,026,762,905 28.7 
General (under 5,000 kW) 
PRIMAly be ee cee eer eae hs 50,172,785,894 55.4 
SECONGALY Sia cnuliel gece y tos 2 leveled [ote tintemyet ets. — 
General (over 5,000 kW) 
Primary; ¢ stisceeeges sic-absiecteay > = ae haat ates 12,516,232,669 13.8 
SECONGADY cea eo oe Nee avg ger cco: — 
Farm — 
Street Lighting 675,234,926 0.7 
*Distributing Companies ..........++++eeeeeeee 1,171:215,032 iS 
Total Energy Sales .........22. ese cceeeceeees 90,562,231,426 100.0 
Adjustments: 
Distribution Losses & Unaccounted for ....... 3,464,643,662 
Generated by MEU .........--. ee eee eee eees (238,260,553) 
Purchased by MEU from sources 
other than Ontario Hydro..............++: (74,047,623) 
Ontario Hydro Bulk Energy Sales ............ 93,714,566,912 


Supplied to Heavy Water Plant and 

Construction Projects—Ontario Hydro....... — 
Transmission Losses & Unaccounted for-O.H... — 
Generated and Received by Ontario Hydro .... — 


*Formerly Direct Customers 


ENERGY SALES 
Utilities and Distributing Companies during 1989 


Sales by Ontario Hydro 
Power District 


Retail Customers Direct Customers Total 


kW.h kW.h % 
8,976,834,000 35,003,596,905 26.7 
681,412,300 681,412,300 0.5 
9,658,246,300 35,685,009,205 Zhe 
5,592,420,634 Dado. cUG.2e eee 


20,490,644,652 
2,291,978,000 


33,006,877,321 eine 
2,291,978,000 ‘ive 
2,611,088,200 14.5 2,611,088,200 2.0 
94,635,700 0.5 769,870,626 0.6 
~— — ald Le a2 0.9 


17,956,390,834 100.0} 22,782,622,652 100.0} 131,301,244,912 100.0 


1,811,154,100 5,275,797, 762 
= (238,260,553) 


_ (74,047,623) 
19,767,544,934 22,782,622,652 136,264,734,498 


686,020,307 


686,020,307 
6,111,409,195 
143,062,164,000 
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NUMBER OF ULTIMATE CUSTOMERS SERVED 
by Ontario Hydro and Associated Municipal Electrical Utilities 


Increased or 


1989 1988 (Decreased) 
% 
Retail Customers of 315 Utilities ...........-- 2,682,443 2,592,809 3) 
Retail Customers of Ontario Hydro 
(includes non-utility generation accounts).... 891,319 863,049 Saat 
Distributing Companies........+.+eeere sere ie 2 ~ 
Direct Customers (including 9 utilities) ........ E22 115 6.1 
TOUTAD ee ier ae oar isan arena beers sm he a 3,573,886 3,455,975 3.4 
TRANSMISSION LINES AND CIRCUITS 
Classified by Voltages and Types of Supporting Structures 
Line Length Circuit Length 
AtDec.31. AtDec.31 AtDec.31 AtDec.31 
1989 1988 1989 1988 
km km km km 
500,000-volt aluminum or steel tower ....... 1,958 L722 2,501 2,200 
345,000-volt steel tower .......--- eee eee 6 6 6 6 
230,000-volt aluminum or steel tower....... 7,945 8,110 12,012 12,161 
230,000-volt wood pole .......-..--+. sees 1,534 1,534 13559 1,532 
230,000-volt underground .......---+++++- 26 24 39 36 
115,000-volt steel tower ......----- sees 3,470 3,470 5,922 5,922 
115,000-volt wood pole .......----+ +++ eee 5,394 5,437 5,416 5,460 
115,000-volt underground ..........--++-- Let itt 189 189 
69,000-volt steel tower or wood POleics./sa t> 13 13 13 
2 LL SO ee 
TOTALS er ee te eases ls ney oe 20,457 20,427 27,637 27,591 


DISTRIBUTION LINES 


TDietriPiitinh eitles «cs ete s ccs gs « sisie eta ae minke A gaara es NAD GUL, 


Line Length 
At Decs3i At Dec. 31 
1989 1988 
km km 


105,880 104,771 
cena ii I a BAS ESS 


SUMMARY OF THE ALLOCATION OF THE AMOUNTS 
CHARGED FOR PRIMARY POWER 
for the year ended DECEMBER 31, 1989 


11 


Amounts Charged for Primary Power 

Common Function 
Bermenond. Demanc(NOte tics ol es 
Energy at 23.48 Mills per kwh (Note 2) ................ 


Baatat COMIN OU UICEIOUS 5s 1c. siesc ae eas ee Gave ars any les 


Non-Common Functions 

eustomer Administration (Note 3) .......0...0..d00000: 
Transformation (Note 4) 
Power District Distribution Stations (Note 5) ........... 
Municipal Distributors’ Specific Distribution 

BticiOnetINOte GO) OCErinen feel uy) lA Oto oe 
mistribution Lines (Note 7) .. 5... 00.8004 | SEE ISD 
OTS SAF ich ie echoed! sida wilionioe Ghee heats 


SAG wl a (0) SF 6) 8) Sls) 6. '6) ww ie 6/6 «8 0) * oe a ew me 


foal Non-Common Functions ..................... 


poral Bulk Charpges:Allocatedsg2t-a+waw des ae esvene 1% 
Rural Retail Distribution Charges Allocated (Note 11) 


Total Amount Charged For Primary Power (Note 10) .. 
mempants Billed (Notes 10 and12) .............055000000% 


Variance Between Amounts Charged for Primary Power 
and Amounts Billed 
Balance Refunded to Municipal Utilities................. 


i@erest on Power District Deficit ..................0000e 


(Surplus) Deficit Transferred to Reserve for Stabilization of 
Rates and Contingencies for the Power District (Note 9). . 


Primary Power and Energy Supplied (Note 10) 
Average of Monthly Peak Load (Costing Load) Used in 
Allocating the Amounts Charged for Bulk Power - MW .. 
EEN Cho cee iets ke Meare) At Nh Lea che a) 


Note: Columns may not add due to rounding. 


Municipal 


Utilities 


$000 


1,829,628 


2,177,586 


4,007,214 


50,009 
112,348 
2,907 


378 
368 
(8,767) 


156,843 


4,164,057 


4,164,057 
4,150,301 


13,756 


(13,756) 


14,560 
92,543 


Power District 


Rural 
Retail 


Customers 


$000 


398,248 


471,643 


869,891 


pda 
29,203 
29,210 


19,274 
(499) 


95,609 


965,500 


261,831 


1227531 


1255,308 


(28,030) 


(28,030) 


150 


(27,880) 


3,105 
19,910 


Direct 
Industrial 


Customers 


$000 


305,016 


469,922 


774,938 


8,915 
4,484 


680 


(5,162) 
8,917 


783,855 


783,855 
787,067 


(3,212) 


(3,212) 
(95) 


(3,307) 


2,435 
20,413 


Total 


$000 


PAV ose Pe 


a BAS ON Hoyt 


5,652,043 


81,279 
142,035 
31,783 


378 
20,322 


(14,428) 


261,369 


5,913,412 


261,831 


6,175,243 
C197 729 


(17,486) 


(13,756) 


(31,242) 
55 


(31,187) 
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NOTES TO STATEMENTS OF THE ALLOCATION OF THE 
AMOUNTS CHARGED FOR PRIMARY POWER 


_ The common demand functions performed in the production and supply of power, which are listed 


below are considered to be used by all customers in relation to demand requirements and are allocated 
to the customer classes based, on costing load, as follows: 


Rural Direct 
Municipal Retail Industrial 
Utilities Customers Customers 
$/kW $/kW $/kW 
Power Supply-Demand ......-.-+++seeeer errr erste 125.28 12S ao L25,41 


The demand charge is the per kilowatt charge for primary, exclusive of energy cost. 


. The portion of the amount charged for primary power attributable to producing energy, rather than 


meeting demand requirements, has been classified as energy charge. For allocation purposes, this 
charge has been established at 23.48 Mills per kWh. 


_ Customer Administration charges are those associated with customer service activities and interest 


costs, associated with the supply of bulk power, that can be specifically identified with municipal 
utilities, the rural retail customer class or the direct industrial customer class. 


_ Transformation charges are those associated with transformation stations that step down from above to 


below 50 kV. 


_ Power District Distribution Stations charges are those associated with low voltage distribution stations 


that exclusively serve the power district and those that are shared between the power district and one or 
more municipal distributors. 


. Municipal Distributors’ Specific Distribution Stations charges are those associated with low voltage 


distribution that exclusively serve municipal distributors. 


_ Distribution Lines’ charges are those associated with segments of low voltage lines that exclusively 


serve an individual and lie within its boundary. 


. Sundry charges are those associated with rate discounts and contract adjustments to customers for 


special service conditions 
a) Included in the total amount charged for primary power to municipalities is a discount applied to 
the following municipalities for taking power at the 230 kV voltage level: 


Municipality ___ $000 
Hamilton. ccc eho yah SAAS 0 Chae # ae Sema > © Oa (331) 
Nek Baan Oro > eee Fone cae re nae ae wae ener toa ee eee (572) 
Vaughan < si ei as ce naso ccs tga dasasnaa nase es daeiae Sraaeiaae alma eta (197) 
Waterloo—Wellesley—Woolwich .......+-+sssereeecerscereeressssssse rete: (334) 
(1,434) 
b) Included in the total amount charged for primary power is a diversity credit given to the following 
municipalities who have large users: 
Municipality $000 
Fearrie boc cs owl cd dpcdin deb ea Nei sect Sekine Sia aon Oat eee Se (106) 
BY aINtOD © oc 0s c+ baie ks vente Doh Reeinae sone wenn ne Bes ean eae (361) 
Fieasititivd "wa << kis v «pc cawe eee ey abe araie’s = wietan a remarry ey eee (53) 


Cambridge: snc. 5i.ce sens sa sane d haem lees «xk enema ne ceed aera (131) 
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b) Included in the total amount charged for primary power is a diversity credit given to the following 
municipalities who have large users: (continued) 


Municipality __ $7000 
ROSTER Reicha at ed Gratin tlle © Sau aeta sia sie kena: Girt shalciy a eb hy are eR (140) 
BEA OL ev erie ain cals os Lala aaah has Wie wis die ie 6 RG hd OSS oe haa (13) 
EMG Mh seine le eaten Lie cele ak ONn re Magne O's os Glico aang ate w Renee (131) 
SE OUIETICD Shari ponte ate Pitino a Sao Sh texte fy Wasa a walls bas cet eam tame Ae (64) 
SELES tete chet mia Sed nes tae apex oak ead a ale lei sya Pic nn, 4. and v0! or 3 =, Spee MD ade (223) 
BUS WR SNE tac deka ea sto eae inc ta ela a aise io een ev. nit hts dela ope eyahel a ai, ave, MAES (24) 
DEE PSOM aan a ee Saye Oe VR Siac ibivir ety SEU eh ack Oe mS a Roos By heed Kees (129) 
PAN SIM os EA an ohana UNA Ke OE eon aN alcee Sis MAME Een than (79) 
APC HEMEL WV IOC SL te traces A. Harton Simi uik © BER wisin ew b-s RIN RIE GLE Ceca (211) 
TOD Sines ee ie cee a Ee eis eS ob woke wlan a cowl mihe Ceca hoy Ss (130) 
ASERD ADR tae cle De ee he es tie a cht aaa Son ate 5 oak at sana nie @ seeee Bit os a (47) 
iS C8 0 ORS RN A Rt Pa IT OD Er TCE PR RS BH CFS aL RTI MUNI RON RY REND ff (100) 
LEST ESSAY PC SR RD, i SERIE Se OIE ee Ry oe OIE RAN OA (380) 
BN PC Aare aay eh Ip alk TAN GEE EP dpe os, Lead 2 ah le Wt AICS SIME BGs k MODE oO ae (83) 
PASEO AUS un ates Mir ni ene wai oc ie Nats e tee nl gS ors ip GLa Pata Eitatg (11) 
PNOTUT NODES fon che stash aie teas aha ay wie oy Mie tre ae pew RG Ae IES On RADE Ao (194) 
MARVIN ius orpeey assay ontrc, ob cdo acd ode eg nt CONG REEF BERR EY SARE § (235) 
RESERV ER Gadel aie nf eeatt obits ok scat ng 4 cits esd ogni isos sn; mba as eG adeath ec nthe A ER RS, AA (251) 
BE RRS RANG Pa SU sete ego) eae Root RN OPEL en MF PAC tia ge AO ar (866) 
WET DOUG fy noe ie Sah eee et PPE Pi tae eee Le mer on, Sen oes Rong (85) 
PeePDOTOUS he et erie ered ot we attach wink © hv aa nme Hae Need te oe (119) 
POs COLDOTEE 5 Ei hoes 5 ee rE Tenet oer ead © Wee (41) 
PS EAODC Memes eee ren be ee an etic Ht Pa AS cate Caer en il ienal vka Att ais awrtes (80) 
SUR SOMIATINO Si 5 te since slnn sav Mian earn ecard ire = ew nee 6 St nae od a eee (937) 
aCe h Ue ant Reet se poles pehtte ot) She dares nip ies ice Sales. 2G Se (158) 
EOL OULD Wr Geren kos. ad sano aace a digit, ose Swale wslal; ap Re eS (333) 
EAC RUA stato atone sng histet ch sec Pa tails acai ata Gk fo We ue age TES aavntia/y, © Reyes (49) 
POVOUO Peers. oaks ak enaes Gy ee eit bee bts Sa wate Lite t Wie ble AEM hee Vai ee yee (390) 
EC OM Sede eo 1 eee ne Seman 's, sare win 2-3 eA ein sca cg Siete ae reste (150) 
RT CVESAE Et eae Aiden AS. CRY TERPRn CDG es eR aN ce Pan ene Ee se ae MIPS (25) 
PVM ACE ADS oe aa rts y0. Ie Caen ees Ui ore ea isons Maines Goats Mv plane eee (93) 
wed Pele (eva SPaths es i yateat USC peiieeds nia Se ak ay shy? SO SR) Oe Sere eg ROR eat Sera 9 Une mA (122) 
CHAIR ont Veer any ER et Amin Sn ee Pee acy eis Myaviin) oe Miele, Bate ee (101) 
DN RISO rt ised ccna ots anes ane emi Lens anata Kote ithe Hie ied as eo bind Aeeee (449) 
NV OOMISIOCR ge eg tc Minas Gora fa, hae rian uae Sie Onshianss SG Ns Atdantia SelM e e.e itil as (82) 
BOL Re eg ie Deena aa eat ite apres ees: Mich tare SiN aoa tala be cuasenar ers (157) 


(7,333) 
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10. 


11; 


ee 


The withdrawal from stabilization of rates and contingencies for 1989 as shown on the Statement of 
Operations consists of: 


___ $7000 
Common Punctionis j. 2s eens Ue AeA RR EOE Pe ONG 9G Sis SR gate ere OR 312,388 
Non-Comimnonn: Feictionn sais 20 Rented I aati a ag” etna eh ee es 5,528 
Rural Retail Distribution Function -.) 05 hha te aisle ool e ei ieee ao 0s ae aad aaa (7,198) 
Surplus (deficit) of 
Rutal Retail Customers ' oo) ced eit ate ah i are ei penne egress are 27,881 
Direct Thdustrial Customers coho eo oole thal ee he aE a ae nee a Ss tase 3,306 
Taterest Of RESETVE Nice flea TSE ae ale oe ES Pett ETRE Sate Oi AE 128 
342,033 


The Distributing companies served by Ontario Hydro are costed with secondary revenue and therefore 
excluded from this Summary. For 1989 financial statement purposes, these distributing companies 
were treated as Municipal Utilities. Accordingly, the revenue and energy figures reported for 
Municipal Utilities in the 1989 Financial Statements are higher than those reported in this Summary. 


$’000 
Gross Rural Retail Distribution Charges Allocated ........- se sees reer e teense 367,623 
Tags RurabdRate. ASSISTANCE jae oars oats) Nee she id ain in gl a tet ee etn ak sm ements e 105,792 
Rural Retail Distribution Charges Allocated .......-.-- eee e erect teeters 261,831 
The delivered demand loads (billed Loads) for 1989 are: 
Municipal Utilities 14,560,612 kW 
Rural Retail Customers 3,453,108 kW 


Direct Industrial Customers 2,874,320 kW 


MUNICIPAL ELECTRIC UTILITIES 
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STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWER 
of Allocation) DISTRICT 
COMMON’ |ENERGY AT|TRANSFOR-| DISTRI- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND |23.48 MILLS| MATION BUTION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIONS 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 


kW kW.h 000 $ $ $ $ 
Ailsa Craig, ........:...dsccsescsosoesess 1337.9 TIES I? 174,516 184,843 11,559 15,532 
AYAX oncececnssssoencssecessenrncsscesoscers 61,147.1 379,084.6 7,976,028 8,984,307 528,311 _ 
Alexandria’ ........:-.cccs.creeererone 10,046.2 57,918.5 1,310,426 1,372,671 86,799 _— 
A LETe Cl secce see sanscsestcsenssasevaeestsse=s 2,706.7 16,184.0 353,062 383,561 23,386 31,506 
PALINSCOM acy ceecsseeerectersaceneeceenrerse 9,702.1 58,083.7 1,265,542 1,376,586 83,826 _ 
AIMONEE ures. scrsscuesesecopnesesersece 6,047.4 36,000.4 788,823 853,212 52,250 — 
AllVIMStOM Fic cccce-sscreenerszteust-soi 1,038.6 5,983.2 135,475 141,802 8,974 11,692 
Amberstburg .......c.cccseseeessenes 15,260.0 90,021.1 1,973,369 2,125,665 131,846 6,297 
VANICASLET a secesenzerertsesctereecacesusese 6,161.4 35,104.8 797,831 822,705 53.235 _ 
Apple Hill ...........essecesssseeessees 335. 1,930.5 43,789 45,755 2,900 3,908 
ArKO A€l.ccscccersesceseoscnceveccstseesrs= 634.1 3,614.0 82,712 85,652 5,479 7,381 
AIMPTIOT .........sececessenssseeevenrnes 20,526.4 136,732.5 2,667,085 3,210,384 177,348 — 
PATENU Dae var -ceeeteesssaseenxecnrauates cee 4,208.3 26,479.0 548,931 627,555 36,360 — 
Atikokan Twp. ........sccssesesesees 8,271.2 57,167.7 1,078,895 1,354,874 71,463 — 
AUUTOT ale cass seeaeceestonyeacctanen sate 44,857.8 279,188.8 5,851,251 6,616,775 387,571 _— 
AVONMOLE ...:.0ccsecssesnesesseseseeeae 391.4 2,198.8 51,054 52,112 3,382 4,556 
PAVIMET eres cticsecettnesrre cee 11,113.4 67,079.9 1,449,632 1,589,796 96,020 — 
BanCr Ol Ge pesgecccececatarcccesasessear 6,049.1 32,904.7 789,045 779,844 52,264 _— 
[SEN y ae. apeceneeetee cere reaper 114,704.7 726,110.2 14,895,347 17,161,775 991,049 — 
Bar ry’S Bay, «..c2c.0:.scscceseserenseess 2,336.0 12,364.3 304,708 293,036 20,183 7,014 
Bo athigceectes- cc erassecceesdusancn oerenenstans 1,590.4 9,182.0 207,452 217,616 13,741 18,355 
Beach burg: ..2..s.p.isseecansscvnsseeses 1,173.0 6,696.9 153,006 158,717 10,135 13,355 
BGCHOD secnssssescecnsacevsarnsedicareones 2,266.6 13,478.2 295,655 319,433 19,583 — 
Belle River oegccssescvscsccsesnercsns 5,157.6 29,757.8 666,115 699,676 44,562 — 
Belleville cokes ssnscasnrneceevcnnccsores 80,266.6 513/520.1 10,440,521 12,108,320 693,503 — 
Belmont 2.5. c..c.sescesascnccerearecenses 1,699.9 10,026.3 223,087 236,335 14,687 19,720 
Blandford-Blenheim ............. 3,248.8 20,017.0 423,773 474,403 28,070 25,805 
BleMB SUM eeeccccesescceeceeaueseancease 8,282.5 49,410.5 1,069,602 1,170,425 71,561 — 
Bloomfield a,.sr2c..cecveeneesacsnsssss 1,546.5 8,812.9 201,725 208,868 13,362 —_ 
BBN YED a ccccesaacvonsne owetacepeoenarsvesees 2,178.6 12,928.5 284,177 306,408 18,823 19,389 
BobDCayZeOn «.........cccscsessneersee 6,078.0 33,916.3 792,814 803,819 52,514 — 
Bothwell cis cevccecacsatareasonenceness 1,458.6 8,479.3 190,260 200,959 12,602 16,916 
Bracebridge: ......ccccssssseaeacecerass 6,374.6 33,501.7 831,503 793,990 55,077 — 
BSPaCHOr i cctsereanrosmtnesecesnonscess 11,838.5 71,471.8 1,544,214 1,693,882 102,285 _— 
Brampton cccsccccscespeocccsescsasase 358,794.3 2,263,382.5 46,102,311 53,232,501 3,099,983 — 
Bratton ager ccxesexatavesecnces-anens 130,874.2 816,715.9 17,071,231 19,356,167 1,130,753 _— 
Brantford Twp. ...........:sc++0- 19,274.5 116,830.4 2,494,400 2,761,292 166,532 — 
BRre@GUiM | svsc-cesapcasecanemensnpnenenzeae 591.0 3,348.1 77,090 79,352 5,106 6,879 
Brighton. «..c.cc.c0-c.ccssegesesssensnosee 6,937.4 39.757) 904,914 942,253 59,939 _— 
BEOGK iaascssetecsccpearesnorets feet 8,899.2 53,649.2 1,160,812 1,271,486 76,889 16,353 


see notes on page 12 


FOR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


December 31, 1989 


DISTRIB- 
UTION 
LINES 
(Note 7) 


See notes on page 12 


MUNICIPAL 


TOTAL 


AMOUNT 
CHARGED 


FOR 


PRIMARY 


POWER 
(Note 8) 


$ 
386,451 
17,488,646 
2,774,616 
TANS SIS) 
2,736,246 


1,694,284 
297,943 
4,237,178 
1,673,770 
901352 


181,223 
6,064,784 
1,224,927 
2,505,233 

12,855,597 


111,103 
3,135,448 
1,648,489 

32,942,074 

632,765 


457,164 
335,212 
653,745 
1,421,831 
23,242,345 


493,831 
952,051 
2,311,588 
423,955 
630,179 


1,649,147 
420,738 
1,680,570 
3,340,380 
102,073,433 


37,558,151 
5,425,072 
168,428 
1,907,106 
2,525,540 


AMOUNTS 


BILLED 


$ 
381,035 
17,492,362 
2,753,240 
781,724 
2,666,671 


1,665,934 
295,501 
4,214,899 
1,666,455 
94,370 


179,834 
6,018,893 
1,221,403 
2,504,242 

12,776,356 


108,618 
3,115,194 
1,633,576 

32,597,150 

617,865 


452,934 
328,300 
654,069 
1,411,699 
23,109,662 


486,190 
940,888 
2,316,657 
420,754 
625,265 


1,598,663 
417,487 
1,645,842 
3,328,922 
102,254,474 


37,455,862 
5,500,063 
166,363 
1,900,835 
2,504,141 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
5,416 
(3,716) 
21,376 
9,791 
69,575 


28,350 
2,442 
Pippa) 
7,515 
1,982 


1,389 
45,891 
3,524 
991 
79,241 


2,485 
20,254 
14,913 

344,924 
14,900 


4,230 
6,912 

(324) 
10,132 
132,683 


7,641 
11,163 
(5,069) 

3,201 

4,914 


50,484 
3,251 
34,728 
11,458 

(181,041) 


102,289 

(74,991) 
2,065 
6,271 
21,399 


$ per kW 


288.84 
286.01 
276.19 
292.43 
282.03 


280.17 
286.87 
277.67 
271.65 
287.05 


285.79 
295.46 
291.07 
302.89 
286.59 


283.86 
282.13 
272.52 
287.19 
270.87 


287.45 
285.77 
288.43 
275.68 
289.56 


290.50 
293.05 
279.09 
274.14 
289.26 


274.33 
288.46 
263.64 
282.16 
284.49 


286.98 
281.46 
284.98 
274.90 
283.79 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 


per kW.h 
49.55 
46.13 
47.91 
48.91 
47.11 


47.06 
49.80 
47.07 
47.68 
49.91 


50.14 
44.36 
46.26 
43.82 
46.05 


50.53 
46.74 
50.10 
45.37 
51.18 


49.79 
50.05 
48.50 
47.78 
45.26 


49.25 
47.56 
46.78 
48.11 
48.74 


48.62 
49.62 
50.16 
46.74 
45.10 


45.99 
46.44 
50.30 
47.97 
47.08 
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STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWER 
of Allocation) DISTRICT 
CoMMoN’ | ENERGY AT|TRANSFOR-|  DISTRI- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND |23.48 MILLS| MATION BUTION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIONS 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 


kW kW.h ’000 $ $ $ $ 
Brockville: .2.-.ctcssstaqeesseeneeseees 49,438.0 313,702.3 6,448,693 7,434,745 427,144 _— 
Brussels exicn eto sscoaaneereeevees 1,737.4 10,680.9 226,626 253,140 15,011 20,222 
Burford icc vccseeesssertneetarsnsseno 1,547.0 9,898.6 201,791 234,597 13,366 18,007 
Burk’s Falls: <......:.sissosecnsseoses 2,406.6 12,888.5 S139, 305,460 20,793 17,604 
Burlington ..........cescsenseoessoees 215,241.7 1,304,386.4 27,618,936 30,643,056 1,859,688 _— 
Cache Bay sscrcecsssccetecetserasvnces 1,085.7 5,929.2 141,619 140,522 9,380 12,638 
(Caledon? faeces otenemrentanese eee 13,286.0 76,801.9 1,733,026 1,820,207 114,791 _ 
Cambridge N. Dumfries ...... 175,063.2 1,048,578.5 22,621,231 24,877,329 1,512,546 _ 
Campbellford ..........sseseseseee 6,806.6 35,464.4 887,853 840,509 58,809 — 
Capreol .........ccccscccseretececeeerees 4,647.7 29,693.8 606,246 703,743 40,156 — 
G@andinal pyentiss<ctereetencnees 2,097.8 12,799.8 2133631 303,358 18,125 — 
Carleton Place: «...citccscstsenee- 10,453.9 64,847.2 1,363,607 1,536,879 90,322 _— 
GaSSelim ant cccsacasocstscaneeactes esas 4,711.0 27,528.4 614,503 652,423 40,703 43,345 
Chalk Rivet yc. s.ccteenctescesess 1,316.3 7,886.0 171,698 186,901 115373 15,322 
Chapleau TWP. ......:ceeeesseeeees 5,999.3 36,015.9 782,549 853,577 32,647 35,668 
Chatham sccac-s.ccscssetstosencesrses 72,347.3 437,464.5 9,242,525 10,278,589 625,081 — 
Chatsworth) ie:.ccscsstereertecnenvaces 851.4 4,904.9 111,057 116,246 7,356 9,673 
CHES EY osoerecenscsdecacternettrr sree 3,529.0 19,988.7 460,323 473,735 30,491 — 
@hestenville rsrecrteer tse 5,012.3 28,131.3 653,804 666,714 43,306 — 
ONY 0s Ci leery cere cece cer 1,165.3 Pet53.2 152,002 169,533 10,068 13,564 
Clinton eesce cece setae ccoeaen ease 5,114.2 30,250.2 667,096 716,930 44,187 — 
GObden i: kesicn cu esatocsenes 1,788.4 10,337.7 233,279 245,003 15,452 20,817 
@ODOULS Hireeeredescstareteeteteetessee~ 34,200.9 2AV725.6 4,461,165 5,017,899 295,496 — 
GOChranie’ sir asnretsceeenessees- 10,405.8 62,945.4 13575333 1,491,808 — _— 
GolbOrme reset cn cesteereeres sess 3,466.3 21,398.1 452,144 507,135 29,949 _ 
Coldwater <:.c2-c::.ccursonerssttn< 2,477.8 14,261.7 323,204 338,005 21,408 25,479 
Collingwood (222..ccccietsetsneaees- 41,220.5 271,228.0 5,376,802 6,428,104 356,145 _— 
Gros rey cepermnas trey or Bee 1,226.2 6,861.4 157,923 162,255 10,594 14,273 
COOKStOWI) sk <ccssstatidaatccceenecsee EI9T2 10,768.1 234,427 255,204 15,528 _— 
(Gigli titl aperncey ered tro: Gy cere 1295.5 7,047.2 168,555 166,294 11,193 15,082 
AETEBINOLE, Sraczagsccosscancavenacectes 2,463.2 14,543.8 321,300 344,690 21,282 28,495 
Dashwood «..Gi.....cccatssstercaserees 677.9 3,742.4 88,425 88,695 5,857 VM: 
Deep River 2. esctiscecetetaseessses 10,062.4 55,087.0 1312,599 1,305,562 86,939 117,126 
Delaware s,sscecustevsctxtnntderessocese 996.7 5,487.0 130,010 130,044 8,611 11,277 
PGT T Racks -tkessiacssssnseeiaserestaee 5,579.4 33,044.7 T2TET 783,162 48,206 — 
DESCTOHUO ics ctezeecesterentcernesnves 2,902.5 17,227.0 378,602 408,280 25,078 — 
Dra ytOw A ip.ceo-erssctkacessctnsee-> 1,544.6 9,344.2 201,478 221,460 13,345 1779 
IB igoc'e lo); bememerner rer tea ere 5,745.1 33,853.1 738,790 796,710 49,638 — 
[Digits (yi lpreromesen rc roe 211-8 68,822.6 1,462,467 1,631,098 96,870 — 
Dub lisiyi..ccsesccseat orem enceteans 630.5 3,324.8 82,242 78,800 5,448 7,278 


see notes on page 12 


FOR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 
December 31, 1989 


DISTRIB- 
UTION 
LINES 
(Note 7) 


see notes on page 12 


MUNICIPAL 


DISTRIB- 
UTORS’ 
DISTRIB- 
UTION 
STATIONS 
(Note 6) 


TOTAL 
AMOUNT 
CHARGED 
FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


$ 
14,310,582 
514,999 
467,761 
657,774 
60,121,680 


304,159 
3,672,214 
48,880,120 
1,787,171 
1,350,145 


595,120 
2,990,807 
1,350,974 

385,293 
1,704,441 


20,146,195 
244,332 
966,582 

1,363,825 
345,167 


1,430,816 
514,551 
9,774,560 
2,849,141 
989,228 


708,096 
12,021,476 
345,045 
505,159 
361,125 


715,767 
190,754 
2,822,167 
279,942 
1,559,145 


829,936 
454,262 
1,585,138 
3,195,032 
173,769 


AMOUNTS 
BILLED 


$ 
14,230,297 
506,051 
469,339 
651,891 
59,981,586 


299,206 
3,649,774 
48,603,851 
1,752,399 
1,338,106 


585,962 
2,964,182 
1,328,650 

379,461 
1,692,334 


20,099,455 
241,886 
960,086 

1,325,800 
342,748 


1,424,801 
510,296 
9,689,236 
2,828,584 
973,592 


694,451 
11,945,081 
343,646 
494,257 
354,099 


705,501 
189,115 
2,790,277 
273,895 
1,557,399 


822,963 
449,835 
1,581,141 
3,165,862 
173,158 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
80,285 
8,948 
(1,578) 
5,883 
140,094 


4,953 
22,440 
276,269 
34,772 
12,039 


9,158 
26,625 
22,324 

5,832 
12,107 


46,740 
2,446 
6,496 

38,025 
2,419 


6,015 
4,255 
85,324 
20,557 
15,836 


13,645 
76,395 
1,399 
10,902 
7,026 


10,266 
1,639 
31,890 
6,047 
1,746 


6,973 
4,427 
3,997 
29,170 
611 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 


per kW.h 
45.62 
48.22 
47.26 
51.04 
46.09 


51.30 
47.81 
46.61 
50.39 
45.47 


46.49 
46.12 
49.08 
48.86 
47.32 


46.05 
49.81 
48.36 
48.48 
48.25 


47.30 
49.77 
46.17 
45.26 
46.23 


49.65 
44.32 
50.29 
46.91 
51.24 


49.21 
50.97 
51.23 
51.02 
47.18 


48.18 
48.61 
46.82 
46.42 
52.26 
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STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWER 
of Allocation) DISTRICT 
COMMON’ | ENERGY AT|TRANSFOR-| DISTRI- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND |23.48 MILLS| MATION BUTION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIONS 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 


kW kW.h 000 $ $ $ $ 
Dundalk ......:.:.0...ecccsseeecenenense 3,549.7 21,036.8 463,023 498,575 30,669 — 
DUNG AS iiaecss--cacececoosntptenenttasses- 25,294.5 148,266.6 3,263,424 3,485,203 218,544 — 
Dunnville Gis. cecssse-eoeseesust Ents 6,996.0 42,673.3 912,558 1,011,357 60,445 — 
Durban Veessesenceaceccdorenteaseesese 3,863.6 22,841.6 503,968 541,346 33,382 _— 
Dutt Oneness secsctsseccaeeseasateese = 1,254.8 7,476.3 162,763 175,905 10,841 14,606 
FlaStay OTK) occscereesceeeeetesess 133,326.9 860,552.0 17,288,365 20,260,850 1,151,944 — 
East Zorra-Tavistock ........... 4,190.0 24,876.7 546,544 589,578 36,202 — 
Egannville ........sccscceesecsesssseeesees 1,963.0 10,948.4 256,054 259,479 16,960 — 
Elina eiices--sccrssscartersesctes-aee 3,241.9 19,526.7 422,873 462,783 28,010 _— 
EIMWOOG ...........eecceseeseresrerers 405.6 2,437.8 52,906 57,778 3,504 4,721 
BilO ia ye dakiasasccsceecsessenteomteceaeerests 4,292.8 25,957.0 559,953 615,183 37,090 — 
BErm Druin oesessccesenss-nsseeceasazaroess 5,467.8 31,495.6 713,220 746,448 47,242 23,343 
EXVI@AW (etecseastencsopassnctentasernae sess 1,033.5 6,113.8 135,711 143,123 8,929 12,253 
ELV itnieeatterecsscsevsva-s--coatttevameeeenss 7,340.3 52,261.3 957,469 1,238,593 63,420 40,059 
Espanol ......scsssseceesessesereseseess 8,753.5 53,449.2 1,141,807 1,266,746 75,630 — 
EESSOX ee Pceesesseccaetsciacertenateresssse 9,655.8 53,473.6 1,237,475 1,258,077 83,426 _ 
EtoDicOKe<.-.2-.<2c-s.veczesstettsecses 601,894.1 3,858,011.8 TP RPR EM 90,678,487 5,200,365 — 
EXCL A ceesececessnscscne-nsttrttenense sss 8,086.0 47,866.4 1,054,738 1,134,434 69,863 _— 
Fenelon Falls .........s:ccseseeee 4,761.4 27,415.7 621,077 649,752 41,139 _— 
BGT SUS ises.cascecsosconneeseranesusnearees 18,901.5 120,347.6 2,465,512 2,852,238 163,309 — 
1 LTS) | over yy Rene re oer ores cra ee 854.7 4,875.0 111,487 115,538 7,385 9,949 
Flamborough ...........sscssseesoees 4,231.4 Paap Nip 551,944 599,650 36,559 6,741 
Flesherton .........-.c.cssssssesseenees 1,358.5 7,608.2 177,203 180,314 TSH 15,813 
ROLESU sec. <osaccoeeccraceeceemeststecease 5,264.4 29,665.7 686,688 703,077 45,484 — 
Fort Frances ...:....sscsesscseroseees 13,344.3 69,509.4 1,740,630 1,647,373 _ — 
Frankford ..........c::scsccsesssesssess 3,334.3 19,231.2 434,926 455,782 28,808 37,345 
GEOTBiINA ........sseerereseeseeerenesenes 5,743.6 34,937.6 749,195 828,021 49,625 _— 
GICHCOGY - cia. <a--cioconctoetasnenee sens 3,461.0 19,787.3 451,453 468,959 29,903 34,004 
G1OuCEStEL ........crscecrssareenensvees 130,898.6 789,024.3 17,074,413 18,699,876 701,119 30,905 
GOETICH .....ns--c2e.0cectenattactseser- 19,147.5 120,585.6 2,477,825 2,833,461 165,434 _ 
GoulbOurn. «..-..:..2..csetsceteensnsee 5,347.5 30,446.0 697,528 721,570 46,202 62,245 
Grand Bend ..........cscsssseresesees 2,676.5 16,329.0 345,614 379,621 23125 32,485 
Grand Valley ...........csrsssssesess 2,108.0 125215 274,968 296,760 18,213 24,537 
GTATIEON: .<.-.ccoscssananctndadndaarnsee 581.3 3,001.9 75,825 71,147 5,022 4,297 
GravenhufSt. ..........sscseccescaeeees 8,136.0 48,945.3 1,061,260 1,160,006 70,295 — 
GTIMSDY. ......0-0.0sesceneasernsonencsece 22,464.2 134,203.6 2,897,658 3,147,640 194,091 —_ 
Guelph «...s:c...cssscssnegeesesnecsonseee 171,329.0 1,087,028.3 22,171,457 25,671,167 1,464,902 — 
Haldimand .............csssescsseeseees 9,341.4 56,806.2 1,205,729 1,335,406 80,710 22,137 
Halton: Hills ...........cccssssesenssees 59,510.7 367,726.8 7,732,197 8,694,953 514,172 _ 
HlamiltOm: <..<.a.:cssasesceevaastaarnemns 912,792.8 6,503,832.8 117,393,104 151,231,406 6,813,081 _ 


see notes on page 12 


FOR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


December 31, 1989 


DISTRIB- 
UTION 
LINES 
(Note 7) 


102,188 
5,451 


45,024 


See notes on page 12 


MUNICIPAL 


TOTAL 


AMOUNT 
CHARGED 


FOR 


PRIMARY 


POWER 
(Note 8) 


$ 
993,447 
6,967,171 
1,991,154 
1,078,695 
364,115 


38,789,993 
1,177,774 
532,493 
958,690 
118,910 


1,243,984 
1,530,253 

300,017 
2,299,541 
2,484,183 


2,579,141 
173,000,351 
2,260,336 
1,312,618 
5,502,172 


244,358 
1,194,894 
385,067 
1,437,162 
3,388,003 


956,861 
1,626,841 
984,644 
36,506,314 
5,412,463 


1,527,545 
782,472 
614,477 
156,292 

2,291,561 


6,239,388 
49,084,566 
2,643,982 
16,941,323 
275,107,038 


AMOUNTS 


BILLED 


$ 
986,462 
6,926,369 
1,989,187 
1,069,412 
361,889 


38,666,475 
1,169,881 
527,677 
951,451 
116,466 


1,238,388 
1,503,630 

294,577 
2,307,138 
2,458,541 


2,574,956 
173,172,649 
2,253,021 
1,288,942 
5,507,290 


240,217 
1,187,029 
382,149 
1,422,444 
3,321,778 


940,152 
1,596,866 
972,141 
36,369,906 
5,355,828 


1,516,068 
766,497 
604,453 
155,890 

Peidsye boy | 


6,211,598 
49,209,105 
2,626,641 
16,877,592 
275,901,916 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
6,985 

40,802 
1,967 
9,283 
2,226 


123,518 
7,893 
4,816 
7,239 
2,444 


5,596 
26,623 
5,440 
(7,597) 
25,642 


4,185 
(172,298) 

7,315 

23,676 
(5,118) 


4,141 
7,865 
2,918 
14,718 
66,225 


16,709 
29,975 
12,503 
136,408 
56,635, 


11,477 
15,975 
10,024 

402 
32,044 


27,790 
(124,539) 

17,341 

63,731 
(794,878) 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 


per kW.h 


47.22 
46.99 
46.66 
47.22 
48.70 


45.06 
47.34 
48.64 
49.10 
48.78 


47.92 
48.59 
49.07 
44.00 
46.48 


48.23 
44.84 
47.22 
47.88 
45.72 


50.12 
47.23 
50.61 
48.45 
48.74 


49.76 
46.56 
49.76 
46.27 
44.88 


50.17 
47.92 
49.07 
52.06 
46.82 


46.49 
45.15 
46.54 
46.07 
42.30 


Ze 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWER 
of Allocation) DISTRICT 
Common’ | ENERGY AT|TRANSFOR-| DISTRI- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND |23.48 MILLS| MATION BUTION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW:h STATIONS 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 
kW kW.h ’000 $ $ $ $ 
Hanove® \usce tee ras. 13,893.5 81,130.3 1,812,268 1,922,788 120,040 = 
FUAPTAStON codon desccceeeeess he ven 3,421.3 21,574.9 446,274 511,328 29,560 _ 
Harrow ccbaentmien: 5,258.8 27,556.0 685,958 653,080 45,436 = 
pe P< penitence eee 2,079.6 12,568.3 271,263 297,869 17,968 24,129 
Havel ria eens a ig pa 13,249.2 283,407 314,008 18,772 25,290 
Hawkesbury -..ssccscssseecesssseeees 33,333.4 218,680.1 4,348,009 5,182,721 153,230 = 
HEANSE fo ccsccd net econ 18,323.2 112,709.8 2,390,078 2,671,222 158,312 = 
Perales veeect eater these 3,085.7 16,412.3 402,499 388,972 26,660 = 
Hotetetn loch seeeteeth ceo 310.4 1,710.6 40,489 40,541 2,682 3,613 
Huntsville ....cccecscssssesceseeeeeeee 8,801.2 54,777.0 1,145,178 1,293,022 76,042 = 
Ingersoll veeca eee 28,506.1 162,582.5 3,675,950 3,854,431 246,293 ee 
TOGnOls cna taceeertnes: 3,820.7 24,473.2 496,673 576,076 33,011 16,339 
Troquois Falls ...........s::000008 4,547.2 28,626.1 593,137 678,441 39,288 475 
RAB sc Bete eo econ 53,594.5 331,348.9 6,949,296 7,788,982 288,745 ae 
Kapuskasing .cjccc-cecctatrenen 9,211.8 57,240.5 1,201,587 1,356,600 79,590 — 
Kemptville 00. Eee 5,724.6 34,722.9 746,717 822,935 49,461 — 
ReBOEe cocci chert ncooee 19,425.9 121,054.4 2,533,914 2,868,992 — — 
Killaide Stn 2.4... cnerboenss 957.7 5,456.1 124,922 129,310 8,275 10,227 
Kimardine .eccccacsstcsseatlebesssec 13,055.0 75,149.8 1,702,894 1,781,053 112,795 = 
Kingsten 4 aes heenen 119,127.2 758,939.7 15,538,952 17,986,871 1,029,259 a 
Kingsville |. 0) aomecer ec: 8,280.3 47,404.3 1,069,612 1,118,618 71,542 = 
4rd oS eet eA 449.1 2557.7 58,581 60,617 3,880 5,228 
Kitchener-Wilmot «00.0... 302,908.4 1,924,979.1 39,238,483 45,490,578 243,020 — 
To Citiaetal |, cee. ees 3,489.6 20,869.2 455,183 494,600 30,150 40,305 
Laketield cf ctctemenhscnn 6,084.6 35,151.3 793,675 833,086 52,571 “ 
LAAT so fccclacgncceth it nacecse 1,519.6 8,240.0 198,217 195,290 13,129 17,688 
LABCOSUEE scierenc esse neneve reco, 1,558.7 9,114.9 203,317 216,026 13,467 18,143 
Larder Lake Twp. .....--sss00 1,682.7 10,329.2 219,491 244,804 14,539 19,587 
Latohtord ike, o. 671.2 4,203.1 87,551 99,616 5,799 7,813 
Leamington ....csccccssssseesseeseees 23,530.1 145,877.5 3,000,020 3,399,458 203,300 — 
Lipeaty cece etree 5,912.8 34,579.6 771,266 819,537 51,087 — 
Bs) RS bee) 2 ee 34,320.6 210,608.1 4,476,779 4,991,414 296,530 —_ 
i Neen Ieee sO 11,946.8 70,083.8 1,558,341 1,660,986 103,220 — 
Tc ee eek JU er eee 475,208.5 2,975,023.5 61,055,330 69,889,885 3,759,884 — 
[Er ip I el eee 2,519.1 14,712.7 328,591 348,691 21,765 — 
Rat. eee Ee ke eee 2,234.5 12,549.9 291,468 297,433 19,306 26,010 
Madod ho Rae... 3,020.0 17,317.7 393,929 410,429 26,093 19,085 
Magnetawan ......ssssssssssssseess00 472.7 2,664.1 61,659 63,139 4,084 4,980 
Markdale 3,946.8 21,566.3 514,821 511,124 34,100 — 
PAB TDAI cnn pe cet aera 239,325.9 1,452,137.9 30,697,257 34,154,562 738,499 — 


see notes on page 12 


FOR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 
December 31, 1989 


DISTRIB- 
UTION 
LINES 
(Note 7) 


ee notes on page 12 


MUNICIPAL 


DISTRIB- 
UTORS’ 
DISTRIB- 
UTION 
STATIONS 
(Note 6) 


‘LOTAL 
AMOUNT 


CHARGED 


FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


$ 
3,887,427 
987,162 
1,384,473 
611,228 
641,478 


9,708,638 
5,219,613 
818,131 
87,325 
2,514,243 


7,647,435 
1,122,099 
1,311,340 
15,027,023 
2,637,777 


1,621,065 
5,402,906 
ji foe Tape: 
3,596,742 
34,475,738 


2,281,075 
128,306 
84,761,259 
1,020,238 
1,679,332 


424,324 
450,953 
498,421 
200,779 
6,602,778 


1,641,889 
9,764,723 
3,325,679 
134,575,397 
699,047 


634,216 
861,164 
133,862 
1,060,045 
64,971,018 


AMOUNTS 


BILLED 


$ 
3,874,811 
986,634 
1,368,202 
602,424 
632,292 


9,594,255 
5,219,118 
816,886 
86,845 
2,492,923 


7,565,449 
1,116,991 
1,300,807 
14,865,499 
2,621,342 


1,598,568 
51329,525 
267,868 
3,547,233 
34,255,098 


2,279,808 
122,984 
84,596,234 
1,009,855 
1,656,580 


416,722 
442,358 
499,316 
197,824 
6,603,965 


1,634,048 
9,744,019 
3,315,241 
133,973,517 
693,626 


631,547 
842,331 
132,062 
1,052,941 
64,511,740 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
12,616 
528 
16,271 
8,804 
9,186 


67,222 
495 
1,245 
480 
21,320 


81,986 
5,108 
10,533 
161,524 
16,435 


22,497 
73,381 
4,865 
49,509 
220,640 


1,267 
5,322 
165,025 
10,383 
22,752 


7,602 

8,595 
(895) 

2,955 
(1,187) 


7,841 
20,704 
10,438 

601,880 

5,421 


2,669 
18,833 
1,800 
7,104 
459,278 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 


ie 


TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 


per kW.h 
47.92 
45.75 
50.24 
48.63 
48.42 


44.40 
46.31 
49.85 
51.05 
45.90 


47.03 
45.85 
45.81 
45.35 
46.08 


46.69 
44.63 
49.99 
47.86 
45.43 


48.12 
50.16 
44.03 
48.89 
47.77 


51.50 
49.47 
48.25 
47.77 
45.26 


47.48 
46.36 
47.45 
45.24 
47.51 


50.54 
49.73 
50.25 
49.15 
44.74 
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STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWER 
of Allocation) DISTRICT 
COMMON’ |ENERGY AT|TRANSFOR-| DISTRI- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND |23.48 MILLS| MATION BUTION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIONS 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 


kW kW.h 7000 $ $ $ $ 

MaaniOta (icc rxcstec-ccssnescssenterare 2,133.0 16,312.3 356,493 386,602 23,613 17,781 
MartintOwnl .....2..c.stenseseseses> 384.5 2,131.6 50,154 50,521 3.322 4,436 
MaSSE Vile. -:nc-n-ssscscsaccecteedtesess-n= Pappa Tes: 13,431.6 297,116 318,329 19,680 21,378 
Miaxvilley..<c-csessstesseaptad-ncccee=- 1,493.2 8,565.2 194,773 202,995 12,901 — 
McGarry Twp. «.....ccssecsceseerees P2013 TSAI 158,002 179,449 10,466 14,100 
Meatorditee-cosceretetet.-<-- 7,322.3 43,248.6 955,121 1,024,992 63,265 _— 
Meer hiniieeescccss.ccnstesrcasestercovencenes (ERS 4,417.8 103,074 103,701 6,875 8,970 
Midlands c-s<nscenccsstresererears-s3 28,758.5 176,514.7 B51,259 4,183,401 248,473 — 
IMA yi i snca-nctteracctvenaseetess one 1,548.4 9,245.1 201,973 219,109 13,378 18,023 
Millbrook: <.. 2 tcessctrcetesens- 1,838.0 11,385.8 239,749 269,846 15,880 21,394 
Milt easy -s-ccrscessececeraresntacace 71,404.4 453,831.7 9,268,330 10,690,755 616,934 —_ 
Milverton cect ecccceocareteceneeeee eee 2,371.0 13,850.0 309,273 328,245 20,485 _ 
MiSSiSSAUGA .«.......0.-scescenserensaes 865,867.0 5,598,975.9 111,114,524 131,379,448 7,481,091 — 
Mitchell ies. crt ccccc mea nracsose 6,264.1 36,955.8 817,089 875,852 54,122 — 
Moorefield \......2.-s:ccscersteene 713.0 4,020.5 93,004 95,288 6,160 8,276 
Morrisburg (..:.scta.c:cccsesctenereess> 5,566.2 31,049.2 726,055 735,868 48,092 — 
Mount Brydges ........sescseecees 159995 11,823.6 260,789 280,222 17,274 23,140 
Mount FOrest ..0....:cc.cscsecsoesees eevee 43,837.7 961,747 1,038,956 63,704 _— 
INanticOKeGt....:cceonsareree sess 9,728.4 60,553.2 1,266,903 1,426,209 84,053 i SBL, 
NAD ANCE: cecescsscccsevyeesestaeaes- nee 11,013.0 67,529.4 1,436,536 1,600,449 95,152 — 
NGC aD iiccccsecr-sereostareestensessete 169,993.5 1,070,261.1 22,075,409 25,166,638 1,110,034 — 
Neustadt’ <s-..cc1:.s002reermatercaeaoas 679.5 3,950.3 89,804 93,945 5,871 7,734 
Newburgh sy.iccne-eccserscennccenss« 835.9 537-5 109,035 1215759 Ug22Z 9,730 
INGWDUDYE <ccc-cxcoctaessrsecermeeh raresas 588.7 3,594.3 76,353 84,460 5,086 6,829 
Newcastle: c.:.1.¢<ts<acsnstasnevascons 29,558.2 182,421.8 3,855,572 4,323,397 255,383 19,598 
Newmarket .....cc0.s.:cssnststeuvanaes 66,245.5 408,093.0 8,641,063 9,671,804 572,361 — 
Niagara Falls .............cssssesssess 115,458.2 736,181.4 14,828,555 175222.273 997,559 — 
Niagara-On-The-Lake ......... 22,961.6 138,577.3 2,955,825 3,250,913 198,388 _ 
NickeliGemtte \o.3..20.5 secctecens-ns 2,695.7 16,857.7 351,627 399,530 23,291 _ 
Nipigon TWP. .....:.seccceeseesees 3,097.0 20,204.5 403,973 478,847 26,758 35,940 
INOS PGIKG es Scores teats-ncstetseegeanenes 944.0 5,889.2 123,135 139,574 8,156 10,988 
NOItbY Bay: canc.cecasssccaseantsanesns 94,491.0 600,329.1 12,325,406 14,227,800 816,402 23,981 
North Dorchester .........:.0++ 1,705.9 10,181.5 222,518 241,302 14,739 19,857 
Nortlstiorke to ciar-ssscaersesneeenaaces 948,222.1 6,008,641.4 121,658,299 141,265,874 7,057,958 _— 
NOBWICI.cieanccastcoevoneeseete eens 3,943.6 23,2122 514,403 550,129 34,073 15,921 
NOE WOO 5 sacssscastooncateotantennsince 2,313.6 13,760.7 301,786 326,129 19,990 26,930 
Oalkyilley x. cciaapcansceccacscnn pee 224,956.2 1,462,801.9 28,956,893 34,255,994 1,943,622 — 
Oil Springs ............sscssesssssesrees 758.5 4,437.3 98,939 105,166 6,553 8,623 
COMOMEE, a aicsscnssearscremtaaeys ene 1,748.5 10,381.8 228,074 246,051 15,107 20,353 
Orangeville: ..ccccceccatcesseecgnees 27,3212 172,971.0 3,561,236 4,088,980 236,055 


see notes on page 12 


FOR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


December 31, 1989 


DISTRIB- 
UTION 
LINES 
(Note 7) 


ee Notes on page 12 


MUNICIPAL 


TOTAL 


AMOUNT 
CHARGED 


FOR 


PRIMARY 


POWER 
(Note 8) 


$ 
793,314 
108,434 
656,503 
420,714 
362,016 


2,043,377 
222,620 
8,183,580 
452,484 
546,869 


20,476,401 
686,401 
249,594,907 
1,747,063 
202,728 


1,511,114 

581,425 
2,068,190 
2,794,723 
8132137 


48,269,117 
197,354 
247,746 
172,728 

8,471,564 


18,885,228 
33,037,150 
6,405,126 
775,709 
945,517 


281,854 
27,393,589 
498,415 
269,788,235 
1,121,702 


674,834 
64,921,619 
219,281 
509,585 
7,886,272 


AMOUNTS 


BILLED 


$ 
780,020 
108,039 
649,139 
418,835 
363,907 


2,030,078 
220,971 
8,143,673 
446,636 
540,486 


20,302,242 
679,318 
249,007,362 
1,737,191 
201,168 


1,496,341 

577,442 
2,052,767 
2,767,508 
3,124,397 


47,843,644 
194,366 
242,202 
172,214 

8,364,606 


18,807,374 
32,921,940 
6,344,546 
769,438 
938,755 


2b 9 337 
27,110,282 
495,629 
269,228,855 
1,108,488 


649,358 
64,772,037 
217,346 
501,390 
7,825,496 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
13,294 
395 
7,364 
1,879 
(1,891) 


13,299 
1,649 
39,907 
5,848 
6,383 


174,159 
7,083 
587,545 
9372 
1,560 


14,773 
3,983 
15,423 
27,215; 
7,740 


425,473 
2,988 
5,544 

514 

106,958 


77,854 
115,210 
60,580 
6,271 
6,762 


2,517 
283,307 
2,786 
559,380 
13,214 


25,476 
149,582 
1,955 
8,195 
60,776 


25 


TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 


per kW.h 


48.63 
50.87 
48.88 
49.12 
47.81 


47.25 
50.39 
46.36 
48.94 
48.03 


45.12 
49.56 
44.58 
47.27 
50.42 


48.67 
49.17 
47.18 
46.15 
46.38 


45.10 
49.96 
48.22 
48.06 
46.44 


46.28 
44.87 
46.22 
46.01 
46.80 


47.86 
45.63 
48.95 
44.90 
48.32 


49.04 
44.38 
49.42 
49.08 
45.59 


26 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 


(Principal Bases POWER 
of Allocation) DISTRICT 
COMMON’_ | ENERGY AT|TRANSFOR-} DISTRI- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND |23.48 MILLS| MATION BUTION 


Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIONS 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 


kW kW.h 7000 $ $ $ $ 
COU AN csc scsecscansseatsdettzeroronesess 41,746.8 252,063.9 5,445,453 5,973,914 360,692 — 
OShaWale.sscsce-ssestptenetrescntsaocs 205,347.6 1,314,861.8 26,771,736 31,046,476 1,774,203 _ 
QOUAWa sc. icccsates cca qateeatetteccsseetves 708,876.3 4,555,124.4 91,961,030 107,324,432 5,117,848 — 
OWEN SOUNG 2iscoctee teense novatsees 49,123.1 308,954.6 6,407,617 7,322,226 424,424 — 
Paisley, 2eerassctmtmtirarascensess 2,010.9 11,846.0 262,302 280,753 17,374 _— 
PaliterstOnii.ts.cesc emaznccsace 3,284.2 20,028.4 428,391 474,675 28,375 — 
PALIS a c, acccscatcasctsnentereceseosteecs 11,579.8 70,801.3 1,492,989 1,671,589 100,049 — 
Parke er, evctarte nrereencse- cect 2,996.3 17,490.9 390,837 414,537 25,888 — 
Parry; Sound pcos cress scconce 14,809.3 83,696.3 SBM IPS 1,983,605 127,952 — 
Pelbiarnl conuiiirencrsetegettcacersntas 3,275.8 19,291.4 423,125 454,096 28,303 — 
PEMOLOKC ieee cece rettwaece sce 2352.1 125,276.3 3,019,960 2,969,051 200,034 — 
Penetanguishene’ :..21.:......0.... 13,072.6 81,457.8 1,705,190 1,930,552 112,947 — 
Pert hipipiet. i. .thecoccsrencetseoscossoeest 16,690.1 101,292.6 2,177,057 2,400,637 144,202 — 
Peterborough) <.cticcscctescscacs 120,999.2 769,507.7 15,783,136 18,237,335 1,045,433 — 
Petroliay, sceicectuscs traseeeeteeansncesss 6,363.0 38,323.4 829,990 908,267 54,976 _— 
PIGKGTIN 2 io.2).ct-cacteevencatencnsncess 92,363.6 557,426.2 11,988,713 13,135,691 798,022 _ 
PICCOMR Gea eeakcccaccctecteteonsscatecas 8,004.5 47,823.2 1,044,107 1,133,410 69,159 — 
Plantapenet. 2. .gestetrencasccssed WPA GHD 1153773 251,384 269,644 16,651 22,433 
Points dward) cc ssccnettsnccs-ocd 5,672.8 34,884.7 739,960 826,770 49,013 — 
PortiBurwell icc tirecctvsesneo-ns2 928.7 Syiaee 121,499 134,988 8,024 10,979 
POL COlbOIne, csreetrtvcseseces 35,250.6 223,743.7 4,544,866 5,261,558 304,565 — 
POLOE] O10 ioc es-cce ety scence 13,928.3 83,018.0 1,816,807 1,967,527 120,341 — 
POTt HOpe sn secttsactemedereatecoseesse 35,447.7 216,631.0 4,612,057 5,112,615 306,268 _ 
POrtuMicNicOll. eer tierssnsseos4 2,897.9 17,441.0 378,002 413,354 25,038 31,995 
Portistanley, 203 .ctctutessexcseees 2,956.8 18,846.0 384,649 440,728 25,547 — 
PLESCOUE: Nate serer te tneacevacd 8,695.6 50,024.6 1,134,254 1,185,585 75,130 _ 
Price ville i. <.%. css Stteetreenasenesd 268.9 1,506.7 35,746 35,722 2,323 3,145 
Rainy (Riven 2.5. !netinctescssees2 1,704.1 9,497.8 222,283 225,098 14,723 —_—- 
RRediROCK Beit taht Nareacatacsen 1,080.7 6,615.2 134,254 156,780 9,337 12579 
RE BITE Ws oie sn: sosaxcavteasertesevacnevns 15,482.8 90,135.2 2,019,576 2,136,204 133,771 — 
Richmond: Hill ie. Sertcsees- 105,456.9 623,880.1 13,530,721 14,691,334 911,148 — | 
FRIGSCTOWI sv adecaecsteyeescsecarscses LoS 30,193.7 677,218 Wi5;091 44,857 — | 
RI plevieetirea ts Belew tec rasnoses 1,148.1 6,711.3 149,758 159,060 9,920 13,364 
ROCK ang os od skcetienenteccanscoene 10,309.6 61,801.8 1,344,784 1,464,705 89,075 120,004 
ROCKWOO) 5.0.3 -..crntiectecaaecets 3,509.3 19,607.6 457,753 464,700 30,320 40,848 | 
FROGGY aie cteaceapassccateacteereansseees 1,479.1 8,388.1 192,934 198,798 12,779 17217 
RRUSSON rece scee accent tena csnencd 2,461.6 13,639.3 321,091 323,254 21,268 28,653 
Sandwich West Twp. ............ 17,263.6 92,730.9 2,203,021 2,171,889 149,158 — | 
VALI, 3s ccsceccctasesstatbeteretasixaten 83,956.9 550,087.3 10,786,892 12,829,774 725,388 — 


Scarborough 5..:. ce caeepsccns 731,594.0 4,732,489.5 94,292,439 111,088,494 6,320,972 _— 


see notes on page 12 


FOR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 
December 31, 1989 


DISTRIB- 
UTION 
LINES 
(Note 7) 


see notes on page 12 


MUNICIPAL 


DISTRIB- 
UTORS’ 
DISTRIB- 
UTION 
STATIONS 
(Note 6) 


TOTAL 
AMOUNT 


CHARGED 


FOR 
PRIMARY 
POWER 
(Note 8) 


$ 
11,780,059 
59,341,322 
203,537,657 
14,069,290 
560,429 


931,442 
3,264,628 
831,262 
4,043,282 
906,053 


6,189,045 
3,748,689 
4,721,896 
34,946,829 
15793,233 


25,922,426 
2,246,676 
560,112 
1,631,859 
276,140 


10,070,058 
3,904,675 
9,965,548 

862,961 
863,371 


2,394,969 
76,935 
494,882 
312,950 
4,289,552 


29,133,203 
1,437,666 
332,102 
3,018,568 
993,622 


421,728 
694,266 
4,524,067 
24,183,850 
211,375,342 


AMOUNTS 


BILLED 


$ 
11,676,747 
58,718,164 
202,085,383 
14,069,391 
555,187 


923,459 
SPIN OM] 
826,383 
3,988,555 
901,827 


6,154,490 
3,721,178 
4,702,087 
34,636,776 
1,780,702 


25,692,916 
2,222,750 
549,466 
1,627,232 
271,151 


10,105,457 
3,859,513 
9,888,958 

859,367 
853,483 


2,398,493 
72,854 
488,950 
308,991 
4,269,473 


29,068,599 
1,428,768 
328,636 
2,947,465 
961,053 


421,554 
675,193 
4,486,974 
24,114,333 
211,287,681 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
103,312 
623,158 
1,452,274 
(101) 
5,242 


7,983 

(6,499) 
4,879 

54,727 
4,226 


34,555 
27,511 
19,809 
310,054 
12,531 


229,510 
23,926 
10,646 

4,627 
4,989 


(35,399) 
45,162 
76,590 

3,594 
9,888 


(3,524) 
4,081 
5,932 
3,959 

20,079 


64,604 
8,898 
3,466 

71,103 

32,569 


174 
19,073 
37,093 
69,517 
81,661 


DEMAND 
CHARGE 
(Note 1) 


| 


TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 


per kW.h 
46.73 
45.13 
44.68 
45.54 
47.31 


46.51 
46.11 
47.53 
48.31 
46.97 


49.40 
46.02 
46.62 
45.41 
46.79 


46.50 
46.98 
49.23 
46.78 
48.01 


45.01 
47.03 
46.00 
49.48 
45.81 


47.88 
51.06 
52.10 
47.31 
47.59 


46.70 
47.61 
49.48 
48.84 
50.68 


50.28 
50.90 
48.79 
43.96 
44.66 


28 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGED 
for the Year Ended 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 


DURING YEAR 
(Principal Bases POWER 
of Allocation) DISTRICT 
COMMON’ |ENERGY AT|TRANSFOR-| DISTRI- 
MUNICIPALITY Average of DEMAND |23.48 MILLS| MATION BUTION 
Monthly FUNCTIONS | PER kW.h STATIONS 
Peak Loads (Notes 1 & 3) (Note 2) (Note 4) (Note 5) 
kW kW.h 000 $ $ $ $ 

Schreiber TWp. ...csssssssccssssseees 4,039.5 24,805.7 526,912 587,897 34,901 25,858 
SBOE Shamu dere monies: 8,295.8 49,897.2 1,082,104 1,182,566 71,676 = 
SEMOK I s.j decker 3,752.1 21,888.6 489,424 518,760 32,418 _ 
Sheltie... ..ce ee ine 5,484.8 33,245.7 715,437 787,925 47,389 a 
eo ee Re 8 31,562.3 196,436.6 4,085,730 4,641,475 272,698 = 
Sioux LOOKOUL ....ssssseesceeseeeeee 7,249.1 41,591.4 945,573 985,716 62,632 = 
Smiths Falls ......s.ssssescssseeseeeees 19,526.9 120,913.0 2,547,089 2,865,638 168,712 an 
South Dumfries... 2,094.4 13,450.5 272,079 315,847 18,096 17,091 
Sout RIVES scescccsdecdereisessonnas 1,908.3 11,491.5 248,919 272,349 16,488 22,100 
South-West Oxford ......-0 3,350.8 21,755.7 437,078 515,610 28,951 — 
Southampton .......ssssseeeseeeseees 6,589.1 39,485.4 871,224 935,406 56,930 _ 
Spainghtelde (14 Mec. 696.4 4,020.9 90,838 95,295 6,017 8,065 
St Catharines .....csssseesseeeeee 294,275.1 1,845,437.8 37,856,863 43,339,839 2,182,622 ae 
StClaix Beal incall Massie 4,369.6 23,072.7 554,226 537,440 37,753 _ 
SHMaiye acd cde wien 9,765.8 57,464.1 1,273,851 1,361,902 84,377 = 
SU PHOS: cate Oe eniiae 51,189.8 319,434.2 6,677,198 7,570,591 442,280 - 
Ss eee eae 4,740.2 29,090.6 618,312 689,450 40,955 ew 
Strip Wal adun ie 3,322.1 19,691.3 433,335 466,684 28,703 Li 
Stoney Creek w..ccsccscsssssesees 70,101.2 434,405.6 8,999,081 10,200,053 605,674 ee 
Straehoed alike ee teneconnes 58,057.9 353,433.2 7,573,072 8,376,367 501,620 = 
Siraitbereiy Pel ete edsaace 17,375.0 102,841.3 2,266,395 2,437,339 150,120 = 
Sturgeon Falls .......sssssseeeee 10,202.4 61,718.9 1,330,801 1,462,738 88,149 ees 
Sua 4, cs agavee eewoness 143,732.5 926,904.3 18,748,467 21,967,632 1,241,849 28,515 
Siri BE ai pecw st Meinrcinne PRONG 1 12,685.2 289,212 300,639 19,157 25,694 
Teen ots inks 1,741.4 10,546.6 227,148 249,957 15,046 20,270 
TEriiAseh oude nea 11,762.8 63,662.0 1,491,415 1,480,570 101,631 ae 
MCSA Ate inaatet cteanace 2,267.0 12,772.4 295,707 302,706 19,587 =. 
Terrace Bay Twp. ..-ssssssssss 4,687.7 28,669.5 611,464 679,467 40,502 54,565 
Thamesville ........ssssssccssssseeeee 1,615.8 8,948.2 210,765 212,072 13,961 = 
is. cts Rae See Se 1,259.5 7,553.1 164,289 179,008 10,882 13,107 
Thesshlon 2f:.6 ..tadioicend 2,945.9 16,964.0 384,263 402,049 25,453 ne 
THGTED UY sscleintl MeL 3,758.9 22,957.1 490,311 544,086 32,477 ~ 
Tethilale cian eee: 579.7 2,923.8 75,616 69,296 5,009 6,385 
TURGEON Gace Ramah 996.4 5,666.6 129,970 134,298 8,609 11,598 
Sir a eS ae 27,463.5 179,803.3 3,542,280 4,208,190 237,285 — 
Thunder Bay ......sssecscssessssssee 182,239.9 1,137,460.3 23,771,373 26,957,809 1,574,553 45,337 
Wiens. ase Geen 12,133.9 74,192.2 1,560,134 1,747,100 104,837 546 
Tillsonburg. .......ccosesscccscesssseees 29,302.0 176,524.5 3,822,153 4,183,633 253,169 12,636 
TSROINO As.coganedeiecaiiaed 1,518,392.0 9,951,868.9 195,417,864 233,833,460 10,993,664 — 
Vota chin cS Me cient 6,652.3 40,943.5 867,726 970,363 57,476 _ 


see notes on page 12 | 


OR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 


ecember 31, 1989 


DISTRIB- 
UTION 
LINES 
(Note 7) 


otes on page 12 


MUNICIPAL 


TOTAL 


AMOUNT 
CHARGED 


FOR 


PRIMARY 


POWER 
(Note 8) 


$ 
1,187,447 
2,337,566 
1,040,602 
1,550,751 
8,999,903 


2,009,131 
5,581,439 
624,129 
559,855 
981,639 


1,863,560 
200,216 
82,442,128 
1,129,419 
2,720,129 


14,690,068 
1,348,717 
928,721 
19,804,809 
16,451,060 


4,853,854 
2,883,600 
41,986,463 
634,702 
512,421 


3,077,155 
633,456 
1,385,997 
453,334 
367,286 


811,765 
1,066,873 
156,509 
284,476 
7,987,754 


52,299,884 
3,414,080 
8,271,592 

439,877,458 
1,895,565 


AMOUNTS 


BILLED 


$ 
1,185,590 
2,316,713 
1,037,878 
1,541,846 
8,965,147 


1,984,310 
5,553,746 
613,909 
SIE Gs) 
985,104 


1,825,499 
197,609 
82,537,948 
1,124,970 
2,706,613 


14,687,579 
1,340,853 
918,693 
19,714,109 
16,459,213 


4,847,329 
2,852,701 
41,595,600 
630,169 
504,827 


3,061,730 
626,324 
1,370,998 
451,509 
362,860 


812,275 
1,049,605 
155,274 
281,184 
7,862,184 


52,352,460 
3,416,550 
8,234,233 

438,432,447 
1,877,197 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
1,857 

20,853 
2,724 
8,905 

34,756 


24,821 
27,693 
10,220 
8,700 
(3,465) 


38,061 
2,607 

(95,820) 
4,449 
13,516 


2,489 

7,864 
10,028 
90,700 
(8,153) 


6,525 
30,899 
390,863 
4,533 
7,594 


15,425 
Ip Ney 
14,999 
1,825 
4,426 


(510) 
17,268 
1,235 
3,292 
125,570 


(52,576) 
(2,470) 
37,359 

1,445,011 
18,368 


29 


TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 


per kW.h 


47.87 
46.85 
47.54 
46.65 
45.82 


48.31 
46.16 
46.40 
48.72 
45.12 


47.20 
49.79 
44.61 
48.95 
47.34 


45.99 
46.36 
47.16 
45.59 
46.55 


47.20 
46.72 
45.30 
50.03 
48.59 


48.34 
49.60 
48.34 
50.66 
48.63 


47.85 
46.47 
53.53 
50.20 
44.42 


45.98 
46.17 
46.86 
44.20 
46.30 
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MUNICIPALITY 


UWxbridger i... 
Vankleek Hill 
Vaughan ........ 


PPrereret rrr er errr rrr ery 


Victoria Harbour .................. 


Walkerton ..... 


Wallaceburg 


Wardsville ...... 
Warkworth .... 


Wasaga Beach 
Waterloo-Wellesley-Woolwich 
Watford ......... 


Welland ......... 
Wellington ..... 


West Lincoln 


West Lorne ... 


Westminster 


Westpott ........ 
Wheatley ........ 
Whitby ........... 


Williamsburg 


Winchester .... 
Windsor ......... 
Wingham ...... 
Woodstock ... 


Woodville ...... 
Wyoming ...... 
VOLK Mot cysrecess 


PPeereererer rire reer ery 


teen sneenneerneeneeenee 


Prereee eet et irre t irri 


see notes on page 12 


STATEMENT OF THE AMOUNTS CHARGE 
for the Year End 


PRIMARY POWER 
ENERGY SUPPLIED 
DURING YEAR 
(Principal Bases 
of Allocation) 


Average of 
Monthly 
Peak Loads 


kW 
47,574.5 
3,361.2 
5,733.4 
3,673.3 
225,394.6 


2,396.1 
10,629.5 
35,897.2 

556.9 

1,232.3 


1S S789 
172,894.7 
2,499.0 
1,439.3 
TS 5eT 


74,447.3 
2,501.8 
1,831.6 
3,088.7 
3,347.1 


1,667.3 
2,462.4 
83,448.0 
13,279.4 
4,510.8 


625.3 
6,792.6 
448,458.1 
7,249.0 
58,124.2 


LSE TD 
2,323.4 
153,296.3 
4,616.1 
5535.2 


14,560,610.5 


kW.h 7000 
318,131.0 
18,963.7 
33,091.5 
21,351.5 
1,300,676.4 


14,117.3 
61,321.7 
221,952.8 
3,416.9 
7,158.5 


OS Sls 
1,072,626.1 
14,254.4 
8,500.2 
4,633.6 


447,999.0 
14,579.7 
10,814.3 
16,470.0 
18,649.1 


9,650.5 
14,259.2 
531,948.0 
83,938.8 
2T333.2 


3,466.0 
43,122.4 
2,828,344.7 
40,809.6 
356,566.6 


6,805.2 
13,078.6 
1,008,549.3 
29,149.2 
9,063.8 


92,543,352.0 


COMMON 
DEMAND 
FUNCTIONS 
(Notes 1 & 3) 


$ 
6,170,866 
438,435 
747,865 
479,145 
28,842,421 


312,547 
1,386,512 
4,624,637 

72,776 

160,741 


2,084,037 
22,405,367 


324,182. 


187,742 
103,791 


9,560,091 
326,335 
238,914 
402,890 
429,120 


217,483 
316,510 
10,799,345 
1,732,165 
588,389 


81,564 
886,027 
57,443,257 
945,560 
7,581,721 


145,819 
303,064 
19,783,078 
602,124 
202,599 


1879,637,268 


PER kW.h 
(Note 2) 


$ 
7,453,094 
449,440 
784,269 
506,031 
30,787,061 


334,580 
1,453,324 
5,233,677 

80,352 

169,656 


2,201,142 
25,401,865 
338,443 
201,455 
109,816 


10,544,853 
345,541 
256,299 
390,341 
436,266 


228,717 
334,653 
12,496,295 
1,989,352 
647,797 


82,144 
1,022,003 
66,408,972 
967,188 
8,450,631 


161,283 
309,963 
23,654,312 
690,838 
214,812 


2177,585,917 


ENERGY AT | TRANSFOR- 
23.48 MILLS 


MATION 


(Note 4) 


$ 
411,044 


29,041 
49,537 
S137 
1,490,461 


20,702 
91,839 
310,152 
4,812 
10,647 


135,811 
371,029 
21,591 
12,436 
6,875 


639,668 
21,616 
15,825 
26,686 
28,919 


14,405 
PAIS 
720,991 
114,734 
38,973 


5,403 
58,688 
3,257,068 
62,631 
502,193 


9,659 
20,074 
1,324,480 
39,883 
13,420 


112,348,097 


POWER 
DISTRIC] 
DISTRI- 
BUTION 
STATION: 
(Note 5) 


$ 


39,063 - 


42,757 


6,487. 
14,344 


15,659. 
1,925 
10,594 | 
9,262 | 


19,268 | 


2,507,412. 


| 


IR PRIMARY POWER TO MUNICIPALITIES 
rember 31, 1989 


DISTRIB. 
UTION 
LINES 


(Note 7) 


18,835 
3,254 


368,031 


S on page 12 


DISTRIB- 
UTORS’ 
DISTRIB- FOR 
PRIMARY 
STATIONS POWER 
(Note 6) (Note 8) 


UTION 


MUNICIPAL TOTAL 


$ 
13,884,582 
955,978 
1,585,575 
1,059,670 
60,897,852 


695,720 
2,950,510 
10,079,359 
164,427 
355,389 


4,436,650 
47,721,254 
686,142 
415,406 
229,744 


20,643,237 
719,131 
532,282 
819,918 


905,177 


479,873 
672,439 
24,016,631 
3,839,831 
1,275,159 


176,389 
1,966,718 
126,660,193 
975,375 
16,452,414 


329,693 
652,501 
44,604,371 
1,332,846 
430,831 


378,228 | 4,164,056,300 


AMOUNT 
CHARGED 


AMOUNTS 


BILLED 


$ 
13,781,982 
941,246 
1,575,658 
1,046,759 
60,790,306 


670,374 
2,927,873 
10,144,930 
162,686 
348,537 


4,301,224 
47,336,222 
680,982 
412,082 
223,904 


20,654,873 
707,244 
531,864 
823,139 
907,134 


471,859 
670,199 
23,814,359 
3,838,237 
1,264,636 


174,640 
1,943,600 
126,525,568 
1,961,520 
16,412,150 


324,316 
645,607 
44,468,300 
1,322,480 
427,153 


4,150,298,772 


BALANCE 
(Refunded) 
or Charged 


$ 
102,600 
14,732 
9,917 
12911 
107,546 


25,346 
22,637 
(65,571) 
1,741 
6,852 


135,426 
385,032 
5,160 
3,324 
5,840 


(11,636) 
11,887 
418 

(3,221) 
(1,957) 


8,014 
2,240 
202,272 
1,594 
10,523 


1,749 
23,118 
134,625 
13,858 
40,264 


S377 
6,894 
136,071 
10,366 
3,678 


13,757,528 


$ per kW 
291.85 
284.41 
276.55 
288.48 
270.18 


290.35 
277.58 
280.78 
295.26 
288.39 


282.25 
276.01 
274.56 
288.62 
288.74 


277.29 
287.45 
290.61 
265.46 
270.43 


287.81 
273.08 
287.80 
289.16 
282.69 


282.11 
289.54 
282.43 
272.50 
283.06 


294.93 
280.84 
290.97 
288.74 
277.38 


285.98 
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TOTAL AMOUNT 
CHARGED FOR 
POWER 


Mills 
per kW.h 
43.64 
50.41 
47.91 
49.63 
46.82 


49.28 
48.12 
45.41 
48.12 
49.65 


47.54 
44.49 
48.14 
48.87 
49.58 


46.08 
49.32 
49.22 
49.78 
48.54 


49.73 
47.16 
45.15 
45.75 
46.65 


50.89 
45.61 
44.78 
48.40 
46.14 


48.45 
49.89 
44.23 
45.72 
47.53 


44.99 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1989 


Additions in the 


Balance at Year through Transfers Balance at 
Municipality December 31,1988 Debt Retirement and Adjustments December 31, 198: 
Appropriations 
$ $ $ 
PAUSE CLAIG rece eet ee onee sci csaraecaseeee en ceeceemees 264,172.00 22,163.00 286,335.00 
PJAK Tea fale ck Miers anh cas caus cusessaassanavadoesrapertonsunedess 7,133,182.00 1,012,938.00 8,146,120.00 
PAS CUNOLAEY «5, Porper eB Roa ee 1,649,699.00 166,421.00 1,816,120.00 
AT fred Re vrecstet ateacstistsseteeezeettcemncssueacunottacneee 405,497.00 44,837.00 450,334.00 
PAVIA Losccopereusrreelo erecracocten eb Br CRC 1,536,285.00 160,720.00 1,751,079.00 
All Osteo Wekcaesscs-sevcdenecctscteunatetessasiecconvs ostnectlne 984,093.00 100,179.00 1,084,272.00 
ANIVITISTOR DE cstcetsccctegccsstee tees sets scares sesmercrare 207,034.00 17,205.00 224,239.00 
PAMMDERSED TG coo soe cet-wecsneca cer ecesacesvettsseccse te orers 2,752,515.00 252,790.00 3,005,305.00 
PATICASTOL) Reset acy Ua tee cpa cecarvedsessrtsenntabencasecnesteas 1,085,766.00 102,068.00 1,187,834.00 
PN oj elton) oll Oo reper omren wen ke eae pe eee 67,444.00 5,560.00 73,004.00 
AT RON Aes Seccsccoarenss coteapee cecessads ee eo nace 145,502.00 10,504.00 156,006.00 
AEDS STUOR A ost ceransie so vostsess erence osstes = scents ae 3,172,077.00 340,031.00 3,512,108.00 
Artin Uittaes aos tess txcuscvassevutge oath en asseuestiencodstessuee 687,805.00 69,713.00 757,518.00 
AURKOKaTV Oi teee eects ras teeter seo 1,618,527.00 137,018.00 1,755,545.00 
NUT OT AM aa gos hw nc caceectosescenssscectioasscnapioee 4,846,947.00 743,095.00 5,590,042.00 
PN [O1 N13! (OL RO ere peerene Levent PER CorcTy ODI 61,410.00 6,484.00 67,894.00 
TNGASSN ES @ eerepn Perperee CORREA OP cca 2,121,725.00 184,099.00 2,305,824.00 
BBARCEOL ay tases satys tees: Cascoceekee theres snsras orcas 839,623.00 100,207.00 939,830.00 
IBARY IC eee eres sana teen apseseonps aaesninteerssumesoesanseetar® 16, 167,617.00 1,900,150.00 18,067,767.00 
BART YiSHBAY cece cetesh-snectaee-atteacee-crenctncy mannan ene 361,860.00 38,698.00 400,558.00 
Bathieaevccccgce. ceaeara eerste sansatetomtecerercccace 265,549.00 26,346.00 291,895.00 
BG ACH DULG ie csscteoes eesacuss seems eereacav ews tet eaepsccnces 185,258.00 19,432.00 204,690.00 
BGCLOIN ea aiccncecetccte oo eresceeuctestcgrersssasi aces 394,345.00 37,548.00 431,893.00 
Belle Riven, <. deay-ceteancssccacesescvsecssnssetesrecseseucece 806,782.00 85,438.00 892,220.00 
Bele viles a cenraceceteen tice nee sare tetoatetoe 13,775,906.00 1,329,663.00 15,105,569.00 
Belin tyees.cssceustsesssnensertc rust setactresstarteeat 290,059.00 28,160.00 319,239.00 
Blangtord-Glembe mieten civccgertanc termes 623,812.00 53,818.00 677,630.00. 
Bilenbieine :.cce.cstatact ertetcssrccseme recat ic 1,284,621.00 137,204.00 1,421,825.00 | 
BloGmfighd) ae.cs.cceoeeereette ese ceae sacensreeace 270,123.00 25,618.00 295,741.00 
154A dy Une pier cnceceernere becca ret entre ek cereoeccsctth 412,248.00 36,090.00 448,338.00 
BODGAY SCO ..cc-trershssssceetatesststvescstectecnneasetuone? 676,430.00 100,686.00 777,116.00 
BOtbp well Poteccacccscccetsssccttectereertoneacarmicaucereavoaea 295,362.00 24,162.00 319,524.00 
Bracebridaeti:..csctu.cseesterssittescsscasepereosveeseess 804,139.00 105,598.00 909,737.00 
Bradtored Fe..tercecsseet cen ccrcnceseterscseccean tine setter enc 1,505,282.00 196,112.00 1,701,394.00 
3 )aritety 0140) 3 Uapeerntaees ec cen rege eon ee retro 46,170,699.00 5,943,634.00 52,114,333.00 
BRA thORG eres cecyccectnonecenvtveetisnensacessmeseccseieeney 26,140,048.00 2,168,006.00 28,308,054.00 
Jay eey tio) (205 DY 0 lei omemen. kee ote eivery rs eer neve 3,997,453.00 319,293.00 4,316,746.00 
BreChnat te tccccscrcs siete <feottos aentnnss cascapthrveasreroeaee 102,414.00 9,790.00 112,204.00 
Briphtona ee ccs. cree srereeccens oss oskewnareet 1,025,587.00 114,921.00 1,140,508.00 
BROCK ce acecayat erst nest Be ceacasigckars taupasniexesneactaescazoss 1,495,810.00 147,421.00 1,643,231.00 
BOCK Vier c  sesansect taro teeinrmearteaa 9,075,023.00 818,969.00 9,893,992.00 
berg eictal (tigre Snr once Beier Ree i i nanan are 353,993.00 28,781.00 382,774.00 
Boer fed egestas sak actsp asta can cnteacetiowancece 335,455.00 25,627.00 361,082. 
[5 [hoe gcnd orl] E ypenweye eer nec emer rir meron ttc 388,614.00 39,866.00 428,480. 
PROG HD OtOTL Ram sycaannsreetseseccnsstsnonacsnrcineseeasoases 29,812,496.00 3,565,604.00 33,378,100. 


THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


Municipality 


widge-North Dumfries ............eseee 
RE EE peer eens? 


Leonean ade OSE ne ee 


DOM e eee n ee een ee eeeee ese seen eeeeeeeeseseeeEteseseseessteseses 


FHPRH Cee eee e eee e eee eee eeuneeeeenseeeeeesesensesnsestese 


nou ee ee 


For the Year Ended December 31, 1989 


Additions in the 


Balance at Year through Transfers 
December 31,1988 Debt Retirement and Adjustments 
Appropriations 


$ 
17,986.00 


$ 
172,592.00 


1,769,332.00 220,091.00 
29,556,534.00 2,900,023.00 
868,058.00 112,756.00 


902,674.00 76,992.00 


390,377.00 34,751.00 


2,068,718.00 173,175.00 
594,275.00 78,041.00 
232,269.00 21,806.00 


885,042.00 99,381.00 


13,818,063.00 1,198,475.00 


152,874.00 14,103.00 
750,221.00 58,460.00 
827,940.00 83,032.00 


219,415.00- 19,305.00 


1,095,489.00 84,719.00 


319,762.00 29,625.00 
5,954,121.00 566,557.00 
1,664,908.00 172,379.00 


583,613.00 57,421.00 


423,065.00 41,047.00 


6,062,473.00 682,842.00 
229,876.00 20,312.00 
267,028.00 29,772.00 
189,457.00 21,461.00 


363,297.00 


40,805.00 


166,130.00 11,230.00 
1,776,230.00 166,690.00 
132,525.00 16,511.00 
1,171,785.00 92,425.00 


606,841.00 48,081.00 


281,420.00 25,587.00 
1,049,855.00 95,170.00 
1,823,732.00 185,730.00 


132,451.00 10,445.00 


537,674.00 58,803.00 


4,879,112.00 419,018.00 
1,772,837.00 115,892.00 
807,203.00 64,003.00 


264,552.00 20,787.00 


28,187,997.00 2,208,637.00 


823,780.00 69,410.00 
304,852.00 32,518.00 
457,710.00 53,703.00 


95,502.00 6,720.00 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 


Balance at 
December 31, 1989 


190,578.00 
1,989,423.00 
32,456,557.00 
980,814.00 
979,666.00 


425,128.00 
2,241,893.00 
672,316.00 
254,075.00 
984,423.00 


15,019,010.00 
166,977.00 
808,681.00 
910,972.00 
238,720.00 


1,180,208.00 
349,387.00 
6,520,678.00 
1,837,287.00 
641,034.00 


464,112.00 
6,745,315.00 
250,188.00 
296,800.00 
210,918.00 


404,102.00 
177,360.00 
1,942,920.00 
149,036.00 
1,264,210.00 


654,922.00 
318,110.00 
1,145,025.00 
2,009,462.00 
142,896.00 


596,477.00 
5,298,130.00 
1,888,729.00 

871,206.00 

285,339.00 


30,396,634.00 
893,190.00 
337,370.00 
511,413.00 
102,222.00 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1989 


Additions in the 
Year through 
Debt Retirement 
Appropriations 


Balance at 
December 31, 1989 


Transfers 
and Adjustments 


Balance at 
December 31,1988 


Municipality 


EEROCe Eee ee ato ccccce sk caseestanecuensupascceasesnecsne 


Fenelon Falls 


Flamborough 


lester ton eiseart = cccessacesvensencessepsanuceaeentasee 
FOTES Eire eee eaicvonaessnaceueteaassncteashetenshisneaee 


Fort Frances 


Bramkto rye ere ce a deccks sect peenc eecsstarnsnssnctens ese 
GOOTZIMA oie esesesesssecscssssnssecnenseceraessosnesnserees 
GSN COC Here eetv nce sensesate seca ceeanasernecoueeysns 
(GION CESECE Yeas ccceevctacassactae tes seaseteautnoges tess oeane 


Goderich ..... 


Goulbourn .. 
Grand Bend 
Grand Valley 
Granton ....... 
Gravenhurst 


Guelphienns 
Haldimand .. 
Halton Hills 

Hamilton ..... 


Hanover ...... 
Harriston ..... 
Harrov ........ 
Hastings ....... 
Havelock ..... 


Hawkesbury 
Flearst ease 


EE eral bles ce tee eee ei a sins ce ceatncacoeasntraaseaceamsaaoas 
1B fo RY fern oR nena Ae An ry PRE ceprore 
PE TUTNESUIELE i eee ek asc t anes csuectan setcapeoeeeusenaccesas 


Tr POrSON Gs eiaceacnceeccsentuescuvessnnevsrs-ensetsxorscnaresne= 
TOU IS eset totes ccatnen cen snronsenered cxrasennsz<rsc= 
Troquois Falls .........cccsssccesssscesseesneseeeersersrsenes 
Keaihatteaierreceesees np sakiscvcasccenecentsnancananssancneacnsanesns 


Kapuskasing 


763.718.00 
612,466.00 
208,940.00 
974,882.00 
1,423,367.00 


1,485,891.00 
106,315,486.00 
1,425,335.00 

594,910.00 
3,229,344.00 


151,930.00 
814,114.00 
243,995.00 
995,228.00 

2,695,456.00 


479,415.00 
884,636.00 
574,716.00 
15,556,813.00 
3,585,092.00 


736,590.00 
424,407.00 
352,148.00 
119,554.00 

1,434,531.00 


3,450,171.00 
28,926,026.00 
1,936,645.00 
10,226,595.00 
193,454,691.00 


2,720,801.00 
746,920.00 
896,112.00 
320,880.00 
385,684.00 


4,724,264.00 
2,532,099.00 
582,046.00 
62,034.00 
1,662,871.00 


3,389,017.00 
748,913.00 
215,281.00 
5,695,353.00 
1,766,359.00 


15,120,939.00 


$ 
71,113.00 
90,577.00 
17,121.00 
121,595.00 
145,006.00 


159,954.00 
9,970,724.00 
133,949.00 

78,876.00 
313,115.00 


14,158.00 
70,095.00 
22,504.00 
87,208.00 
221,057.00 


55,234.00 
95,146.00 
57,333.00 
2,168,411.00 
317,189.00 


88,585.00 
44,338.00 
34,920.00 
9,629.00 
134,778.00 


372,133.00 
2,838,164.00 
154,745.00 
985,830.00 


230,153.00 
56,675.00 
87,116.00 

34,449.00 

35,992.00 


552,187.00 
303,534.00 
51,116.00 
5,142.00 
145,797.00 


472,221.00 
63,291.00 
75,327.00 

887,823.00 

152,599.00 


833'831.00 
703,043.00 
226,061.00 
1,096,477.00 
1,568,373.00 


1,645,845.00 
116,286,210.00 
1,559,284.00 
673,786.00 
3,542,459.00 


166,088.00 
884,209.00 
266,499.00 
1,082,436.00 
2,916,513.00 


534,649.00 
979,782.00 
632,049.00 
17,725,224.00 
3,902,281.00 


825,175.00 
468,745.00 
387,068.00 
129,183.00 
1,569,309.00 


3,822,304.00 
31,764,190.00 
2,091,390.00 
11,212,425.00 
208,575,630.00 


2,950,954.00 
803,595.00 
983,228.00 
355,329.00 
421,676.00 


5,276,451.00 
2,835,633.00 
633,162.00 
67,176.00 
1,808,668.00 


3,861,238.00 
812,204.00. 
290,608.00 
6,583,176.00 
1,918,958.00 


STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


35 


| For the Year Ended December 31, 1989 
r 
| Additions in the 
! Balance at Year through Transfers Balance at 
| Municipality December 31,1988 Debt Retirement and Adjustments December 31, 1989 
| Appropriations 
$ $ $ 
ee 2 hel cn see scarves cubendosivexenesvndsnnazis 1,066,338.00 94,831.00 1,161,169.00 
eee Sage Pe oc cee cyan cexesnshunssbndosonsvel nuns 2,734,178.00 321,801.00 3,055,979.00 
BPS SE SERB os on, Cc Asasnsescsinccessasivasiseeaied 154,734.00 15,865.00 170,599.00 
NTE pcp fo csi ncconsspaacspisoessicsi 2,100,675.00 216,263.00 2,316,938.00 
ngston eRe Mee sonesceaed caevetssanssesasconteMeasbecs 21,060,824.00 1,973,410.00 23,034,234.00 
TE SS So 1,500,623.00 137,168.00 1,637,791.00 
NT ee eee eapnena eee 75,746.00 7,440.00 83,186.00 
tchener-Wilmot Seite bere Serres perry 53,046,799.00 5,017,852.00 58,064,651.00 
ROTEL eh csc Pe a 462,542.00 57,806.00 520,348.00 
5 oe rick Renctat pobbuciasssntsnssniits 920,526.00 100,795.00 1,021,321.00 
SREB rete nati ot src cavssk ash ccsatsrvessetsesasestasneseese 259,452.00 25,173.00 284,625.00 
NR 8 aasodextcinscsessasizeensrnce 232,788.00 25,821.00 258,609.00 
Bee E PAK CUD D. acesecstevocr-Sscecesensncacceseats sis 303,783.00 27,875.00 331,658.00 
seo pricknn coenccmnencecentosenstodorss 105,761.00 11,119.00 116,880.00 
SB occ cdhswsessescnacesatie 4,024,268:00 389,790.00 4,414,058.00 
Te 978,422.00 97,950.00 1,076,372.00 
MEAN Ber PEL} «Nos; sasasotsaseceschsastetelevssconsvonss 5,864,717.00 568,540.00 6,433,257.00 
OSES. cece EEE Oc Re 2,352,788.00 197,905.00 2,550,693.00 
ndon Besa tens toscvssae seca cvecivincectesiseeeietsoisoe 78,350,374.00 7,872,103.00 86,279,795.00 
MRR nr 8s heasssspacccbosesccadaesnesavecsostscecstes 466,879.00 41,730.00 508,609.00 
CCE ccc ak aaa aoe 458,831.00 37,016.00 495,847.00 
RON oo cen sss outa ech tvecscettneesioess 529,371.00 50,029.00 579,400.00 
MELA AT oy avterts crac tos sssovencedsesscacessstsesses 69,097.00 7,831.00 76,928.00 
BAA LMes Mean eee sots Ber aes artes icv snscscapescte 571,820.00 65,381.00 637,201.00 
MOR ERAIAI enc ttre, Sete cestecests cerecsssahacasectieiecss 24,838,613.00 3,964,571.00 28,803,184.00 
BRERA Gesr fees cie scs:e-suctint ost sencasessessvdectsecrens 427,859.00 45,274.00 473,133.00 
MILO NEM SNe esos ccabvoveasssestsevstoetceseoh eset 74,714.00 6,369.00 81,083.00 
NN Mena ns coc ovesessersecnsdonvnicseesesnssssereds 336,068.00 37,732.00 373,800.00 
LCE RE Sees asss aca ocospservasveesasoswsiaseisis 309,237.00 24,735.00 333,972.00 
TERY TINGS RR era eee 257,866.00 20,066.00 277,932.00 
AECL Mne serch dees cy cosnescesocscctousaensvaievetcesuesdee 1,600,941.00 121,298.00 1,722,239.00 
BUM IPsec vsececwrpisssansadeonsesssiosvecats 190,370.00 13,181.00 203,551.00 
«SUG! scecdhete stron ORE ee 5,459,724.00 476,402.00 5,936,126.00 
i can B cnntsaponacnvisnsbrikeers 264,653.00 25,650.00 290,303.00 
OS ER Gee ie eee 269,742.00 30,448.00 300,190.00 
EE 2637 on ca tctpochessncusashoosacppecoesnons 8,776,727.00 1,182,855.00 9,959,582.00 
0 See Sreeneee ees Re mano 553,972.00 39,277.00 593,249.00 
“SENTICE sa oe oil Bt er 104,666,519.00 14,343,586.00 119,010,105.00 
I 85s sthuesnpanenpdranpunaennnnny 1,239,837.00 103,768.00 1,343,605.00 
MSL CMI Ss cu Sos ope aces ascoai lastest tecsoeteste 159,693.00 11,811.00 171,504.00 
BUNSEN OPEB IR so rcr eos Bros, Sasstecosteesosscsesei oven 865,607.00 92,207.00 957,814.00 
BIRR VD OS oa. eenssvisasyestostesesucteeseers 283,110.00 33,119.00 316,229.00 
BEM ELON CSL cies ssvesantacsccvsshsenueteicceseteseies 1,275,033.00 122,139.00 1,397,172.00 
Se ne es 1,940,698.00 161,157.00 2,101,855.00 
OOS 6S en OA re cee 1,960,444.00 182,436.00 2,142,880.00 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1989 


Additions in the 


Balance at Year through Transfers Balance at 
Municipality December 31,1988 Debt Retirement and Adjustments December 31, 1989 
Appropriations 
$ $ $ 
Nepal .cn..cessesseesssrocosenteassnssneesesanennetncsecnsensns 21,983,897.00 2,816,041.00 24,799,938.00 
ING USCA es sevtattees ces esscescwstesacscecueradsasesestcosvsese= 150,156.00 11,257.00 161,413.00 
NGWDUT gh: caisncice.scsesconrscsscovessvenstesvensaessenctseee 141,139.00 13,847.00 154,986.00 
ING we Dulny tetetcressteeescckestvenecsreetaraccacerarnsonenecsess 112,731.00 9,753.00 122,484.00 
ING waste artes torcesveuncsveteoteanidecersvascvabessessaete 5,175,372.00 489,649.00 5,665,021.00 
INewimlanketrscettsaerearestecvecesserycerecunecrtetsanens 7,702,926.00 1,097,395.00 8,800,321.00 
Niagara Falls...s....c:sssssssossvossssseneserseencossnsenees 20,479,439.00 1,912,631.00 22,392,070.00 
Niagara-On-The-Lake ........esscsessecceseersseees 3,294,769.00 380,372.00 3,675,141.00 
NICK EMESIS tec tecese-ez-s cas sonseetecrevactevoxercentese= 481,549.00 44,656.00 526,205.00 
Nipigon TWP. ....s.cessecsscsssnsensersensosvensensenersnes 706,286.00 51,303.00 757,589.00 
INortonlaiecrecsstrcent Ccrerntctocenceteveremsereesesewezsxes 180,024.00 15,639.00 195,663.00 
IN@Etht aye ocreesttestckecacscothscetecncedsvvonznevsevoseneens 15,773,446.00 1,565,298.00 17,338,744.00 
INOFtIMDOLCRESTeN aticcsvcececcetontcccauotacsecsae-nesee 272,327.00 28,258.00 300,585.00 
INO ithe WOT Keep sera oese oy teutetcnccadscsespcancroutecnsones 152,921,632.00 15,707,846.00 168,629,478.00 
ING IWC areeree teers excessehepece sere cevarnsecncrttrsastaces 790,431.00 65,327.00 855,758.00 
INGYWOGG ie reece eis reccceontenses sues tecertrasseryaescest 367,655.00 38,327.00 405,982.00 
Oakville aoe ret siacacenscaccestoascsevosverersrezsenetes 33,243,092.00 3,726,529.00 36,969,621.00 
OT SERIES Gissestites ext cosvapietansenannenadervanereesns 199,009.00 12,565.00 211,574.00 
MPIC MIC CH sees tee css dgeceserrereensecantamrearererreseedsas 257,210.00 28,964.00 286,174.00 
OAT Sevier ccssesseneactarecscsassecvectarse’iescsansnns 3,693,664.00 452,591.00 4,146,255.00 
OVIITED 28 sane weaver cre tectrro er aren emcorc 6,104,238.00 691,560.00 6,795,798.00 
Oshawalerrrececccsstevcnvtnsveneecrsortteteccepvennderecscieres 43,540,910.00 3,401,701.00 46,942,611.00 
COLCA Ware teter tessa eetec dasaxpeusadcacdrencectestacezsecseee 115,869,568.00 11,742,945.00 127,612,513.00 
OWT SOUNG es rasceeseeesepecnecseneacneretarceerecseate 8,211,730.00 813,752.00 9,025,482.00 
aisle yaeteeresccestesctestescesaescerocenateorssccvarercrsnsatns 370,502.00 33,311.00 403,813.00 
Palaver storlvessta crater: secrctestecthovacsnsotanssveatsarecss 682,958.00 54,405.00 737,363.00 
Pata tore ee eyo eter cee aocs takes ctor esoacerershacests eesaventese 2,252,579.00 191,826.00 2,444,405.00 
ania t Urea ces cctactsvessavresccesseectatsecesereescsesntie 540,648.00 49,635.00 590,283.00 
RATEV (SOWING sitec cess yc csscuttcracsesce cteeevaccessvaxeeonxe 2,169,983.00 245,325.00 2,415,308.00 
eel ea etny tesgeee corte cov skenesateszevscostecoteascuentuccesvenns 598,526.00 54,266.00 652,792.00 
PO TOK GPrerrcrecitctescasevessconvececoenoseveonetestesre 3,133,136.00 383,528.00 3,516,664.00 
PENGTANGUISHENE aiacsescecssscrececncrseveraureavintesss: 1,978,663.00 216,556.00 2,195,219.00 
IDG bees enter terete eacancscrass osdsaci vt enarcasescevcserevee 2,857,053.00 276,481.00 3,133,534.00 
Peter OvOU rae scerscsarestarrestecsitetrcmcestveoversccens 22,438,294.00 2,004,422.00 24,442,716.00 
Pe tren icttercesesecetes ct scneee cisvucvenevcocsteryosenevesvanseans 1,360,372.00 105,407.00 1,465,779.00 
PUGK@EUIT Oe esses ote ocadaccynvaassscoceav ss veverccnaskucusenss 9,451,545.00 1,530,057.00 10,981,602.00 
icant reeset ers vevetenscoacane saisuractansnrnearasesesere 1,767,416.00 132,599.00 1,900,015.00 
PIARPAD CRC ERs iacti cet sncschvsscuosusssesansvaxsesisvesssct 290,083.00 31,925.00 322,008.00 
BOM Ward teecsccesccrscsessasersvetcvscoucserenecsextse 2,207,266.00 93,973.00 2,301,239.00 
jefayqul 30 }a\(Cell hers hap Serteehe ree Percocet ntoe 144,624.00 15,384.00 160,008.00 
Portal Orr Stercactssaceceuseosseoecrcracnonasnonaweerans 6,004,399.00 583,947.00 6,588,346.00 
PRCT PME 100 cep str eeasta cas nec gtennet = caresestxconanes she ee 2,073,487.00 230,730.00 2,304,217.00 
POT ERO eI tertiescssccuecetsnsecxeutcceeexantevasecersasres 5,581,079.00 587,212.00 6,168,291.00 
Ports MeN ICOM ereccvrccancarsusssupetevoccssosenssbonsenen 537,502.00 48,006.00 585,508.00 
Port Stanley? siccirecscveinayeressccsssraneveaincsaseaverse 621,774.00 48,980.00 685,045.00 


37 


STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1989 


Additions in the 


Balance at Year through Transfers Balance at 
Municipality December 31,1988 Debt Retirement and Adjustments December 31, 1989 
Appropriations 
$ $ $ 

BRED or es verve soswacuavcsssvbouves svaabestopasvataviesssetesy 1,770,780.00 144,047.00 1,914,827.00 
BEML rer ectencs te sesstattsshassshbstecss ctv ur Masseaks 39,288.00 4,454.00 43,742.00 
Se AS I ee 310,894.00 28,229.00 339,123.00 
Rock BPeocpenasse:sSstovsoabetbacsuoteasstssasstessetesee 288,221.00 17,903.00 306,124.00 
PE isch cop esecie eae aateleecencs 2,419,323.00 256,482.00 2,675,805.00 
Ba saasaschcsbaisccticenesheetabonctarpased 11,610,692.00 1,746,954.00 13,357,646.00 
BMDNY Littnesnt et eests. consesceasdarscarescresccusasuseeasies 960,747.00 86,005.00 1,046,752.00 
ae cer a 245,851.00 19,018.00 264,869.00 
land Meee Pee oasn i achnsaicesenecesaeseueasaraserese 1,123,054.00 170,784.00 1,293,838.00 
wood ener ereer ies sccnssapenee fester ie yeshiciseasenee? 336,422.00 58,134.00 394,556.00 
en ccr ens enoxacin acecane techy aesisnerspsanys 291,402.00 24,502.00 315,904.00 
a sl IRI an a 94,097.00 ue oe 
Ee IS 351,452.00 40,778.00 392,230.00 
RMSE PWD boon Fe sescncnccactacsorsosesséesueen 2,512,005.00 285,981.00 2,797,986.00 
BI ths axcnasrrna te fypsihacocensbankeniancsieaiae 23,942,699.00 1,390,794.00 25,333,493.00 
SCTE eee see RR Se 109,467,248.00 12,119,277.00 121,586,525.00 
OE Deen ee 653,894.00 66,917.00 720,811.00 
BM eae e ca cscnes sibs scasdepsnssscvtetcnscesgevescdensers 1,253,444.00 137,424.00 1,390,868.00 
rth Beepaetoctete ss iss ssercassbessvacedcdesnstasuscest seven 835,955.00 62,155.00 898,110.00 
urne Beceetesecasacnczass ehesscateateosaTiaxchesrarese 858,832.00 90,859.00 949,691.00 
_ syeig CBSE Ste PE ee a 5,589,233.00 522,847.00 6,112,080.00 
MLE Sart ss as ona oscars tewaiposprrvsaaivcess 1,032,014.00 120,086.00 1,152,100.00 
a eee 3,925,990.00 323,474.00 4,249,464.00 
Li EA es 9 bor nO 347,327.00 34,696.00 382,023.00 
BR eee kas ssn derisnpssyor cbeannsenbischoune 291,298.00 31,612.00 322,910.00 
RE PRTOE ecto caspe ty resscrspneneonsosaics 935,075.00 55,507.00 990,582.00 
DN ae dehnsiria on stannsckiens 1,105,533.00 109,152.00 1,214,685.00 
MN aesechcesatiocenvtanranniSnehanepsscvenes 135,942.00 11,537.00 147,479.00 
NN ie sosiyae tankers neraersasuas>vnssninies 53,327,969.00 4,874,837.00 58,202,806.00 
LEE RIB ag, BARR cesta eee ene 582,523.00 72,385.00 654,908.00 
DS Mee creas sssasusustsscsacsacsssesasevecescssSensose 2,245,246.00 161,777.00 2,407,023.00 
BRM SMercerscsscrssasucesescressoncescectesccsvescoesoeed 10,141,378.00 847,989.00 10,989,367.00 
Bers cen cens se ec crtroscstevescrvecsssosnsevtecser: 699,497.00 78,525.00 778,022.00 
OMEN rtene ts onssces ses cass oereescasiwvansaseaive 565,957.00 55,033.00 620,990.00 
BERS Fy sys assists onninorrsvsusnasausvogaadnes 10,181,087.00 1,161,267.00 11,342,354.00 
BE oooiccsgcencsycassisactandestenctiomnss 11,553,956.00 961,763.00 12,515,719.00 
BM eres co5 csc cones vex paosverceuhspaseanccevarine 2,790,609.00 287,826.00 3,078,435.00 
BOER SEAL ISI o6trcycuscsexiescko-csccerececcereacsenavaces 1,614,894.00 169,009.00 1,783,903.00 
BRST ste tar ess caso gsetesansayeaescascncessnéce ceases 24,686,539.00 2,381,012.00 27,067,551.00 
5 cinos soda gdanns cottemnimnstnasee toe 314,085.00 36,729.00 350,814.00 
BREE res aces cFuocecshscynyescvencebsucrvessveoeteace 306,576.00 28,847.00 335,423.00 
a snsakascokpexphcds tervaricyorsonanxoutes 1,504,355.00 194,858.00 1,699,213.00 
BM erte SS es noscsasnstons'ysecseanernsabcerescvebas 430,194.00 37,554.00 467,748.00 
SRL WINS ssescacheenennutessisutsSoicaptaciencans 792,527.00 77,654.00 870,181.00 
rises actnrined vance sneeverseohanyanaiioansnns 382,350.00 26,767.00 409,117.00 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1989 


Thedford 
Thessalon 
Thornbury 
Thorndale 
Thornton 


Tilbury 
Tillsonburg 
Toronto 


Uxbridge 
Vankleek Hill 


Vaughan 


Victoria Harbour 


Walkerton 
Wallaceburg . 
Wardsville 


Warkworth ... 


Wasaga Beach 
Waterloo-Wellesley-Woolwich 


Watford 
Waubaushene 


Webbwood ... 
Welland 
Wellington ... 
West Lincoln 
West Lorne .. 


Westminster : 
Westport 
Wheatley 
Whitby 


Wiarton 
Williamsburg 
Winchester ... 
Windsor 
Wingham 


Woodstock ... 
Woodville 
Wyoming 
York 


Municipality 


Perrerererererrerirrert errr rrr errr 


SEER Ave eae ay 


Additions in the 
Year through 
Debt Retirement 
Appropriations 


Transfers 
and Adjustments 


Balance at 
December 31,1988 


$ $ 
254,776.00 20,864.00 


461,512.00 48,800.00 
540,193.00 62,269.00 
123,840.00 9,604.00 


131,766.00 16,506.00 


5,178,620.00 454,949.00 


50,041,906.00 3,018,909.00 
1,709,126.00 201,005.00 
4,148,265.00 485,404.00 
335,933,227.00 25,153,040.00 


611,423.00 110,200.00 


7,751,815.00 788,100.00 
663,519.00 55,681.00 
1,113,107.00 94,977.00 


506,431.00 60,850.00 


18,100,019.00 3,733,792.00 


327,110.00 39,693.00 
2,012,462.00 176,084.00 
6,759,584.00 594,658.00 


114,351.00 9,225.00 


196,208.00 20,414.00 


2,337,934.00 260,392.00 
25,468,020.00 2,864, 100.00 
575,099.00 41,398.00 


225,097.00 23,843.00 


114,832.00 13,181.00 


14,200,043.00 1,233,263.00 
396,431.00 41,443.00 
322,316.00 30,341.00 


604,945.00 51,165.00 


558,626.00 55,447.00 


268,136.00 27,620.00 
504,992.00 40,791.00 
10,622,612.00 1,382,364.00 
1,770,328.00 219,981.00 


793,805.00 74,724.00 


123,273.00 10,358.00 
1,049,078.00 112,524.00 
82,853,706.00 7,428,968.00 
1,764,600.00 120,084.00 


11,424,645.00 962,860.00 


175,662.00 18,518.00 
383,646.00 38,488.00 
32,926,512.00 2,539,441.00 


786,756.00 76,468.00 


Balance at 


December 31, 198) 


$ 
275,640.00 


$10,312.00 


| 
| 


602,462.00 


133,444.00 
148,272.00 


5,633,569.00 
53,060,815.00 
1,910,131.00 
4,633,669.00 
361,086,267.00 


721,623.00 
8,539,915.00 
719,200.00 
1,208,084.00 
567,281.00 


21,833,811.00 
366,803.00 
2,188,546.00 
7,354,242.00 
123,576.00 


216,622.00 
2,598,326.00 
28,332,120.00 
617,115.00 
248,940.00 


128,013.00 
15,433,306.00 
437,874.00 
352,657.00 
656,110.00 


614,073.00 
295,756.00 
545,783.00 
12,004,976.00 
1,990,309.00 


868,529.00 
133,631.00 
1,161,602.00 
90,282,674.00 
1,884,684.00 


12,387,505.00 


194,180.00 


422,134.00 
35,465,953.00 
863,224.00 


! 
{ 


| 
i 
q 


: 
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STATEMENT OF EQUITIES ACCUMULATED BY MUNICIPALITIES 
THROUGH DEBT RETIREMENT APPROPRIATIONS 


For the Year Ended December 31, 1989 


Municipality 


Balance at 


December 31,1988 


$ 
293,179.00 
2,476,984,514.00 


Additions in the 
Year through 
Debt Retirement 
Appropriations 


Transfers 
and Adjustments 


Balance at 
December 31, 1989 


$ $ 
25,730.00 — 


241,204,904.00 46,799.00 


$ 
318,909.00 
2,718,236,217.00 


40 
MUNICIPAL ELECTRIC SERVICE 


The 315 municipal electric utilities, collectively, are the major distributors of 
power to the ultimate retail customers. Some appreciation of their combined 
operations and growth can be gained from the following statistics: 


Increase 
aoe [LISS = ees: 
Plant and Facilities (at cost) 

(Millions of dollars) ........-++++++eees 4,426 3,974 11.4 
Custoriers (000s) Po te re nek Ne a 2,683 2,593 3.5 
Energy Supplied 

(Millions of kWh) ..... 60... eee eee ee 89,391 So,202 4.9 
Annual kW.h per Customer .........--+--- 535423 32,873 1.4 
Nuinber OF WIHities fae ch estes eee oe ae 316 —0).3 


The increase in energy use of 4.9% compares with 6.5% in 1988; the overall 
increase in revenue from the sale of power and energy was $443 million or 10.1% 
over that received in 1988. Revenue from other sources increased by $15 million 
or 13.8%. The revenue for each class of service for the years 1988 and 1989 is 
compared below: 


Class of Service 1989 1988 Increase 
(Includes prorated adjustment 
for unbilled revenue and prior ($000,000) ($000,000) Jo 
years’ billing adjustment) 
Residential eee or ete ied oe 1,578 1,435 10.0 
General (inc.commercial 

ATICINGUSELLAL NE « none oa sia nee a ae ae 3235 2937 10.1 
Streetliehting wk mig esiidec ade a5 a3 6.1 
Total Service Revenue’. o.00)s ste is. ae 4,849 4,406 10.1 
Other Revenue. ct vec sles ana oe 118 103 ke ee 


Total Revenue s\ oes cu. c. ole aes os ae 4,967 4,509 10.2 
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A comparison of the various elements of cost is shown below. 


1989 1988 Increase 
% of % of 
$000,000 ‘Total $000,000 ‘Total $000,000 % 

Cosvol Power eee 4,169 87.9 3,785 88.0 DOG. O10, 1 
Operations and 

Maintenance ...... 207 4.4 192 4.5 15 7.8 
Billing, Collecting 

Administration..... 202 4.3 KT. 4.1 25 eid. 
Denreciationss. 2. nL 139 2.9 127 2.9 12 9.4 
Pniterestim ars es cs 26 0.5 22 0.5 Aven 18.2 
Extraordinary Items .. (1) et 
10 ERE Mere Ree Pome 4,743 100.0 4,302 100.0 441 10.3 

$ Millions 


Municipal Electrical Utilities Revenue 


[ieee] Street Lighting and Other 


=] General 


Residential 
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MUNICIPAL UTILITY 
ELECTRICITY SALES, REVENUE, AND CUSTOMERS 


Monthly Revenue 
Class Of Service Revenue Customers Use Per Per 
Customer kW.h 


kW.h $ kW.h ¢ 
Residential... . 17,565,667,706 528,959,296 | 1,854,535 3.01 
19'932.175,832 605,536,287 | 1,901,896 796 3.38 
18,438,609,678 684,068,885 | 1,942,956 799 3.71 
18,886,891 ,334 771,290,930 | 1,968,557 805 4.08 
19,710,406,892 866,807,435 | 2,007,356 826 4.40 
20,693,144,465 975,142,474 | 2,044,747 851 4:71 
21,160,129,780 | 1,068,606,382 2,089,792 853 5.05 
22,242,481,786 | 1,163,503,464 2,142,849 876 3225 
23,061,337,469 | 1,268,509,351 2,208,733 883 5.50 
24,754,756,140 | 1,424,737,173 2,274,782 920 5.76 
26,026,762,905 | 1,569,686,753 2,352,968 937 6.03 
General ...... 33,096,418,309 866,465,702 252,051 11,174 2.62 
Under 34,187,505,625 | 1,007,242,380 258,506 11,160 2.95 
5,000 kW 35,697,764,317 | 1,156,576,203 265,746 11,349 3.24 
35,896,905,250 | 1,288,862,632 271,864 11,129 3.59 
37,383,602,494 | 1,436,425,179 274,424 11,405 3.84 
39,409,612,800 | 1,630,700,982 280,415 11,838 4.14 
40,805,702,805 | 1,805,468,754 287,360 11,979 4.42 
43,021,927,216 | 1,972,120,211 296,157 12,288 4.58 
45,191,256,633 | 2,171,716,908 305,927 1251.0 4.81 
47,817,823,418 | 2,412,191,188 317,878 $2.7 16 5.04 
50,172,785,894 | 2,673,056,390 329,373 12,920 535 
Generale ster 10,254,591,261 216,438,880 119 7,151,040 pa | 
Over 9,678,858,443 231,026,403 122 6,693,463 2.39 
5,000 kW 9,667,130,048 252,980,769 118 6,713,285 2.62 
9,532,967,341 282,432,162 120 6,675,747 2.96 
9,861,695,941 312,646,773 118 6,905,950 5 WF 
10,538,116,870 358,148,852 (pal 7,348,757 3.40 
10,857,379,886 398,871,911 25 7,355,948 3.67 
10,947,950,446 418,555,663 129 7,183,695 3.82 
11,097,992,682 446,225,754 133 7,059,792 4.02 
11,987,843,100 503,832,858 149 7,085,014 4.20 
12,516,232,669 544,576,193 ibs? 7,119,586 4.35 
Street 
Lighting .... 647,160,888 15,894,416 2.46 
657,393,343 18,266,009 2.78 
665,282,032 20,404,086 3.07 
667,153,365 22,629,985 3.39 
668,616,358 24,456,306 3.66 
669,492,926 26,662,336 3.98 
665,195,977 28,355,032 4.26 
663,272,664 29,266,111 4.41 
668,063,633 30,942,514 4.63 
671,707,457 32,744,236 4.87 
675,234,926 34,965,248 S18 
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Net income was $225 million compared to $207 million in 1988. 


The sources of funds for the municipal electric utilities totalled $554 million. 
This was comprised of $376 million from operations; $54 million from borrow- 
ing; $113 million through contributions in aid of construction; $2 million from 
extraordinary items; and a net increase in other liabilities less other assets of $11 
million. Additions to fixed assets amounted to $473 million and the redemption 
of debt amounted to $26 million. Net statement of equity changes amounted to 
$7 million. Working capital increased by $49 million. 


The total assets of the 315 municipal electrical utilities at December 31, 1989 
amounted to $6,727 million after deducting accumulated depreciation of $1,502 
million. Included in these assets is the equity of the utilities in the assets of 
Ontario Hydro in the amount of $2,477 million or 37% of their total assets. This 
represents the accumulation of charges in the cost of power for the repayment of 
Ontario Hydro’s long-term debt. These amounts would correspond to those 
reported in the Statement of Accumulated Equities if these were available when 
the utilities close their books. As this is not possible, the equities stated are those 
at the end of 1988 rather than 1989. The number of utilities decreased by one 
_ during 1989. 


The books of account, from which the foregoing information is derived, are 
kept by the utilities in accordance with a standard accounting system designed by 
Ontario Hydro for use by all municipal electric utilities. These records are 
periodically inspected by the Corporation’s municipal accountants. From time 
to time, adjustments and improvements in accounting procedures and office 
practices are recommended. By providing this type of assistance and supervi- 
sion, Ontario Hydro seeks to ensure the correct application of rates and 
standard procedures and the observance of a uniform classification of revenues 
and expenditures. The work performed by the Corporation’s municipal accoun- 
tants does not, however, constitute an audit of their accounts; that function is 
performed by the duly appointed auditor of each municipality. 


Utility Changes—1989 
Effective Date Old Status New Status 
January 1, 1989 Rosseau Muskoka Area 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality ..........sccccssscsssessenscesnsescessssnsessssesscesereasses Ailsa Craig Ajax Alexandria Alfred Alliston 


INUMIDEY Of CUSTOMIETS ecsecercceetcncessccesscossseecseeonoeeesers 326 16,532 1,715 509 2,545 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant-and Paciyttes. icsccsrsc-cccecs-scteeccssesccsreeccerese 246,876 23,857,115 1,885,104 413,231 2,692,829 
Less: Accumulated Depreciation .........:..se0 109,404 5,607,101 825,899 213,742 967,274 
INGE Fixed ASSEES: srccsseccessasdactnevsvaceaseetenscccsxsowecs 137,472 18,250,014 1,059,205 199,489 1,725,555 
CURRENT ASSETS 
Gashiand Bankie et. cccctuevastertieetcascssperstsoteacee 29,414 807,938 136,090 181,359 188,779 
UNVESTINENUS 5 ce ccocesacccctesttenscervscccesstecsurrostersatentens 25,000 2,174,964 —_ — — 
ACCOUNTS RECEIVADIO fii iiescscceuctsgeecceseneceaes<e--raer 6,552 1,686,116 170,255 11,281 90,556 
Unbilled Revenue vcsccercctecccssssascsscoeyecerescesaecenveoeses 56,500 1,465,408 484,920 139,246 581,268 
InVentoryarertetet. tren ies smicetrensteavcarereree se —- 989,977 107,256 8,241 166,440 
Other’ Bee AB ecete ttt ecedpenemnenenceccee 2,556 73,255 5,295 3,631 9,398 
Total’ Current: ASSetScc.racccscteeccercerssagueasenccseeuncesses 120,022 7,197,658 903,816 343,758 1,036,441 
OTHER ASSE ES ore acsccsarartacsectactccuacstencrocentearcars 58,297 54,000 — 17,566 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ............: cess 264,172 7,133,135 1,649,691 405,495 1,536,278 


TOTAL ASSETS rticteteisccccsecsesctncssteererseractoee-s | 521/666 32,639,104 3,666,712 948,742 4,315,840 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Term: Debtja.ctitieasgcccseesets coger enesacsuecrg sats 4,296,364 112,904 560,000 
Less Sinking Fund on 
DeDGMUUTES eirceres- cosseccons enti ettesentseesceateuttasyscer ess — — = 


4,296,364 112,904 560,000 
9,585 40,000 


Less Payments due within 


ONG IVCAL. Karacearcncessccractaoareleconacecetedeearteesey-eeerertras 296,705 


PL O Gaal sakes cotsnce scatescscusetenazovsvssrsseeescutoeeceevesecostetevess — 3,999,659 103,319 ti —_ 520,000 
LIABILITIES 
CurremtiPiabilitieseceresrsccrscstncettorcsncsrersessess 43,587 2,447,084 349,289 94,909 536,738 
Other MeiabiliticSwecaccvcserrsces-esccnccrsaerrevercecteceaenr-ree 645 358,503 74,125 6,792 37,408 
PU Oba cSrcaccectsecrencceces tent etvesasttcasn sts teseaeaenugcarceenres 44,232 2,805,587 423,414 101,701 574,146 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtization .........cccsececseeeeseeteneenees 12,294 9,330,610 230,596 22,162 313,103 
MEESS; A MIOEUIZAUION etree ccasaenotcreerensseatossnseecrer urarrs 1,303 1,061,851 33,042 4,860 27,679 
10,991 8,268,759 17,302 285,424 
RESER VESercscseccstesasoucartearatvessresuscscancessonscteessscarceess _ — — = 
|i) WABI Wye Sh GN DS CORE oe ee reteset 202,271 10,431,964 1,292,734 424,244 1,399,992 
EQUITY IN'ONTFARIO HYDRO wor tesccncscsctncres 264,172 7,133,135 1,649,691 405,495 1,536,278 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ | 521,666 32,639,104 3,666,712 948,742 4,315,840 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Alexandria Alfred Alliston 


BAUME RICHNA ACY 0.105 esiacsohvadinahswarillessnndelteneaeAaeManuaehadad! Ailsa Craig Ajax 


INUMUEE Ol: CLISLOMEES: torte ccs cacrecirccics en ace 326 16,532 17S 


509 2,545 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ............ccseee 
INGt INCOME LOT Yeats fie esccwereeceeteeee stores 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
PXGIUSLINEN ES) coc, stterecs isthe eves steel see eed o> 


$ 
217,326 
(15,055) 


$ 
9,490,804 
975,052 


$ 
1,202,503 
90,231 


$ 
376,053 
48,191 


$ 
1,291,444 
95,556 


(33,892) 


10,431,964 1,292,734 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR..................005 


202,271 424,244 1,399,992 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


389,451 20,638,078 3,103,479 891,705 3,278,208 


Othem@peratingRevenlic moc tetera 20,760 465,999 53,308 10,559 83,728 
OT ATARI VEINU Eis ssssccscecessccoste settee tes sscceseee 410,211 21,104,077 3,156,787 902,264 3,361,936 
EXPENSE 

ROWETEEUTCHASEC teen ee tok cseie ec te terate, 386,455 17,540,371 2,774,613 791,505 2,736,243 

MocaliGeneralionnsc ste. tecc ect cnet sersesterse -- — — — — 

Operation and Maintenance .............cccccseseseseeee 7,784 768,975 68,640 12,270 176,276 

Biltingvand Collecting arsssce cccset srscesscects secrete 7,400 484,816 47,921 12,867 57,989 

PAGIMIMNS tra tiONe raters ete esaees seas rarer ee 14,589 350,907 111,953 21,462 99,229 

Depreciation Less Amortization ...........ccce0000 9,038 508,100 49,040 15,969 90,555 

Hn anCtal FEXPCUSC emecaakesctareceermeastsrescrtety iets 236,431 14,389 51,088 
RO TRATAEXIRENSE 2h yucs cena einen 


425,266 19,889,600 3,066,556 854,073 3,211,380 


90,231 48,191 


(15,055) 975,052 90,231 48,191 95,556 


Income Before Extraordinary/ 
MS Ustial ECemises. cements ctecorsescreseaiatbetsstats cascocert 


1,214,477 
239,425 


150,556 
55,000 


(15, p55) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ..:............scssssesscsssscssnsaesesvsnecscsencssonesons Almonte Alvinston Amherstburg Ancaster Apple Hill 


Number of @ustOmenss.cccascvcsscccsssvavstenscosessecssstacnsss 1,861 391 3,059 1,807 116 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Blan tian Bacilities te tiersc.-csrsezcccesccaceetaveetees <esoceee 6,201,587 273,818 3,735,834 2,343,621 84,239 
Less: Accumulated Depreciation ............eee 993,374 91,268 1,392,150 826,546 38,457 

INGTHEIKECIASSEUS i tissccccecsssccensctecetevsssscssssonctece 5,208,213 182,550 2,343,684 1,517,075 45,782 

CURRENT ASSETS 
Cash andiBamnketieecetestteccs-cossalseecs teastecessvonteenes 236,949 15,224 252,041 180,210 18,782 
Tnvéstmients 2 nt cdad etaereeeh ravi eistsesper ces 69,000 — oo — a 
Accounts RECEIVADIe eietivcsacsessscsdearctecssccaseressteaee 58,188 13,581 144,008 29,325 5,631 
Unbilled Revenueeiic.c.cccsssesntscssctsosseycsoescoers 391,750 42,150 707,441 309,441 15,595 
UMVEMLORY te eeeesscwcetee-secscusesusescenczeavedcaseerssexensueenesns 38,092 B255 90,277 3,040 — 
COVES TEE ES ocis cb cratentecserctantutcincensnnsueueenecteernerseieaces oo 2,329 10,234 — 1,224 
Totali@urrentiAssets acacia eieetes secevecessecosee 793,979 76,519 1,204,001 522,016 41,232 

OTHERTASSE TG oe etstitcctvetscscnessansttencocecassve toes 11,000 — 2,666 — — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........ceeceeeees 984,089 207,034 DISZ O15 1,086,024 67,444 

TOTAIVASSEDS ieivteccccscascacsssdaevecsoussuctcsseortates 


6,997,281 466,103 6,302,866 3,125,115 154,458 


Ee ic = eS 


442,126 61,000 
65,500 8,000 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
PP OETA DDC DG ei eot oe succcascsseconsaceconststeovenresastes 
Less Sinking Fund on 
DI SDENEUTES Heese reececcce acer osevvesacntacecscssenccsenesbteat 


Less Payments due within 


OMIELVE ARM sever sn tere certe onstatncntestrecconessmsttettr sera 
Totalieiin. ccdeteasnncva inva iets ta — 376,626 53,000 ao 
LIABILITIES 
Current: liabilities ea nckeseka nee etesoreses 4,146,918 36,889 685,059 183,103 13,425 
Other Brabulitiesss cietssc cece tere cadenssiwencceeosp-vonese cranes 35,815 2,259 45,969 11,908 640 
Petco ee caccicoscd a tctenket ta cascntcontatetuo teases cavneeaees 4,182,733 39,144 731,028 195,011 14,065 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOrtization ..........cscsseeseeseseeeeeees 108,561 30,480 283,660 657,732 
Bess Amortization cecese.ccssconectscheccvsi ts ccarseeceesesneese 11,230 7,828 27,073 111,219 
97,331 22,652 256,587 546,513 
RESERV BG ore rcaccscccssskseseses ene tonsears ventestinsermaneasreess — — — 
UTICA © UT eof. veccssccancectsceomaseensesenineaee 1,733,128 197,273 2,186,110 1,244,567 
EQUITY IN ONTARIO FLY DRO ifivissecaveccsscsces 984,089 207,034 2152515 1,086,024 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


6,997,281 466,103 6,302,866 3,125,115 154,458 
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| Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Almonte Alvinston 


BVTUITICIPAL ity ........sse.ssnesessnnsesscrnsseeconneseccnssescunescerssnscss Amherstburg 


Biumber of Customers ..........ce.csessescsesscsecosscnsesssccsces 


1,861 391 3,059 


Ancaster Apple Hill 
1,807 116 


$ 


'B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 
| Utility Equity, beginning of year «oes 1,621,519 193,346 2,005,736 1,111,028 71,279 
INetINCOMC LOGY Cale ence ocr trrite: 111,609 3,927 180,374 133,539 1,670 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — _ 
EACUSILACILES ce cereccterserersstr tcaptet cians evecare teres etter — — 


msatnatenstrscsacertts 1,733,128 197,273 2,186,110 1,244,567 72,949 


(C. STATEMENT OF OPERATIONS 
|REVENUE 
DENVICETREVENUC reer cits nee 2,090,231 


eeseseeasehravertrcsattgegrocesees 65,013 


331,252 
10,788 


4,976,479 
102,846 


2,115,438 
B2;052 


107,871 
1,541 


Sttentrensesecessereresdeencenseseetocertr caret 1,694,288 297,947 4,237,172 1,673,769 


=the FORE Wares Aneel Hanh ad 20,876 _- — — 

Operation and Maintenance.............c.cccseseseeceeee 101,098 6,268 249,673 129,468 

Blingcand Colecung pen cece cise eet 84,341 11,119 71,917 53,341 

ENAMINIStEAMON Street tt oe eect ce eee: 61,757 13,001 172,570 89,424 

Depreciation Less Amortization .............:0:0:000 80,013 9,778 110,192 63,795 

Binanclal EXpelsemer ate ee eer ee 1,262 _ 57,427 7,934 —— 
eter fe treats 


Income Before Extraordinary/ 
Mmetectial TECMIS Loc.ccesst tes staswcesloeedhcesth-setescsesostvecs 


111,609 S927 180,374 133-559 1,670 


Sreetatarecsstsemnsacrerenesaavarseoeedcitse scatters 3,927 180,374 133,539 1,670 


Number of Customers .dicccccssssctscceockarscccassteteas sesocete 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and Facilities 
Less: Accumulated Depreciation 


Net Fixed Assets 
CURRENT ASSETS 
Cash and Bank 
Accounts Receivable 
Unbilled Revenue 


PPrreerrrereeerrerir irri rtr irre rere ter 


Prrerererrere rere terre rr rt tier 


Prreererrrerrrrrre reer rete terre eet eter rere rere errr 


Total Current Assets 
OTHER ASSETS 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL ASSETS 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Less Sinking Fund on 


Less Payments due within 


Current Liabilities 
Other Liabilities 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 
Less Amortization 


UTILITY EQUITY 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Arkona Arnprior Arthur Atikokan Twp. Aurora 


220 3,074 837 1,947 9,162 


$ $ $ $ 
60,055 3,483,258 857,644 2,064,486 18,890,075 
15,484 1,491,812 380,252 1,156,358 Aaya2,159 


1,991,446 


477,392 908,128 15,137,936 


576,579 64,061 600 


383,027 


95,000 — — —_ 
393,593 63,424 55,187 2,263,088 
818,500 192,485 374,340 1,051,158 

Bian 14,268 60,050 1,068,186 


13,651 7,779 12,065 59,087 


62,737 1,935,045 342,017 884,669 4,442,119 
— 909 5,796 — 29,431 | 
145,502 3,172,061 687,801 1,618,520 4,857,207 — 


252,810 7,099,461 1,513,006 3,411,317 24,466,693 


EEE 50,000 45,000 1,690,200 


50,000 45,000 1,690,200 
4,000 4,000 121,400 


— 46,000 41,000 1,568,800 
28,312 764,689 145,245 226,990 3,049,538 
525 67,182 5,939 69,198 96,027 
831,871 151,184 296,188 3,145,565 

361,890 46,886 228,781 7,704,568 

45,597 6,162 62,001 888,351 

9,079 316,293 40,724 166,780 6,816,217 
69,392 2y133,250 592,297 1,329,829 8,078,904 
145,502 3,172,061 687,801 1,618,520 4,857,207 


252,810 7,099,461 1,513,006 3,411,317 24,466,693 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


ME ICHOOAIIY 28s, dks cate ee ere cke ela ee, Atikokan Twp. Aurora 

| 

| BBIHOET Of CUSLOMENS creek te 1,947 9,162 
_B. STATEMENT OF EQUITY $ $ 

_ Utility Equity, beginning of year ............cceceeeee 2,467,976 548,484 1,187,249 7,379,971 
| INGE ANCOME LOL VEAL. comttunscssssceouterereinee. 255,826 43,813 142,580 698,933 
_ Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 

ME TUSOUEDIS tit ea hole. 


} UTILITY EQUITY, END OF YEAR...............0.0000 69,392 2,733,236 592,297 1,329,829 8,078,904 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


‘REVENUE 

MMMPETVICE REVENUE ..0.....c..scoecccecncscassonssersessstasecoseneces 193,471 6,637,903 1,380,387 3,090,648 15,159,072 
| Other Operating Revenue «....:...s..:c.c.scecseesscesssee 6,867 160,675 26,741 75,354 193,560 
BPOTAL REVENUE soisescesseusssneamnn 
EXPENSE 

Bower PULChased ..1....c.0c0.evecccesccaseatsesssesecbscsesctetees 181,226 6,064,779 1,224,928 2,505,236 12,855,593 
PLcocal Generation :.cscssssssssssseinssosouerssonesstsenenes — _— — — — 
| Operation and Maintenance..........c.cccccccsssessseesees 2,109 108,135 44,870 208,211 515,583 
MeeDilling and Collecting .............cssesceccussossssssessesenee 4,486 134,146 Boe 124,555 222,824 
| BNGIUIGISELATION strersteeor reece ete ene 2,016 89,848 25,739 103,150 398,936 
| Depreciation Less Amortization .........c.cccssse00000+ 2,583 135,145 28,444 82,270 350,856 
MP inancial Expense ......sccscssssscssssssscscccsnsnevssssssssese = 10,699 5,762 ans 309,907 


TOTAL BAP ENSE serine Grate eine een ee 192,420 6,542,752 1,363,315 3,023,42 14,653,699 


Income Before Extraordinary/ 


MAE SLOTS corcctere men nctccsnast oe etcetersicoie 7,918 255,826 43,813 142,580 698,933 
Extraordinary/Unusual Item(s) .........c...essesssessesnes — — 


VEE need ce Garcnnrespsberstos tapootsospaeantomsetiecoea 43,813 142,580 698,933 


50 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality .............sscsssssssssssrecssseseoeenessonescasenceonessees Avonmore Aylmer Bancroft Barrie Barry’s Bay 
Nuimberot @ustOmens .ccniss te .cescsvesnoseascnencdecrcnr-oone 152. 2,440 1,162 22,878 598 


$ 
511,897 
216,343 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ 
Plantiangd acilities nc tesceceoceessensescestenseccethcoseees 115,650 2,166,978 1,621,804 60,853,562 
Less: Accumulated Depreciation ...........sececeee 61,432 795,863 747,069 12,059,421 
INetiBixe UUASSEtSi.c-ccotsvssuesstesterse teense canasasonccuce 54,218 IWAN: 874,735 48,794,141 
CURRENT ASSETS 
Casha Bani kit. ose hesset bh edeeeesysestesacccastrotecetesees 11,006 140,126 105,609 1,400 
ADVESUMENES cera ciecasoeccorncctssesssacustegssoscnsssccaceceunss 10,043 120,000 —_ — 
VACCOUTIS IR ECOIVADIC cccesccccecncoqeencstsascsepacsseassesneses 6,354 181,933 34,602 2,521,503 
WNbiMEMFREVENUC isc. :cciesccascessece veresoocraccesccevasecs 15,479 557,149 278,807 6,189,240 
ED VETIL OLY see ohercctyescesstaetastsereatcecatees ecerc ices caer 3,119 108,936 55,996 3,250,152 
COTA ots Be ect ey PRE RR ES Sry coc eRe raercccoogeaen _ 11,185 6,876 86,940 
Potali@urrent ASSCUS sccersctecncswesesaccstscscecsecagersenas 46,001 1,119,329 481,890 12,049,235 
OTHER*ASSE TS 5... ccievecrcecssteseatecsad-sscuenessetscnvesee 714 5,262 20,773 241,423 
BOUELY IN ONTARIOIRY DRO K.. .c.c-.c.sccns.cv0s 61,410 DOAN Pes 839,618 16,167,530 


MODALVAS SHDS Hate. oeecicsssccrceseenessuteacsarrecsesn= 162,343 4,617,431 2,217,016 77,252,329 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
METI) COU cic prresteestee-stpestensy- saeesteaeseraereassss 1,600 19,250 12,738 11,373,248 
Less Sinking Fund on 
DCDEMUULES ee cteaxerccesscessesncrscessseccacecsanarnenasncnarsece — — _ — 
1,600 19,250 12,738 11,373,248 
Less Payments due within 
ONES Cal esta rere Te nsstsesncsasssheseease Senescence: 400 2,750 1,736 760,770 
GIRO) Mires enc ee ree nicectus ertcerncshecrerebnen ee ceeec 16,500 11,002 10,612,478 
LIABILITIES 


Current Liabilities 504,612 
PRET IADINTIES ccnsccessve-desuaccoresccuratvoscaccersesosassaaoee 21,200 


212,427 
1,150 


9,787,107 
1,651,554 


‘J IC0) 27 We te cpererreet ic er Prie Peeters A Por och SRR LEAR 525,812 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 199,753 
MLESS PATIORTIZ ATION eececntstecarsavecateanene-ecreasnspeqseseesees 26,102 


213,577 11,438,661 


111,174 
17,287 


16,510,049 
1,600,217 


173,651 


93,887 14,909,832 


RESERV IS eaeecartrc es rey ceee se ateaesastentecsarsaruecertesesancesss — _ — 
MOST NTE TTR VS OY cr ccsce-ns-ceapeeocoscnssessaxsearctcne® 1,779,743 1,058,932 24,123,828 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......c:ccceceseseseee 221129 839,618 16,167,530 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 162,343 4,617,431 2,217,016 77,252,329 


295,554 


142,427 


32,474 
108,700 
16,124 


299 ]25 


361,858 


957,137 


211,792 | 
8,405 


220,197 © 
18,450 
4,428 | 
14,022 - 

361,060 © 

361,858 © 


957,137 | 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


IMunicipalityie..5 2... -sen eee tA testes coseeae ats Avonmore Aylmer Bancroft Barrie Barry’s Bay 
MUA DCIOly CUSLOMICTS cd stera ete sckacsac- fess ccseonestesteesess 152 2,440 1,162 22,878 598 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year ............c.ccscese 1,545,658 988,425 21,403,465 452,975 
INCEINCOME TOL VeATHn eee csseskescetme eet, 234,085 70,507 2,720,363 (11,865) 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — 
PACUUSEIMEN (Sua. t Re aa ocr tree nets ct (80,050) 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR................0000... 1,779,743 1,058,932 24,123,828 361,060 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
DOMICCHREVENUG cia mise vetscceeresotieteee er etesics vacse 124,334 3,597,090 1,957,815 39,171,967 716,528 
then Operating Revenue ..ccsccsstecssessssessee 2,516 64,219 47,486 864,686 21,632 
MOAT RE VB NUE, cet cccecsscasesvestocctre eee titeraceces 126,850 3,661,309 2,005,301 40,036,653 738,160 
EXPENSE 
BOWE TUT CHASE seek feat. s.sccuces. cece Tee doe 111,105 3,135,441 1,648,490 32,942,072 662,087 
ReOC AN GENET ANON Us escesreccceeevctasteccees cece — — 30,498 — —_ 
Operation and Maintenance ............cccccccccseeceeeees 4,601 69,990 81,355 1,183,748 17,804 
Bulingand Gouectin gees ascetic eee 3,370 54,857 54,716 516,844 32,230 
AGInINistratlonie:ureer ae eee 5,177 88,526 65,686 560,819 17,317 
Depreciation Less Amortization .........cccccsceccseeee 3,130 73,771 $2,997 1,302,963 20,068 
IBA ANCIAIMEXDENSE. ste esccdive acces ae ener 218 4,639 1,052 436,855 519 
BOM ATHE PENSE occas amie cee 127,601 3,427,224 1,934,794 36,943,301 750,025 
Income Before Extraordinary/ 
ISNUSUAITCMS etc cece acai ee (751) 234,085 70,507 3,093,352 (11,865) 
Extraordinary/Unusual Item(s) .............c:sesseseesesveee — —_— — 372,989 — 
BNCOME: 4, och a Ando Feed 


(751) 234,085 70,507 2,720,363 (11,865) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


MUnici ality ii csccssseccceceseotestatetetsoncsadvccscoatarevenssrt-ntter= Beachburg Beeton Belle River Belleville 


Nuimiber’of Customers: nett cccrsecsssscosarcavest cccsneescteesss 506 341 887 1,539 14,775 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantianid’ Facilities vate estescsscvarsasaesecoeatseseaeeses 305,552 374,439 910,367 1,724,702 21,747,687 
Less: Accumulated Depreciation .........ssscesere 180,929 165,983 338,603 592,601 8,686,629 

INGE IKEGUA SSE tS ia seccsse<cevecctstasectrsoceeressrauresecease 124,623 208,456 571,764 1,132,101 13,061,058 

CURRENT ASSETS 
Cash‘and} Bank 2..:., Wasa cetcees ste ctccsecteotnnateeess 1251 25,514 57,169 35,248 3,194,327 
Investments § fccdscutenkaetecciengatee: 15,000 —_ —- — — 
Accounts Receivableninciccaclevssscsrersactenstrecossret> 65,030 14,601 95,135 120,649 1,311,890 
Unibbilled Reventie ss. ccc. scssestccssssasessersttertsctvaneseseexs 79,700 59,603 50,912 259,400 3,050,953 
NAVEMtOLY eescess reateescsess cores sco episcatvatentronesessteeseeeaneters 4,862 2,615 42,925 35,685 1,201,803 
OTherteen ci inesctank ctor ae ovitecseceaseannasate eater eeres 2,660 232i 3,937 4,935 34,100 
Total: GurrentsAssetsstrcrscant cost 180,503 104,663 250,078 455,917 8,793,073 

OTHERASSETS ficcaceictitecdisveisarsseassarsesticssccsnnts — — 12,690 — 95,764 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........... cesses 265,548 185,257 394,343 806,782 13,775,841 


TOPADVASSET Siri ccccccsevesssecsr-ntaresntctstatstertsseter 


570,674 498,376 1,228,875 2,394,800 35,725,736 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
FOTW i csssecteccaststsevsteas Chascencccocvecssstevassescss 949,588 
Less Sinking Fund on 
PCD CTEUTES errctcenconcececacecenctaitesasecansccrexnescenesace= 


949,588 
Less Payments due within 


QUO CAE setscscoatocrcsparsentistiecssoscotecsqnescanteeeterengeanses 185,196 


Otel iret renccarcte ocean sccovtaasten-csortetcccvctnccrtasrartres —_ — 764,392 
LIABILITIES 
Current Wrabiliticssiesscscssectetsecsnatetrenecenerararere 108,856 231,033 3,603,456 
Other LiaDwNGESes.sccrvcessneessesevousvsoreussraceacsenteesseve- 10,442 37,734 258,110 
TOGA Gr eceavenscvacdsazanaavov ssc densatecstesnanaconsaveoversensesrar 119,298 268,767 3,861,566 
DEFERRED CREDIT 


Contributed Capital 
Subject to Amortization 133,243 
LesstAmOrtizatiOn iiiscscsssssacesousascesssaeranaecactssnrscoares 43,377 


1,042,824 
179,148 


29,921 7,942 89,866 226,684 863,676 

RESERVES ti cccressscctnesosnsestcsscraensiscscerronerarenttreeniaeae _— _— _ _ = 

TP BELTIY EO UTI oe ox scons cevechs oartaastutncsneteansnpnieiecers 195,769 258,529 625,368 1,092,567 16,460,261 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO 1... cceeesssseeeeees 265,548 185,257 394,343 806,782 13,775,841 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


570,674 498,376 1,228,875 2,394,800 35,725,736 


} 
| 


ASRS OER amen eee ene see eee eeeee eee enseeee se aes seseseetaseabetes 


B. STATEMENT OF EQUITY 


Utility Equity, beginning of year ..........c.ccseseee 


Beet INCOME FOF Year ..o.......ssocssosssscveossercceeessesonsoss 
Capital Contributions in respect of 


land/street lighting plant received in year ..... 
MRM MBEICTIO Sco eect Ae eects ccte ab Shel tiee teneikies 


Service Revenue.. 


_ Power Purchased. 
_ Local Generation 
. Operation and Maintenance........c.cccccsescssceseees 
Beetitng and Collecting .csessississsssssesissssesessssioassosss 
_ Administration .... 
_ Depreciation Less 
_ Financial Expense 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR wc 


‘C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


errr errr rer rr erie terre errr errr ry) 


SOOPER e een eeeeeeeeeneeraeneesesereseenseeereees 


errr re errr rere rr rrr ret 


POEM RH e eee sense seen eeeeeenenen sree eneseeneeees 


AAMOLIZATION ys s.tecseotceeaecis: 


SOOO ne eee eee e wena nee erereeeee een esse eseeHeH eens 


CORR OO Heer ee een seen e ee neaeeenseseeeesesreeerenes 


ncome Before Extraordinary/ 


BBHUISUIAIMICCINIS Ocelot essere sea: 


ixtraordinary/Unusual Item(s) ........e.cecssecsesseseesees 


Peer reer reer e rere rere rere rrr 


Beachburg Beeton Belle River 


Belleville 


341 887 


1,539 14,775 


$ 
245,343 
13,186 


$ 
579,795 
45,573 


$ 
1,037,670 
54,897 


$ 
15,381,077 
1,129,885 


183,284 
12,485 


(50,701) 


rd 


195,769 258,529 625,368 1,092,567 


527,124 390,462 808,842 1,739,517 26,448,865 
17,071 6,466 22,706 40,538 898,323 
544,195 396,928 831,548 1,780,055 27,347,188 


458,170 


335,218 


653,743 


1,421,831 


23,242,343 


17,096 6,341 40,173 134,331 1,107,409 
29,623 14,798 28,942 45,545 417,767 
15,267 16,339 28,266 66,050 504,801 
11,401 11,046 34,205 55,543 821,234 

153 — 646 1,858 123,749 


12,485 13,186 45,573 54,897 1,129,885 


13,186 45,573 54,897 1,129,885 


Number of Customers 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and Facilities 
Less: Accumulated Depreciation 


Net Fixed Assets 
CURRENT ASSETS 
Cash and Bank 


Accounts Receivable 


Total Current Assets 
OTHER ASSETS 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL ASSETS 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Less Sinking Fund on 


Less Payments due within 


Current Liabilities 
Other Liabilities 


Perrrerrrrrerrrr irri rir rt tier rte eer 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 
Less Amortization 


UTILITY EQUITY 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Belmont Blandford Blenheim Bloomfield Blyth 
Blenheim 
ly) 789 1,787 345 441 


$ 
544,002 
202,665 


$ 
663,243 
253,194 


$ 
1,471,242 
751,980 


$ 
276,464 
138,793 


333,931 
104,689 


341,337 410,049 719,262 137,671 229,242 


108,043 95,683 99,736 43,478 54,131 
— _ 120,000 3,000 _ 
16,244 232,341 59,556 5,958 15,401 
62,400 SRA 353,000 48,629 71,000 
320 13,622 31,520 11,126 8,746 


3,848 SHON: 7,804 4,075 3,369 


190,855 
9,000 
290,059 


831,251 1,436,458 2,679,566 524,059 794,137 


402,597 


623,812 


671,616 
4,067 
1,284,621 


116,266 


270,122 


152,647 


412,248 


86,391 162,625 300,244 87,620 
3,205 108,376 — 
162,625 408,620 87,620 
62,418 115,322 49,015 
8,628 5,895 10,524 
53,790 109,427 54,936 9,272 38,491 
397,806 540,594 931,389 199,799 255,778 | 
290,059 623,812 1,284,621 270,122 412,248 


831,251 1,436,458 2,679,566 | ARE: dann 794,137 — 


_ UTILITY EQUITY, END OF YEAR..................00: 


REVENUE 
BE SCIVICE: REVENUE isects cis csssscusssscscfesclmeseseeeentinces 563,513 1,105,056 2,561,005 475,937 681,980 
OthemOperating Reventon scnncss stn sess: 18,632 28,951 45,932 5,342 15,888 
MO PAT SRE VEN Bi 05 6 .ssscdacsssseccheipenecortsesiscses 582,145 1,134,007 2,606,937 481,279 697,868 
EXPENSE : 
ROWCHEUTCH ASCE, Mun Slee ® «ks ccccsten eee ee aes 493,827 952,049 2,311,584 423,948 630,178 
MOCAG ENE TALON eres tent casoes tester te eee eee — — — — a 
Operation and Maintenance..............cccccceseseeeeee 29,221 26,455 97,412 4,684 10,256 
Billi erand: Cole cing, n.c..cncssersce eerie: 14,390 43,191 33,856 16,253 16,535 
PNGUINITISEEACION PS cases succetecticeteer rocstenr oes oes tece 11,943 21,650 86,801 10,303 11,396 
Depreciation Less Amortization ..........c.cccc0000 18,870 22,184 64,359 8,817 14,141 
RTA CCE AR BORDON ocr sp sueasue cate ra aae- nes eres utoak — — 548 — — 
MOA TS EXPENSES oo occcccsscceceetacsse is tessin See cae edocs 568,251 1,065,529 2,594,560 464,005 682,506 
_ Income Before Extraordinary/ 
CIPRO I Miter nn ie See 13,894 68,478 12,377 76274. 15,362 
Extraordinary/Unusual Item(s) .........c.cscssesessereesees — — —_ — 
UR UMN COM Biers cv -2oecosasesscrcsecccttaccataceasssssececesseaeete 68,478 12,377 17,274 15,362 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


INU Te Whe Sof: I (oe ei ore eer ree ee erent et See Belmont Blandford Blenheim Bloomfield 
Blenheim 
INumbEeHOL CUStOMErS;, erecta ses ccectus wesc es 517 789 1,787 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year «0.0... 383,767 472,116 919,012 182,525 240,416 
INEtHRcome LOrVEATe Mites. ctcccons. tet eacaee. 13,894 68,478 IDS77, IG 274 15,362 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... — — 
PAAIUSCIMENUS osc. shes ceteer sss ott Pacas ccncaldecuaren Seatac Poss: —_ 


540,594 


397,806 


931,389 199,799 255,778 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ...........scssscsecsssesesesssecsccseessesasseeeescereses Bobcaygeon Bothwell Bracebridge Bradford Brampton 


INUINIDET OF CUSLOIMETS scccctrersssnevcscszctecrsscoseveseatczanses 1,464 420 2,039 3,863 61,400 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Planit ari Factligles ictus -esteveseescravsccstasessocescenenes 1,456,181 344,237 4,293,951 5,367,842 135,578,538 
Less: Accumulated Depreciation ..........sesseree 578,177 208,097 1,553,830 1,394,112 37,345,840 
INGE Fixed (ASSCtS rrcceccsteseet cessor: ceceseerssctrerscensens 878,004 136,140 2,740,121 3,973,730 98,232,698 
CURRENT ASSETS 
Cashvand Bank faciccctictecuccslccsesscesnsetesiescctacetcccee 130,633 83,415 33,903 474,436 5,649,321 
TRVEStTE TIES eo roes te rei et ace cea nce eatenatenaps cecstenzonene — — —_ — 2,000,000 
PACCOUNES PRRECEIV ADI Oiccsccccstsestsctececenceesnestsetcesensxees 42,746 4,171 64,293 149,187 14,027,826 
Unbilled/ REVEMUe crececrseseseeeracceayeacecactecuccorsereesecs 385,000 57,900 499,555 620,178 3,351,849 
TMVEDCOTY. cecstorcctrsescsvtcctoncsrosctascscccraeecoseacvensdercsozrss 37,561 443 Tan 281,666 4,041,449 
OPED ere eee renee es ctancureresansteeseernseneres 6,379 2,743 16,360 10,981 111,024 
Motal Gurrent Assets sccsrsterecrecsetseccescereeseeeanes 602,319 148,672 689,638 1,536,448 29,181,469 
OTHERTASSEUS cette tsctessre:scoticssvereccrsesrataones 964 — — 9,058 278,625 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........eseeeereees 676,426 295,362 804,134 1,505,273 46,170,413 
POTAUASSETS Os cas 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Men DE Dieser csctereietciecssseslatesses nesteeeteseeesteess 75,000 215,000 27,590,028 
Less Sinking Fund on 
I Diol alort gil ker ier sen nreh aeEreti to CO ee — _— 2177527 


25,412,501 
Less Payments due within 


75,000 215,000 
14,000 40,000 


MS VEAL css ccscerceaccutsecscncsecsedosucsesteenssacascavesnscccesss 2,320,623 
6) Ost) ey errereceescecrrcreeeccreement roche error Manne ere 61,000 — — 175,000 23,091,878 
LIABILITIES 
Giirtent iabiliticsccescstcteecticarevertsentsecneateneecanes 334,234 51,504 276,820 651,375 16,899,555 
OHer Laaelitiesiec ce ccccctrecneres-cterersetcarestscoesenes 20,257 975 — 42,289 871,687 
tal eee eas ceerodtr cca shescesatetecencesasttarstcares 354,491 276,820 693,664 17,771,242 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOITiZAtiON .........sssesseeneeseneeeerenees 181,240 338,663 2,042,764 37,406,546 
TeGSS AMON ZatlOllc-c.tcrcsceticceechascnecceranecsescnceasnecsss 7,383 34,711 175,495 5,388,724 
173,857 5,827 303,952 1,867,269 32,017,822 
RESER We Ser rence tarts nitaitereeraes seetenveneee Sesanarasece — — — — — 
1s i GS Uf By OL OS Nb Peete nen rererreircer nicer 891,939 226,506 2,848,987 2,783,303 54,811,850 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO) Siccccseccececesessese 676,426 295,362 804,134 1,505,273 46,170,413 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 173,863,205 


2,157,713 580,174 4,233,893 7,024,509 
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IVIUNNICIPALIEY facgacissauc-sis Pea eearR. sass atess ita sdeteeeocss eh ows Bobcaygeon Bothwell Bracebridge Bradford Brampton 


Num DER Of CUSOMETS «45 frs, foecisasaccdecsntacheo Petedacenseh 1,464 2,039 3,863 61,400 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .............ccsesee0: 
INGE NCOMETODVEATE at etrerssstesoh eee oencee oes 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
PARISONS sta  ovocssscoeca etch ninancest 


$ 
835,723 
56,216 


$ 
227,195 
(689) 


$ 
2,631,902 
217,085 


$ 
2,447,385 
221,566 


$ 
49,253,596 
5,974,833 


114,352 (416,579) 


891,939 226,506 2,848,987 2,783,303 54,811,850 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR...............000.0... 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SCIVICEUREVENUG Petites scetcsc setts Pere ee 1,946,281 487,478 2,631,187 4,092,742 120,380,998 
MOfherOperating IREVENUC .c-.sncscdessusaccessetecateessese 82972 16,646 44,154 96,297 1,879,290 
BPE AE ATREV ENU Bie icc sonensonnsssonstondinedbesarssonnseened 1,978,853 504,124 2,675,341 4,189,039 122,260,288 
EXPENSE 2 
HOWETPEUT CHASE See ka ccs acesondeoo ct tee eee sassvce 1,649,144 420,729 1,680,562 3,340,385 102,064,757 
MocaliGeneratiOnicman conc ccs ee eee — — 322,739 a — 
Operation and Maintenance ..........c.ccccsssescseseeees 45,737 LIST 145,878 212,330 4,762,332 
Bin and Golectinors awn eee ee ey 61,705 21,148 77,082 154,070 2,159,722 
PNGINIUSTE AON Eccen cree rereees steer ie 107,265 32,796 98,837 102,012 1,763,037 
Depreciation Less Amortization .......c.c.0.ccccce0-0: 47,786 12,403 121,648 120213 3,121,641 
PAMANCIAWEXDENSG en aetna cee pean te 11,000 -- 11,510 37,463 2,413,966 
BOMAL AE XP EINSEY cecrpssciescusciscatecsenee tesihorenc: 1,922,637 504,81 2,458,256 3,967,473 116,285,455 
Income Before Extraordinary/ 
ae USHAItCMS sewers cceati te s.tr ace wove cece 56,216 (689) 217,085 221,566 5,974,833 
Extraordinary/Unusual Item(s) ..........s.essesseeseseeses — — — — — 
BIPINCOMB occ ccc cnn nee eee 56,216 (689) 217,085 221,566 5,974,833 
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Municipality ............ccccsssssesssssssseseseneensssscenssesseeneseees Brantford Brantford Twp. Brechin Brighton 


Neti ber Of CustOMersisteresetescectascstetecentersteceweseecene 29,822 2,654 127 1,916 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Planfeand EAcilitieses. eitecivecssisssciessaccssvaveneootsaeone 34,562,397 4,956,455 79,042 2,124,117 1,801,851 
Less: Accumulated Depreciation ..........0ese+ 13,822,555 2,548,529 39,086 693,361 706,058 
Net Fixed ASsets. ececesaxtetescvettotesspuaecnuocsactoneoes 20,739,842 2,407,926 1,430,756 1,095,793 
CURRENT ASSETS 
GasitandiBan kgs ceiteccctsceaststacessnoserszertetecetsye 1,295,650 421,431 160,375 144,378 
TRWESCIMCTIS socece ete antvasteciveur cen os! Ceacdevassecdscaceseorseess 2,539,540 — _— — 
IAGCCOUTES IRECCIVAD Oitecrcrsccversincresrucenscsosaccesoncaeess 3,567,700 69,210 63,893 208,794 
Wbilled REVENUE seen cac-cststestarevscesersceussceevcrsessseee 4,048,000 647,006 332,853 375,000 
ELV GLUT OL yisetee ee ascerac oc artedossdeavertecseserscecenseehesere=s> 2,361,195 249,057 76,828 62,828 
COE rears ck tesscrereeta teetbeaseaea bes castueetneneneenetiens 121,210 23,481 7,623 7,165 
Total Gurrent ASSets.ccacvecveseasesctves sereadetecaereanesens 13,933,295 1,410,185 47,232 641,572 798,165 
OTBHERGASSE FS cote naticcisteesstssteacssessctavececavseeiyes 176,719 72,097 800 2,051 a 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......... cece 26,140,048 3,997,453 102,413 1,025,582 1,495,803 
TOTATPASS BUS soereicenpacccteorcccrsotcteseresncess 


60,989,904 7,887,661 190,401 


3,389,761 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
AWer aint) BYeo) tyre ceca ee Ayo cen bere 
Less Sinking Fund on 
PEDO URES yetetactvencets.ctrazsceusesevsactseseeeerseseeestersew= 


3,099,961 
176,719 68,517 19,000 


176,719 
Less Payments due within 


OTE VEAL a erecrscee rarer reat shoetasstasatackcsheneenseensene cass 30,125 
Total wgcccassesecs A acveasebowces euler sarees 146,594 
LIABILITIES 
Gurren t Li abilities cicc tic cece estat saptaew ees sseeoesseces 6,401,469 636,694 
Other Liabilities .etccasidadicatcendee teases. 609,017 61,718 
WO taal see cteccacczutcsceaticedeatocsvarsustatecesteeaveetes sa acon 7,010,486 698,412 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZation ...........ccssseseceesseseeenees 2,450,967 176,582 
Diess Amortization: accesses. sactectanacorsctessactatudecesateces 269,923 29,930 
2,181,044 146,652 52,264 72,197 
RESERVES ne eielce iiing keiichtamameentestcaeetecs — — — a 
UTED Y BOUT B Yoshiki desosscaziras se tacenccaseed 25.510. 732 2,991,832 58,101 1,624,868 1,505,564 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO s.ccscivestncsccccees 26,140,048 3,997,453 102,413 1,025,582 1,495,803 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


60,989,904 7,887,661 190,401 3,099,961 3,389,761 
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BMAD ONY srrclecxccrtcnnct, Cea Brantford Brechin 


Brantford Twp. Brighton 


Besmocr OF CUSLOMECTS.10 ee ce 29,822 2,654 1,916 


B. STATEMENT OF EQUITY 


$ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ...........c.cccc 23,450,639 2,993,417 1,374,729 1,359,326 
NetIncome forveare ech 2,110,883 (1,585) 209,639 146,238 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — 40,500 
SLATE LR Beg ad ca Ale A (49,790) 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR ..........0..0..0000.. 


25,511,732 2,991,832 


°. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
BeLVICE IRCVENUC sities nacre ee es 42,437,700 5,946,279 184,817 2,340,560 2,966,127 
Other Operating Revenue ...............cccccecssesccsesese 1,353,349 125,603 2,979 61,160 40,418 
LNT BIN SN OS «ee 43,791,049 6,071,882 187,796 2,401,720 3,006,545 
3XPENSE : 
BOWEL PUTCHASCH Sette ec ee. 37,582,360 5,072,442 168,431 1,907,099 2,525,531 
ocaliGeneration eh ee — —_ —_ — _ 
Operation and Maintenance ...........ccccccesssssseseeeee 1,363,013 489,061 3,042 95,341 94,445 
Meare ANC! COUCCUIING o.0, sc. cascevctreccictecerencc: 744,534 136,893 7,393 50,993 97,601 
BXCINIStrallOnsea en eee ee eee 706,799 166,948 2,977 64,621 82,345 
Depreciation Less Amortization .......c.cccccccecsseees 1,263,838 196,121 2,847 72,199 59,798 
muinancial EXPCNSe.scene ree ee. 19,622 12,002 1,885 1,828 581 
SAT EXPENSE cee ee ttl (ee 


41,680,166 6,073,467 186,575 2,192,081 2,860,307 


ncome Before Extraordinary/ 

RUS AUALCIAN St cot nie ciacaeee ie emition 2,110,883 (1,585) 1271 209,639 146,238 
Xtraordinary/Unusual Item(s) ..........scseseeseessssseeeee — — — — —_ 
(ILLS amen anid taaes aes alata ata ie amt SAA 2,110,883 (1,585) 209,639 146,238 


Prrererrrerrrrrrrrrrrtrrt rrr tri 


Number Of Customers retcaresyusccovecvarseoshecscstesncstcnc rs 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and Facilities 
Less: Accumulated Depreciation 


Net Fixed Assets 
CURRENT ASSETS 
Cash and Bank 
Accounts Receivable 
Unbilled Revenue 


Pprrerrrrerrer reir tite) 


Prrerreereireri trier 


Total Current Assets 
OTHER ASSETS 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


Prperererrrrrrrririt rrr r trite 


TOTAL ASSETS 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Less Sinking Fund on 


Less Payments due within 


Current Liabilities 
Other Liabilities 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 
Less Amortization 


UTILITY EQUITY 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY 


| 


| 
| 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Burk’s Falls 


Brockville Brussels Burford 


8,726 477 471 487 


$ $ $ 
11,723,885 313,669 448,600 552,822 
4,246,352 146,263 TSF spy 222,816 


7,477,533 167,406 275,043 330,006 


1,025,283 102,365 27,081 2,330 


_— — — 20,000 
1,448,023 15,144 19,943 12,455 
1,958,664 77,400 70,682 148,301 

645,942 — 1919 9,328 
22,496 2,961 699 3,507 


5,100,408 
28,959 
9,074,984 


197,870 


353,993 


134,324 


335,455 


195,921 
1,025 
388,613 


308,000 


50,000 


a Ee 


258,000 


2,081,580 78,182 
= 650 


2,081,580 


342,799 
39,038 


303,761 


9,963,559 
9,074,984 


36,142 


256,429 
38 Nee 


4,402 


343,512 
335,455 


58,400 


— 


389,720 
388,613 


Burlington 


41,974 


$ 


73,370,119 
23,616,543 


49,753,576 


1,207,142 


3,000,000 
5,472,515 
5,742,840 
3,064,699 


214,524 


18,701,720 
2,118,761 
29,812,328 


100,386,385 


5,452,620 


138,059 
5,314,561 
525,064 | 


4,789,497 | 


9,224,498 
1,837,184 


11,061,682 


10,211,856 


1,392,289 


8,819,567 


45,903,311 
29,812,328 


100,386,385 


{ 
i 


| 
j 
{ 
j 
i! 


| 


| 
| 
| 


FEE pe ees Lee ee cee ee eh eee ee Brockville 


Brussels Burford Burk’s Falls Burlington 


sabdisecs cberaVonrespecosestssaurituieebed ve 8,726 


477 471 41,974 


$ 
372,642 
17,078 


$ 
9,179,360 
784,199 


$ 
210,733 
45,696 


$ 
312,810 
30,702 


$ 
44,244 183 
1,659,128 


B. STATEMENT OF EQUITY 
| Utility Equity, beginning of year... 
DEL LQCOME TOT VOOR: as diucsnsasssorneidessiesdetvtacterves 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
BRRMIISERIEONIES ying, shyt en Ruc Sh coctasc annexe panstiSen Rtn ties 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR .............ccc000.. 
| 


9,963,559 256,429 343,512 389,720 45,903,311 


(C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


ie ACO ROVE TIG saosin. cocnson -nsaseriiemndcianocisams 16,744,691 . 601,429 562,774 742,145 68,743,031 
sen rareaseeresat sat capiesntesctaee 238,545 17,846 25,318 L723 2,304,577 

Meee averanowesc cert cstssshensa race yseetsce 16,983,236 619,275 588,092 753,868 71,047,608 

Aaueies vogtevecrsesscvarssectesitces eaeteee or tr ve 14,310,583 515,000 467,758 657,767 60,131,677 


eee rcatcus ds otievenereesers ry 684,873 12337 31,210 ACTA 3,760,942 
BOR BND COME CHG 55s. evessus se sekacosscs wessoaaases 328,879 11,855 15,387 24,975 1,501,011 
BM AUUTINISTTALO so sscsessssseoron!cancceesstbsnssdvivevs.oneossncon. 388,713 23,899 295333 18,296 1,231,740 
sa coahecs ae skt see des 432,971 10,303 17,702 WF 725 2,330,048 
ap sressouessnaees cache cee seomenesseceee nies e 43,810 185 — 56 433,062 
prsederasateata dontes} ttseescs seceqarecireeesoes 16,189,829 573,579 557,390 736,790 69,388,480 

Income Before Extraordinary/ 
BMMATSUIAL TEINS 8 alee ss cscen ich costar atin Bsbee.scpsezs 793,407 45,696 30,702 17,078 1,659,128 
Extraordinary/Unusual Item(s) .........s..sscsssssssseeeee 9,208 — — ~_ — 
NET NDE SO SEE et eee eee ee a 784,199 45,696 30,702 17,078 1,659,128 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality .............scssssssssscsssscrscesnenessesesssscsssecereesses Cache Bay Caledon Cambridge N. | Campbellford Capreol 
Dumfries 
INGinber Of CUSTOMENS seceterecceesceneseesencecseseceeneesestes 274 2,504 323735 1,738 


<= 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant anid FACIES es eeteseetesccsceccessesecteteerecescees 265,882 4,694,029 51,527,485 2,957,391 1,745,544 
Less: Accumulated Depreciation ...........::scc00 141,605 1,535,489 18,654,963 1,126,763 682,845 
ING CIF IKXECASSEES eerseree.tteaccersverssnsesstsestesscseecsees 124,277 3,158,540 32,872,522 1,830,628 1,062,699 | 
CURRENT ASSETS 
Gashtand Bank) ie stesmerscresttececectsessoeteuetommensetoscoe 48,087 227,565 565,472 163,561 130,370 
ATIVESUIME TIES coeeeeneee se retelcereeete gece cecateneateaeccsceeneenee — — 4,750,000 — — | 
FACCOUTIES RECCIVADIE sectcstactacs restueteesscecsterecesscsvones 14,130 83,668 4,780,284 136,075 80,449 
WribillediRevenuersecscscceeecseecreccccectenteccters: 43,886 528,954 5,422,964 370,941 284,342 | 
RNVETTORy ieee tecmetieceessctetecnsNeeeee se ceecstacme aenes — 116,102 2,258,380 62,474 145,083 
CO Sit Vo) Grates ah Sen ES RPA Poco REAR Ae EET ee 1,993 11,444 94,590 11,433 — 
Total Gurrent/Assetsesreccccteseereereeceoseeeseeeacccetes 108,096 967,733 17,871,690 744,484 640,244 1 
CUTHERIASSETS aaerrrsctcecvtecisecessascctaretsceseanscstacees — 15,434 216,080 62,804 4,000 © 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........ceecceeeeee 172,592 1,769,321 29,556,534 868,053 902,674 


TOTAL ASSETS .00........c.cccsssscsecscsesscscssencersones 404,965 5,911,028 80,516,826 3,505,969 2,609,617 


eee | 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Sper) DIS OE ences ceverctnr coche parm orecucecnoee en Coner 121,000 2,452,934 280,000 — | 
Less Sinking Fund on | 
CGR TES mee terete eecteteea cat enceactnen easectecase _ — _— —i 


121,000 2,452,934 280,000 _— 


Less Payments due within 
OME VOAN ceecceecteecsctescscesvesescnncestaeenetearstrensestats> 


gS 21 eerenerns ceenen rr ort ay oN PERC ecod rr coe teen 
LIABILITIES 
GUrrenti Lala Dilities ate crcectceveasecetan cyst strc secteteeee 39,300 
OES PAW iLIPISS accccsccscaceos- sce censeeccetesoscdeccnevecesacont= 2,662 


gl oye: een Peachtree teen err eR F enor Pee Erect Tee 41,962 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOrtization ............scccccecsereereenes 
NZESS ANON CLEAUI OM saveseteectaNedvartnipeesestaceaceressrenses 


36,000 


295,444 


| 
20,000 = | 
i 


85,000 2,157,490 260,000 


$15,915 
78,741 


8,342,138 
1,721,649 


3133351 
18,660 


594,656 10,063,787 332,011 


7,488,875 
1,024,851 


166,154 
(PAY 


383,956 


6,464,024 93,837 
62,804 
1,889,264 


868,053 


REESE VES atest recastece conc rcsaenotinnecacdncedianantenvencosian> 
MOE CIETY OIE oes eager taser -taateescnepscaravesrsoseaterades, 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO «....00...cccsecesces- 


206,320 

50,475 

256,795 

110,816 

7,878 

102,938 

1,347,210 

902,674 

TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 404,965 5,911,028 80,516,826 3,505,969 2,609,617 


3,078,095 
1,769,321 


32,274,991 
29,556,534 


189,537 
172,592 
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}tatements for the Year Ended December 31, 1989 


meth Savensbusnasenestesrsehs aries ecs tient ee: Cache Bay Caledon Cambridge N. 
Dumfries 


325135 


Campbellford 


Capreol 


See suasenisantovactuessesucstgereeteastis cts 274 2,504 1,738 1,452 


. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
(Utility Equity, beginning of year .............cccc00. 185,328 2,979,634 28,911,095 1,788,030 1,296,433 
BRC TeENCOMIC TOT VOAT aie sct 5: cectovsckssssstceseetiete tacts 13,407 98,461 3,363,896 101,234 50,777 


Capital Contributions in respect of 


 land/street lighting plant received in yearns — — — — 
PACJUSEMENES ....2.....sccnssesnvssesnsess PRO tesa: (9,198) — — _ 
TILITY EQUITY, END OF YEAR .....cccscscssseee 3,078,095 32,274,991 1,889,264 1,347,210 


, STATEMENT OF OPERATIONS 


EVENUE 

BEVIS: REVENUG 02. Sectsceticssusssscaitioeandsivcdovavenss 335,296 4,358,885 56,548,294 2,340,339 1,624,005 
Other Operating Revenue ..............cescscsccssesesesees 9,283 63,405 1,714,000 82,150 36,175 
RR ARE VENUE acs. ierieicieccice nso esas cloocsce 


BST WAITOIASCC 5 csteihes destowsbusssendeuensecsba reo bat sate 304,161 3,672,218 48,880,115 1,787,175 IS50152, 


Bacal Generations eres en sont tate boolean — — —_— 62,406 — 
Operation and Maintenance .........c.ccccccssssseeeees 3,491 280,484 1,960,591 126,502 82,198 
mallinorand COllectingn, wesc eeteactea tee, 7,362 75,136 879,453 74,960 49,169 
BaeaFENITVISED ATOM set eae scseaes hs tentesteovept win teatrees 5,080 137,063 1,334,772 149,765 69,375 
Depreciation Less Amortization ........cc:cccc000000. 11,010 144,094 1,545,596 80,555 56,340 
BepancialEXPEnse cavsce eer ose Pte a 68 14,834 297,871 39,892 2,169 
BALE EXP ENG Bitrate ee a neoeeneten ren tomes 331,172 4,323,829 54,898,398 2B2N295 1,609,403 
come Before Extraordinary/ 
SEE SR ee, a a ee 13,407 98,461 3,363,896 101,234 50,777 
straordinary/Unusual Item(s) ...........ccsecceseseseeseees — -— — _ oa 
BenNCOMED sae th rari ata tciaen nee. 13,407 98,461 3,363,896 101,234 50,777 
| 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality .........ccsccsecssssscsesseesereneersaeeneensarensessacsees Cardinal Carleton Place Casselman Chalk River | Chapleau Twp. 

Num ber @fj Customers sannats.ceucasecenedaceececsuteseateceocoes 749 3,129 955 379 W372 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Planitiard Haciitiosscc.cciverssacencscahucacusaeets ssnstococoes $58,257 3,161,694 1,358,441 405,275 1,442,902 
Less: Accumulated Depreciation ...........seceee 267,710 1,133,578 353,206 188,720 480,947 

ING fBIxe QUA SSetSiycccccecestecon cee csarnaauraeecasscatesss core 290,547 2,028,116 1,005,235 216,555 961,955 

CURRENT ASSETS 
Gashiandiibanks :, 5am tetanescecesceere east te tess 134,445 614,751 16,944 43,196 207,098 
PraVES te Ta ES ees acer soso ccecheceucee Wacdetsmeacs sees guccecesvenacs — 15,000 — 62,696 119,320 
ANCCOUMES RR ECCIVADICsoiscacccsscsresctectesecsssssevecescass-se 39,171 152,023 180,040 36,906 44,550 
WinbilledeRevemtioim. ccasectvsestescsescervecceere- ewes 101,646 609,000 239,017 59,038 330,939 
EMIVGTUCOUY eterno et eanan tea tuael tere teria seer eceee teas 1,146 106,463 18,717 3,076 47,575 
(Od a(S teas AORN Phe cere cri ce oer panto Coec eae — 7,872 — 2,798 — 
otal GuntomteASSCUS cee eters cree ct teecccccscn spas casoaces 276,408 1,505,109 454,718 207,710 749,482 | 

@UMEIERGASS BUS a eoettes i teecet canoes sts cosemeaes ste svacwahos — — 3,061 -- 1,100 

EQUITY IN ONTARIO:HY DRO ....0....2.c..sc0cs00 390,376 2,068,710 594,275 232,268 885,042 


TOTATRASS ELS a a itetrtas.ccns-c-sscetaee steneeccesys 957,331 5,601,935 2,057,289 656,533 2,597,579 | 

DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long 

BORE CEIE dete teetoe cote cans escths setecoes eure Uataescneere 24,933 

Less Sinking Fund on | 

Ds) orerat aS enter eeeeaercn Seecmm concer ores poercaoreccec —_ 

poem pen ede . 

a i 5,834 

468,822 89,639 243,421 

8,149 2515 54,962 


298,383 


Less Payments due within 
ONG CATs ects peace sett ceet tenes sseneross sneedsnateenanece cscs 


BENG CALs verse ao ek ceson ctr sancactacat ata set tens coscestare cesta tons — _ 
LIABILITIES 

Gurren Bia Diliniesseeeaee. cece ste eccescaseseterscccatnes 70,020 379,945 

ADERET SIA DULLELOS oar, cacutecarkarcetqadheeyecscostocseneresusoetoat 4,033 11,020 


| 
19,099 


MORAN Sci cartons tage i ensererraereasedcueetpeaccrteen 390,965 476,971 92,154 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 324,030 272,009 38,390 41,299 
Less Amortization i. 4 s.csccacnessonietectesssscasconssssvoceeses 51,624 35,390 8,549 8,302 
Si 272,406 236,619 29,841 32,997 
FREES RIVE So ccs scan ses ingesaxcneseancoiaencansseacearnaccecereceacke — -— _ — — 
MOT EPS EGER  EOMG ILE coc cct cc cncescceventornepuestor ancuecnecene roms 479,787 2,869,854 749,424 302,270 1,375,324 
BOUTRYAIN ONTARIO Y DR ON oer ccsvecinsoseso=5 390,376 2,068,710 594,275 232,268 885,042 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 957,331 5,601,935 2,057,289 656,533 2,597,579 
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pienierits for the Year Ended December 31, 1989 


| 
H} 
| 
| 
q 


q 


gS SR ee er ee ne Cardinal Carleton Place Casselman Chalk River 


| 
hmber OMGUSTOMETS 2 a-ee era tes oe Os 749 


Chapleau Twp. 


33129 15392 


| STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year oo... eceeseseee 426,512 2,690,484 661,501 300,460 1,252,872 
Bact nCome for yeatw.eecic.s.:casts ee aes 53,275 179,370 87,923 1,810 122,451 
Capital Contributions in respect of 

| land/street lighting plant received in year ..... 

| Adjustments aeioagsesranesetatsescertsoscracrsacereeee ee oat 


MILITY EQUITY, END OF YEAR... 479,787 2,869,854 749,424 302,270 1,375,323 


| ,, ——$< <a ————————OOOOOO 


| STATEMENT OF OPERATIONS 


3 VENUE 

BCE REVENUE Mirra 5 icascistonladeone: 680,324 3,581,005 1,528,491 417,704 2,111,895 
Other Operating Revenue ....... kexideteal eae 17222 92,921 35,241 14,221 54,115 
BEAL REVENUE wenn 
‘PENSE 

PET EMTONASEL PAV dis ccc cache sod Nn Rckves 595,118 2,990,811 1,350,978 385,295 1,704,434 
BCA CNEL AtON eo Ee eRe ene k le a —_ -- _ a 
Dperation and Maintenance .....cccccccccscssccsesesceces 7,544 157,561 5,630 3,114 85,286 
Bemis atid COMCCHAG 6.55 c3cccsscvcedsncssscssiacsscesesncesen 6,686 127,658 30,951 16,298 85,809 
SPBRLIESEY EUIONS 2 Miiicl Rachie ce Rhian peechec ce 12,747 113,848 45,405 10,006 LAS 257 
Depreciation Less Amortization .....cccccccsseesseseoss 22,176 103,243 42,290 15,402 48,542 
Mirericial Fxpense a. as.ssacensscescsiacitevssonstbcatineseass — 1,435 6,231 


I 


555 — 
ets EXPENSE Swissco cawnhochaseubisis 644,271 3,494,556 1,475,809 430,115 2,043,559 


‘ome Before Extraordinary/ 
Ririall MRCS SAE td eh es eon 53,275 179,370 87,923 1,810 122,451 


Sn ee 53,275 179,370 87,923 1,810 122,451 


i ooo 
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Municipality ater ccitscsacstoscssteetocncecacee: sareetaeets 
INWmDen Of CUStOMeCYS ihectessescccenssncteceacsesseaess 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plantiand Hacklities vcr. cscecascseneecsstocetersrs 
Less: Accumulated Depreciation ............... 


Net FixedsASS6tSevcccccciccccscsoveiccavtusscvevenecese 


CURRENT ASSETS 
Cashiand Bank: s2.ctisscctcsscccceccvaccsencaasetectseess 


PAVESI IIS ices boss tcecoeeenvovcensaaspaes susescessvawents 
ACCOUNTS RECEIVAD Er sccsssecscertersecdinccevsnccoeses 
Unbilled: Reventte ss.acacc.cssacetertetonnseasie 


LOtal GurrentcASse tSiscee eszcssaerateteoveomncestsces 
OTHER UASSE TS Fis cies esti reteehdsn Montetetereseeee 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................. 


TOTALASSEDS iin do sveveccsssorstesasacvrecsosees 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


MOTD SDE i. cececevsvctcecvasunice cosseacesavcstsctagerieeseces 


Less Sinking Fund on 


DEDENTUTES hiccccracearetinveee ated Rasen eter 


Less Payments due within 


ONE VEAL ace ree iteea ae caowtach nscevuntetenetcoramesesee 


LIABILITIES 
Ciirrent LIA DUIGIES ccsccancesscestaceesvalecetianceccacane 
Other Prabilties...ccatdccewstestosscetvassecse cases 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZatiON ........ccccceeseeseeees 
ess AMOrtizatiOnscscicecsacneesosecsecsuragantancestes 


RESERVES SG irccssccssssas-ceatoncacecnccoparttetesncuet stants 
EY ABOUIUDY vastcisecetnceressce net cceuneceeavacese 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ............... 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Chatham Chatsworth Chesterville Clifford 


Chesley 


15,999 208 911 693 339 


$ 
272,607 
122,043 


$ 
1,052,212 
403,172 


$ 
799,969 
330,510 


$ 
22,627,178 
6,818,196 


$ 
136,406 
68,232 


469,459 150,564 


15,808,982 68,174 649,040 


31,227 


49,977 


35,839 


365,159 


6,800 


1,444,311 9,329 19,316 10,788 13,988 

2,097,383 37,023 187,147 213,615 39,000 

1,024,962 720 S512 10,727 7,228 
155295 Us 6,025 4,790 2,158 


93,601 


219,415 


OF,122 


152,873 


299,839 


750,218 


605,079 


827,936 


4,588,751 
127,572 
13,818,063 


ts P| - : 
1,258,352 12,000 — 
12,000 = 
40,116 123,347 240,746 43,433 | 
1,403 5,740 6,603 350 


188,660 


1,069,692 


2,429,285 
18,336 


2,447,621 129,087 247,349 43,783 | 
| 
1,036,861 102,754 8,328 
106,408 15,050 1,542 
930,453 11,781 87,704 55,374 6,786 | 
16,077,539 111,996 732,088 771,815 193,596 | 
13,818,063 152,873 750,218 827,936 219,415 | 


| 
34,343,368 318,169 1,699,097 1,902,474 463,580 | 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Chatham 


BURLEY 155. ccstinss cnuieniedivwlD vcentronautceaeees ©. Chatsworth Chesley Chesterville Clifford 


Bomber Of Customers ,.chitin ses 15,999 693 


$ 


B. STATEMENT OF EQUITY $ 


$ $ 


Utility Equity, beginning of year ..........ccecesseee 14,906,242 691,764 717,583 188,205 
Netncome: LOL years. et shi.-.s:5 ee, 1,171,174 40,324 54,232 5,391 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — 
PACHOSUE NTS... 1. eee OS put, SNR ts 123 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR ............0.0..0000.. 732,088 771,815 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
BE BVICS REVCTING ccs scnarivsascnsoravscesssstssc teh Messen 24,224,894 282,105 1,111,059 1,469,478 390,402 
Other Operating Revenue ..........ccceccssesecscsssesseees 218,604 Dliig) 36,882 42,386 5,118 
Be NER WENGE yaa u sian aizcsat ep sniinesieses csenals 
2XPENSE 
omer Pun hased i424 be ccvscsschaade acs 20,146,195 244,325 966,586 1,363,828 345,175 
BESET AION osc actin A vctsessanouhcrsscaces — — — — — 
Operation and Maintenance .........cccccccccsssssceseseee 1,218,059 4,087 55,728 26,913 4,962 
Being ANG COMSCHING ....1:s..nccessosncsnssvucesosersssheenss 589,788 5,536 30,310 18,163 13,501 
LUCE GTS C1007 ee aan Ad a, ar 423,487 6,571 23,265 19,532 15,630 
Depreciation Less Amortization ..........c.ccseccese0 712,913 4,902 31,728 27,399 10, 
BRATICION SD CRSE 505 nccns ssucoiseninss Sack cosdevprocevvseceedcs 181,882 1,797 
AGN Poy 3 © gt 2 [CSO 23,272,324 265,421 1,107,617 1,457,632 390,129 
ncome Before Extraordinary/ 
SLTCTED BCS CRRA aac aoe 1,171,174 18,861 40,324 54,232 5,391 
sxtraordinary/Unusual Item(s) ..........ss:sessessesseeseene 
EET 80 C1 OF BEL, AER URS Bi ar Sone SSR OeE ae 


18,861 40,324 $4,232 5,391 
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Miinicipalityicch.ccocrscoccteones crceteeoysteccsnconconavncerervenratts Clinton Cobden Cobourg Colborne 
Numibernob Customers icccteccrtccsscexessvscsnsssesesteaveeneiees 1503 530 6,192 904 


A. BALANCE SHEET 


Cochrane 


1,963 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plan tand Baciitics st.cseecctccccveccvecaasstenvereeeeascars 1,678,927 373,787 7,209,789 2,395,043 1,020,744 
Less: Accumulated Depreciation ..........::cseeee 749,823 155:517 3,067,434 1,061,471 339,053 
INetsBixed ASSEtS occ opsccscscestasvetntesthatecoonscosstss 929,104 218,270 4,142,355 1.333.572 681,691 
CURRENT ASSETS 
Cashtand Bank 32 cave venir sidcssecsst soot eres 275 42,022 495,034 214,815 124,562 | 
Tries tine nits wc ccacasceceuscacteceecsstuvtesvasdarasiosstev a icstananes 12,000 — 288,067 265,000 = 
Accounts Receivablezscs.cc:scsireaenee te sssnesenseest 14,140 23,547 858,424 117,897 30,157 
Uinbilled Revenue tr caiccsctasescorsettrstsersvssszatseas 282,000 91,127 810,600 434,689 189,200 
TPVOTLOKY ec cstecadsacesercnsseasercresssesesatenoceacsodescssbasssones 27,462 1,720 207,339 93,608 24,759 
CPST sccsssclscacesss eb eecrte tas eocceecastocovessteeatsneeatoess 5,295 7,855 26,073 — 7,929 ff 
‘Lotal: Current A SSCtsé x cacecnctssaropeniedevavexcsnsttsvsaonytes 341,172 166,271 2,685,537 1,126,009 376,607 
OTHERIASSE DS rire cackestecthecscsuseetecsoesrscsten teats 25,000 — — —_ 1,298 | 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .0..5.0...206:.-0000-2 1,095,489 319,760 5,954,096 1,664,908 583,610 | 
TOTAL ASSETS wsnsnsenoneinntnntinn 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long | 
OTIS SD Gh ce costae nectstavices staan areccetett ssPeesowsrc 
Less Sinking Fund on | 
Debentures) ccscctocencccachectem maa 


Less Payments due within 


gee " - 


295,000 52,000 } 
30,000 6,667 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


OBC NCAG ieraccucsrospanteetierstserbanetoncsasbacsarstere cine aaaake 
} 
fs OE, RC Pe RS Yee Bo OPW He Unter 265,006 45,333 | 
LIABILITIES 
Osler rit Pati 8 i coclhi ie ecadaiin cones 204,157 1,534,228 421,259 131,520 | 
Cite athe ies, ee ee 36,805 14,353 25,934 | 
Teele ee ee ee a: 240,962 73,751 1,548,581 447,193 134,515 | 
| 


SubjEcl to-AMmOrti zation ccs ccsccccesecetasesessesstenss 25,094 $12,293 54,313 | 
ESSS-ATMORUZAHORLS. csccntccacares cies teanneteanasteesescs 4,343 32,548 12,249 | 
| 

36,843 20,751 479,745 44,030 42,064 
REESE VIBS 8 cciciascscacecastcessesepscseatescictacamcrccesesuoune — — = +4 — Fi 

ASE OT Vetees sc cccceccoss caseantcenscbesvexcrseesetes 1,017,471 290,039 4,799,566 1,703,358 837,684 
EQUITY IN ONTARIO!HYDRO) dsvicevessecesceensss> 1,095,489 319,760 5,954,096 1,664,908 583,610 
; 

TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


2,390,765 704,301 12,781,988 4,124,489 
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tatements for the Year Ended December 31, 1989 


Clinton Cobden 
1513 530 
$ $ 


SE gE SA) et aOR Re Cochrane 


MOCY OL CUStOMETS co etre teste eee 1,963 


Cobourg Colborne 
6,192 904 
$ $ 


STATEMENT OF EQUITY $ 
Utility Equity, beginning of year vo... 968,641 259,972 4,784,111 1,618,876 746,625 
BEE STICORAG LOE VOOE feces stassecisdsdses es scibaeatvtews 48,830 30,067 3,310 84,482 91,059 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... — — — a 
—FLESSOCS PCCM oP 0 a Be _ — - — 
MILITY EQUITY, END OF YEAR....0.00..0.ccccc 1,017,471 290,039 4,799,566 1,703,35 837,684 
STATEMENT OF OPERATIONS 
3 VENUE 
BPRS TR OVOTIIE eo virds Wessiesiisas vests cece hea iciess 1,729,927 598,023 10,300,932 3,355,101 1,188,591 
Other Operating Revenue .........cccsessssessesssesssseee 35,508 7,078 310,570 83,480 33,889 
ES REE ENVIS Serica dteressovesnnnssavtartteivns cana 1,765,435 605,101 10,611,502 3,438,581 1,222,480 
_PENSE 
gh gh tee TS Ui et en See ee 1,430,813 514,542 9,774,557 2,849,143 989,223 
OU IDET | cee a a — —_ = — == 
Dperation and Maintenance ........cccccceccsscsceceseseee 89,348 14,065 220,500 182,311 38,070 
silling and Collecting aa ON Peon Ser CEERI 29,442 153555 219,669 91,031 27,388 
BIISLT ORO toy des ch arntecannsmoanlnardibets: 106,820 20,688 147,197 118,322 41,228 
Depreciation Less Amortization ......cccccccccscsseees 59,007 10,184 245,720 79,725 30,003 
(EES tire oc ok a 17S _— 549 33,567 5,509 
Beene AP ENS Ess scerassasecncasesarrtnecrmenstitctvitcncteas 1,716,605 575,034 10,608,192 3,354,099 1,131,421 
ome Before Extraordinary/ 
Be ONil EECHIG Re, Aoi saci sen Ge eaten 48,830 30,067 3,310 84,482 91,059 
raordinary/Unusual Item(s) .........cescesssssssseeeeees — _— —_ = 
BMC soe. te. de, esesssh Anachemisastaee atbomwantancsuies 30,067 3,310 84,482 | 9059 | 


70 
| 
Municipal Electrical Utilities Financial 
| 
Miuinicipalitycrrsesscctuecsncecusrsbacsstanstyedotccnc nen nae-casvereasaees Coldwater Collingwood Comber Cookstown Cottam 
Num beriofi Customces..ccccrestcaccseccoresesanesaeectareesett ees 600 7,033 293 546 447 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantiand: PacilitieSx.es- srs .crc- severe. sesevetteearateesensev 578,406 6,827,373 236,776 512,199 730,588 | 
Less: Accumulated Depreciation ............::ssse00+ 224,049 2,653,207 93,668 180,059 190,858} 
Net Bixe dYASSCES. csi ccsccbesensaceesartacrottecceotececsons 354,357 4,174,166 143,108 332,140 539,730 
CURRENT ASSETS 
GCashwandsBank 2, 02 Meee aiccscc choses ne etre ies 9,750 541,074 19,705 47,348 20 
NVESEME NES conc cate costae eecccten conerea an tepaesese eseseesccr aces —_ = 20,239 — 14,113 
ANCCOUNTSUIRECEIVADIC cscs ccccccsevenscoet recess sseeoncaaesos 19,616 898,235 15,356 40,142 7,128 
WbillediR Evenue cecscceecccrcctecssceeesstetscsesnsceeseats-oee 183,209 921,442 51,700 105,638 90,259 
TMV ML OL ee ccceceeceeccuselcossceutses su snossseomescnesessearaessaeenes 5,686 927,821 3,000 20,745 — 
(Bde) dh A POP Peet Pe ere CrP ER COR 3,398 1,200 3,008 + 539 
TPotaliGurrent ASSetS.., cccecocsscucsese cscs cneectrecs cscs 221,659 3,289,772 113,008 213,873 112,059 
OTHBRAASSBTS i cesiee ter fnestenensssucscasceptnerectenereane — 12013 — — -- 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........... cscs 423,133 6,062,442 229,876 267,027 189,457 


PORAIPASSE TS Bate cetecccscccsccssrercccecsttarecerscns: 999,149 13,538,493 485,992 813,040 841,246 | 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
MO TEMUDVSDE sever evens sete tecctacssssaccesssseassceonetteacttvens=-> 104,000 
Less Sinking Fund on 
MYC ORINT CS eetec cutest cre aeenccesence cece as ancce — 


ue faecal teats ; 


Less Payments due within 


OVA CESSEEU Retro hr oracncr: hr oer Pee eeeeceeetir acter rchorcenoseecer 28,000 
f Wa 42) WANs cerca PRO eRe ee tec, creer TE CREO 76,000 = 
LIABILITIES 
Gurrre nt Wsta bilities oes cevencccctascatetssarcencescsatenscencncs 130,310 S701 45, pp 142,285 89,629 
OPS TAL TAD IIS 5 canscancaenuscesscaceusserassescceterecazsacasases 3,486 230,174 4,630 — 
Pata ecreeesencclgt sca cuechceatsenss ndnceeicnstaastradsceaksecees 133,796 1,800,485 146,915 89,629 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SUbJECt TO AMOLIZAHON -sacceccronecescagstacasesseoanes 63,967 408,867 66,981 409,665 
MOSS ATIOLEIZATION ccs ccsccentatettesasculisncssverssssssexcncesees 8,182 65,190 12,905 98,642 
55,785 343,677 54,076 73,126 311,023 
RESERVES eraser csscsanesssctseansreceetnaposcntonmracnatanesseatorée = — — — _— 
RUD TYE OOTY. cer snesesacavenerasacsttassnesnscescososes 310,435 5,331,889 155,754 825,972 251,137 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ................000000 423,133 6,062,442 229,876 267,027 189,457 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 999,149 13,538,493 485,992 813,040 841,246 
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BETLITNICID ALLY c7.0;c'ctcas ns Sehsettae mast. scsc.ncasee eet cerane Coldwater Collingwood 


matMbDenOn CUStOMEIS Acs ateccceen ties. 7,033 


Comber 
293 


$ 
157,356 
(1,602) 


Cookstown Cottam 
546 447 
$ $ 


294,201 248,762 
31,771 2,375 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year «0.0.0... 
INeGilncome fOr Year trteotcss.c-c-ecstheateteren tetsen cus 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
ENOTLUS CTC UY OS 5 On arr, OR Se 


$ 
250,078 
60,357 


$ 
4,858,550 
473,339 


> > 


5,331,889 155,754 325,972 251,137 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR...............000 


310,435 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
DEIVICEHIREVENLIC tere tostrssccecescoetneeteth csieees 836,849 13,171,444 386,707 598,013 412,139 
Other OnerannouReventicn. suncereene ae, 14,309 201,103 8,309 14,754 7,250 
—OYIUAN Bal 84 NYA SS Ri SHR a arene eee Sn Ue 851,158 13,372,547 395,016 612,767 419,389 
EXPENSE 
ROWETIDUT CHASE see eetctes.stresxcssststetee eet es ec 708,095 12,045,610 345,044 $05,164 361,121 
BocaliGeneratlOnenc este et ese — — — — — 
Operation and Maintenance ..........c.ccccsescsceseeees 12,324 333,034 10,961 16,623 11,949 
IBtllingand (Collecting ei.ces..cccte ce seressccssteseess 20,382 121,092 6,369 23,183 19,889 
PXGININISLF ATION estases oscaceereaesene arse ieceoce ses sseeten ae 18,517 112,827 20,116 19,297 12,024 
Depreciation Less Amortization ......ccccccscceeeees 20,468 273,592 9,396 16,729 11,347 
IN ANC al EXPCUSC acs. rccecmesnert ate eee ereneretaveie 11,015 13,053 — —_ 684 
BHO TUATEE NIRENSB oscars nett te ees 790,801 12,899,208 391,886 580,996 417,014 


Income Before Extraordinary/ 


RO MUStALILOMIS Asc ssemyatesersecosececarce-scescaetotestoeecacs dase 60,357 473,339 3,130 Sia) 2,375 
Extraordinary/Unusual Item(s) ...........s:csesseseseeeees — _ 4,732 — — 
AG BUS IY ES Se Pian: Seer ea 60,357 473,339 (1,602) 31,771 2,375 
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MUuicipallity .......-0c.:s-sssssvcssesensnssnensnscvsseseencsseessen 
Number off Costonmicts \icccetee-ccotsrcacesteasesscseresees 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plantand Pacilitiesis..cscces-covscsssncersacseeverssers 
Less: Accumulated Depreciation .............+ 


Net Fixed ASSCtsoo ovasisesusvectcsesstarsgeeansest he 
CURRENT ASSETS 


Cast and Banik iiccct tits. deaetsscsvseecadecougsaozzcesce 
PTVESTINEHUS | cccsy tect veatereveresnsteneveseartestavacsaneense 
INCEOURES IRECEIVADIC vecccgeccccnctes seve cncsencscesensess 
Unbill€d REVenUe cciscsissscccacsencsenreesossssesseonses 


Total:@urrent Assets activcsvcsscessevesovstiewaveceve 
OTHER ASSETS kc nccccssescctcetieccscctuserecsvaseoveressas 


eeeeees 


EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........eeeeeteeee 


TOTAL ASSETS ©.......cc.csscccsessscossscesensssaes 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


"Pern De Dts. Gcecdeccsccduttt ascovesescvedode-tevassvecuvecsenss 


Less Sinking Fund on 


DeDGNtUECS Fescsrieccveevecdes i ceanivde vay sorsemnszecesveeeseees 


Less Payments due within 


OME YEA .......seeeeecseeneeeessesscnenereeesesneeeeereeseseneseeses 


LIABILITIES 


Currentita Bitte ccastecevestossasecsssovevevcsnsesacctsoneses 
Other Lupus ck aoe vaccuascareccvsesrevancetessssasseees 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZatiOn ..........ceseeeeeeeeee 
LGSSUAMOFUIZATION Sess cesanencorteteessavessucentesctasre 


RESERVES fate otst ae ragtecccsusasvorevecseavstntecnieacers 
WEBER TIE BOUT Yr oratersssvassacrnciorcrcsintastearss 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO............... 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY 


Creemore Dashwood Deep River Delaware Delhi 


583 209 1,821 313 1,929 


$ $ $ $ 
429,807 109,341 2,985,065 431,114 1,996,121 
198,382 59,299 1,451,968 TL 9SK 785,976 


231,425 50,042 1,533,097 359,163 1,210,145 


88,212 23,213 185,103 8,116 45,314 


_— — 15,389 _— — 
19,539 4,778 43,772 7,568 14,267 
132,821 34,500 711,306 62,900 291/312 
12,802 — 104,932 —_ 43,452 
3,073 IAs 7,384 _— 6,001 


256,447 64,206 1,067,886 78,584 400,346 
1,500 _— — — 22,580 
363,295 166,130 1,776,222 132,525 1,171,785 


852,667 280,378 4,377,205 


EERE ~ - 
86,000 80,000 144,000 
a¥. — 53,000 90,250 
110,385 20,494 584,736 
3,095 — bars 


113,480 20,494 584,736 


570,272 2,804,856 


297,750 
49,504 


86,654 347,254 


166,895 
17,123 


1,540 
450 


37,090 
S,h/k 


— em 


Sh3l9 67,335 149,772 1,090 
344,573 93,054 1,895,912 126,221 1,194,477 
363,295 166,130 1,776,222 132525 1,171,785 


; 
2,804,856 | 


852,667 280,378 4,377,205 570,272 


as 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


BVANITUICIPALILY ccssrzseaveasnvescssedsesove taracsenstoassogeeiesiatietess Creemore Dashwood Deep River 


BUTE EOL CUSLOMETS:. seecctercssctsckes toesrccssceotetce tt sdece $83 209 1,821 


Delaware 
313 
$ 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ 
Utility Equity, beginning of year ...........ccceceeee 329,685 1,919,303 123,520 1,126,786 
INE HINCOME LORY CATA Secevct-ccsscerek-steeett ttt ee 14,888 (23,391) 2,701 67,691 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — oa 
PNGJUSUMENES -.2.d..c6 occ ectetetonsgs tetencs arora ccsess wari — — — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR occ 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
DELVICEIIREVENUEG nee tttacteeesssiveres ts eee ace uoes 787,633 208,956 3,151,205 320,727 1,988,688 
Mther Operating Revenue ...0....c.:cesieesccassscaes. 10,145 2,310 111,348 4,507 105,984 

RPT AL REVENUES, 025 aisccnsacmtl divbcotivar 

EXPENSE : 

BePower Purchased 260.5. 25)-.cisccescsovonssstlalvelslulesteooes 715,776 190,756 2,822,169 279,943 1,559,138 
MPCAILGENOLATON sete eercrssstceicctict oe ee — _ — — —_ 

_ Operation and Maintenance... cesses 9,729 1,650 111,789 9,479 116,749 

Me Billing and Collecting ...............cs:esscsesssesssesceeensee 24,782 9,355 98,190 6,182 144,165 

BAIR ISE TATION Es ccctactace tocar eon os aes oe hee 17,595 6,375 109,532 6,223 108,251 

| Depreciation Less Amortization ...........:cc000000+ 15,004 4,292 119,375 11,971 75,803 

| BInanictalueXpense fee eee er eee 4 — 17,389 8,735 22,875 

BB TAT PXPENGE oi ccccccssssasaicisswmeriaamionnes 


Income Before Extraordinary/ 


Be TUSU.al TEMS <<. teasebsactcccssercvesese topsaserevesovseoesseate 14,888 (1,162) (15,891) 2,701 67,691 
Extraordinary/Unusual Item(s) ...........ccsseseseeesseeees — oa 7,500 — — 
IG sats datshosinvantacsiciantoy e555 preelbcaptaesaasbane 


14,888 (1,162) (23,391) 2,701 67,691 
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Municipality ...........s.ccssscsesssssssensceesenecessscsssssceneseneeees Deseronto Drayton Dresden Dryden Dublin 
INUMDET OF CLISCOMIETS -.cstcccvesssestscsccncecasssestosncuedevesss 723 377 iby) 2,904 130 
A, BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant and Pacts ieseccsstesccscresscteescssssecerssoacesceacs 814,000 503,946 1,083,859 4,241,616 118,839 
Less: Accumulated Depreciation ..........:s++ 375,682 162,897 499,233 1,728,723 75,579 
IN Gt PIKE GASSCLS tar ccciercecccescecncteoscemeenseececcrecatees 438,318 341,049 584,626 2,512,893 
CURRENT ASSETS 
Gashiand: Banks. cecseeeneaaccsceteessnccstdesntoecarstsartces 100 5,263 217,546 506,995 
NTIVE SUITS TIES Mics ie featendictncomsasseon evens te specmweateadenavonees ss — _ 181,607 — 
ACCOUNTS RRECEIVAD LG cisecsssyesevcrnctapee cn scecssueevecsussesre pr Gio 31,663 106,118 
WIN Dited REVEMUC ve cewtesscccectuxccserecccscesesescnnceutess 166,131 76,000 184,400 564,250 
IV.CDL OLY pepe etecneecsceceetosccasseersarseestisconeesecxvtesresne rcs 45,377 15,001 23,780 186,719 
COTS Herrera rcceeceacevrsecerte soceseeneerseetererees 3,735 2,671 293 2,475 
Total. GurrentASSCtScce.scceectsccesssetecevuseccvoroeusnoei cent 239,614 106,672 639,289 1,366,557 51,890 
OT HIE ROASSE TG eosrirterectetactecscscescsuntatentetseredaracees 5,000 — 1,200 52,252 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........cecceeeeees 606,839 281,420 1,049,855 1,823,723 132,451 


TOTAL ASSETS .........:c..secssesssssseesersssessonensesees 1,289,771 729,141 2,274,970 5,755,425 227,601 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
BREED Dt cee ates Masri cneveeserer-eaasteceravessetnnsess 36,900 35,847 
Less Sinking Fund on 
De be mtu Sisascescsarevert ever usteucs coves cstvacstsaserenscoveets — 


36,900 35,847 
Less Payments due within 
OES VOAM src ccode-csapecetettooncscecstecoesersnonstreetnestennrncntn 14,162 11,054 


22,738 — — 24,793 


LIABILITIES 
Cire ntl abilities ctvccovatcccscincawstcansonceseuceovsdenceases 121,644 65,105 167,592 498,321 17,889 
Other Fra oithes er otc ccccvcas avec cectsesseeeeeseeancensence 12,062 1.225 Sol 65,466 — 
FY OUAU cae react ta ex cone nee teructrnscceneeesnsencter 133,706 66,330 172,704 563,787 17,889 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital 
Subject to AMOrtizatiOn ..........ccccseeseeeeteneseeeens 119,201 76,273 400,206 1,119 
TeGSS ATIOECIZA CON cos iscsecentatteacaatececsuscssecrtecencesensp 12,081 13,045 65,775 224 
31,616 107,120 63,228 334,431 895 
BOP FG VB a cecaccetere cx ceencucah entectanceseceauteccentvastsornens = — — —_ —_ 
WTI ye BOUL nt crete sere seers 494,872 274,271 989,183 3,008,691 76,366 
EOUITY IN ONTARIO HYDRO wiirrrcrcrsctsccees 606,839 281,420 1,049,855 1,823,723 132,451 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 1,289,771 729,141 2,274,970 5,755,425 227,601 
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tatements for the Year Ended December 31, 1989 


Deseronto Drayton Dresden 
723 377 1,127 
$ $ $ 


SeTUICID ALLENS) co boiesns eae ee ee es Bor SION 


Pa Deron CuUStOMersisrrc nieces eter eee 


Dryden Dublin 
2,904 130 
$ $ 


STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ............0.ccc00. 445,426 259,654 865,579 2,851,169 74,687 
BNEL ANCOME TOM YEAR nies eters sett oer 49,446 14,617 123,604 LS7522 1,679 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — cee = — — 

BRAS ION IS sete t ne eset hee eS — — a -~ — 
TILITY EQUITY, END OF YEAR...........0.0000005. 494,872 274,271 989,183 3,008,691 76,366 
STATEMENT OF OPERATIONS 

=VENUE 

BOLVICE IROVENUC Meet ction eee 997,522 504,305 1,818,192 3,879,378 191,603 
Other Operating Revenue «..:....<.ss:essiesereeeseseseievs 42,855 8,621 47,467 82,401 3,366 
ITAL REVENU | Sees nate Rr ay amr 1,040,377 512,926 1,865,659 3,961,779 194,969 
<PENSE 

MOWCIEPUT CHASE Br metemec rates ccscscs duce ee Oe 811,955 454,256 1,585,139 3,195,034 173,769 
mocalsGene ration aan. cies een —_ — os — — 
Operation and Maintenance ........ccccccccsessseseseesees 30,809 10,125 67,946 271,288 2,168 
SHIN GANG CONECIIND erent ee rete teres 46,552 10,619 47,124 89,498 5,666 
CIMINIStTAON pees ee ee eee ne ke ee 60,878 8,773 84,404 96,939 6,796 
Depreciation Less Amortization .......c.cccccscseseeees 33,581 14,456 31,113 147,811 4,891 
Bnancial Expenses core eh eee ee eee 7,156 80 —_ 3,687 — 
BRAT AE XPENSE teen tien coiiee ween es 990,931 498,309 1,815,726 3,804,257 193,290 
ome Before Extraordinary/ 

LAIST US) ES 8 ce, it eet 49,446 14,617 49,933 157,522 1,679 
raordinary/Unusual Item(s) ...........cscecessesseseeeees — — (73,671) an — 
INCOME Sree Sc. alt eer one 


49,446 14,617 123,604 157,522 1,679 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ..........csessesssssesseeneenreneesssnssnssnennsenennenneens Dundalk Dundas Dunnville Durham Dutton 

Number Of CustOmens .f.:ccc.c0-ssescoescesccessescseonsecesseess 729 7,386 2,260 1,145 492 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant and Paciities erect sects. caraccena-o-neceersarescera-caae 611,272 9,964,492 3,527,762 1337332, 464,988 
Less: Accumulated Depreciation .........-.:.-0+++ 231,591 4,278,848 1,150,278 579,961 228,120 

Net BixedsASsets:.cc.-seccacssscereereccvskcas-ornennvevaeese 379,681 5,685,644 2,377,484 757,371 236,868 

CURRENT ASSETS 
Cashiand Bank®) 2255 SAG. oo ccacecsscacsestteceettteeseses 66,223 741,692 108,559 117,261 59,445 
PTVESTITICTITS soot cncee ene actesecses deaseeascncncessvensvassecanaz 35,000 = — —_ — 
JACCOUDES RECCIVADIEsc.cs-r-cssecennsaccrecenceronctecevensoests 33,149 332,064 318,249 20,539 20,292 
Unbilled) REVENUE. -scics-cecctsscetecesceesacesscespceseniee snd 185,307 994,000 197,093 L735SiL 52,700 
INVENtOTY ......--siscecnvesssersssssenscnsareneceneveneresnerssernersoes 36,842 300,937 214,136 19,424 19,110 
Ct ere oon here Peete a caeeeabscsscaseteacscestoesoatacmineces 5,316 14,197 6,997 6,152 2534 
PT tal @UTTET Ge ASSEUS cesssoenc es sescctec cee sce=couneseacageces 361,837 2,382,890 845,034 336,907 154,080 

OTBIERIASSELLS J iirc tite tesssccsccescncecenesstomsntanears — — 11,250 — 4,578 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..........:.::eteeee 537,671 4,879,092 1,772,837 807,200 264,552 


REAL ASSETS tan thee 1,279,189 12,947,626 5,006,605 1,901,478 660,078 


ee 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
AWor gi) Dielol & errenecharscn ercree Perec orca cee 182,000 122,000 13,006 — 
Less Sinking Fund on 
IDEDEMTUTES to ccccceeeecetetesnaretec te neeeneressncecesennenes — — _ - 


182,000 122,000 13,006 — 
Less Payments due within 
OME YOAL <n. c.cesee--carsctesocbenscncnsoseccnsoucecarenenenssnsa00se~ 41,000 — 2,136 — 


141,000 122,000 10,870 


LIABILITIES 
MOUSE Ree Fa DI LLIES crceces cataceasensecteeteentoncconcsnncnccancore 134,919 1,003,733 268,434 122,964 66,647 
COPREE EeFADUEIOS oocrescxcseesceratecensccesetceaccnneedacasaraeoe 3,165 223,808 57,790 21,180 3,170 
Cota coe ca vereeee corti eatusseasuaisauentaceaneaseecenceucesnseont 138,084 1,227,541 326,224 69,817 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZatiONn ........seseseseeeseeteseeeesens 1,299,645 298,567 26,715 
PL ESSEAMMOLENZALION sasccvsscestecnasteveeguescedeatacanesocessacnrs 176,338 32,006 6,936 
42,344 1,123,307 266,561 17,759 19,779 
ROPES ERR ES orci ck Seccerctrcocseasarantaneaus nsccnesnacnesianies —_ — - — — 
CT EU TST TAY OOD Y. sarees cccveccccarvetcencesstncaesncsaccaxcueeaare 561,090 5,576,686 2,518,983 921,505 305,930 
EQUITY IN. ONTARIOUHYDRO «..... cnc. cecanae 537,671 4,879,092 1,772,837 807,200 264,552 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 1,279,189 12,947,626 5,006,605 1,901,478 660,078 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


IVAITICID ALLEY SS 5 ese soscnssddsneesnreehe won eveaste code onveseutiestesd Dundalk Dundas Dunnville Durham Dutton 
ING DET OL CUSLOMETS acces cretioscenchasseversosenceeue 729 7,386 2,260 1,145 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 

Utility Equity, beginning of year ........... eee 507,649 Ds255183 7, 2,361,383 833,010 

INet Income fOR VEATR AAs... ccensesepevecogchdrectstbsevsssess 53,441 320,849 157,600 88,495 

Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
PA GJOSEMENS «ces cate she op caeecsnsssensscaseessehcrersees ote ces cace 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR... 561,090 5,576,686 2,518,983 921,505 305,930 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SERVICEUREVEMIC erties cc.cetnicet osteeteectsrersese 1,110,315 8,461,006 2,532,394 1,357,850 452,107 
@thenOperating Revenue ccc. pesscsesseereeean: 33,010 250,486 87,884 32,781 14,456 
Iara b REVENUE oc lecbeetterici, 
EXPENSE 
BOWemPUurchased eed scccd sks cosessse fee teeters 993,451 6,967,171 1,991,145 1,078,698 364,111 
MVOC al GO NCTALION cc scar nc cons tocancesateonecihestenses<austeses — — — —_ —_ 
Operation and Maintenance...........eessseseeeteees 15,692 421,011 172,729 70,110 24,700 
Billing and Collectin gece ceesceticecesssrsscsteeceensoscee 45,147 312,589 89,736 40,851 19,250 
PN AITINISETA LION est ssrecasecocsecstecesscestctncneareeeseteetszees 10,809 305,187 70,778 65,609 11,586 
Depreciation Less Amortization ............cceeesee 19,496 857-972. 116,926 45,997 16,628 
IN ANCLAlEXDEMSC:osccz nes scancsassoteccsuescceosatsevacstutusee 5,289 26,713 21,364 871 — 


TOU ATIE XEENSES cisssecsucastssacasstispee vicresiesteences 1,089,884 8,390,643 2,462,678 1,302,136 436,275 


Income Before Extraordinary/ 
Mmntistial [tems seers: ce oseceareascscoenessl Metta ctsevesscsnees 53,441 320,849 157,600 88,495 30,288 
Extraordinary/Unusual Item(s) ...........:.ssssseseeeeeeese — _ — = = 


IN BUREN COSIMERG: © Secc cen cattsooscecsscuabossencatansstnssessenciseactses 53,441 320,849 157,600 88,495 30,288 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


IMUTBIGH A ICY set essen nese sete se encecetavs coms cees cartrekemeeenearenet East York East Zorra Eganville Elmvale Elmwood 
Tavistock 
INumberiOf Customers cS iite-cesssscscoctessusceceterereteressss 25,060 830 651 690 183 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantiand Bacilities.ccctareecsccscoscrscenceatt eer teeeeecest 34,970,582 933,641 1,162,023 485,056 103,316 
Less: Accumulated Depreciation ............::c00000 13,868,404 386,885 315,913 223,580 51,014 
ING tBIXECEASSEtG cic sesecsssavcecteatosetecttunsceesstessoes 21,102,178 546,756 846,110 261,476 $2,302 
CURRENT ASSETS 
Cashvand Banks ..22.tecsten sstccecscouchvsoucterom nner st itine 589,164 112,410 3713 37,999 22.302 
Investments iaseaciiicnndteteberniets 2,400,000 a 74,217 95,367 8,628 
A CCOUIIS RECEIV ADC acuteienercceottse css ccicesescecsesces 4,175,359 30,776 15,514 22,366 6,815 
Unbilled Revemtie ive: cyscccsectecssssscosecevsccnscesacesesciees 1,635,641 182,000 125,542 176,323 17,927 
INVEMLOLV so ace cesses cess ivastesenstseacrsessisteusenrscets 2,448,119 28,989 10,766 8,560 2,070 
OTC Seeias ci doccsedv csc eteaeatereeee sich ententee te neseatens 72,874 3,831 3,214 5,363 756 
Total: Gurrent:AssetS-eie caine ceteeneeeeeees 1:433215157 358,006 267,026 345,978 58,508 
OTHERFASSEPS ce etcriitskcnsscetcnestseanereetetas 761,870 12,000 38,622 7,788 700 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ................ eee 28,187,889 823,780 304,850 457,707 95,502 
TOTALSASS ETS es terse cescsucsccceateesseaestoe vans 61,373,094 1,740,542 1,456,608 1,072,949 207,012 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
SPETRMID SIGE Ga ccst tecte at cnicacasssececuoasceeeessettcaaasas 198,998 545,945 25,730 
Less Sinking Fund on 
Debentiwresss sete eee 
198,998 545,945 
Less Payments due within 
COTO VC OTs Seance tt recseee cxasassntasabyassamaneaareenneacnn 61,298 36,400 
Totalbeycisricy hsetimatearener uteri ate eee 137,700 — 509,545 
LIABILITIES 
@urrenbEabilitiesesccstaviecaistecsese ce sveescccessscatoreee 4,872,259 156,693 155,856 119,420 
Othen Diabilities Sey. coisa satis recaonnenees 654,772 600 38,497 5,435 
SD Ct al eres corso lnct sacsshcsessbcnatnabeacancancaceverezrees 5,527,031 157,293 194,353 124,855 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SUDJECE OVA MONTEZ ALON cieces teens, sista ceneneatasasoxe TORY) 231,744 75,787 
PeeSS Ari ZAtiORecserre srtessscescncnteccsce eanceatencoese 139,205 22,198 LEST 
637,912 209,546 14,096 58,216 
ROE SERVI Ses ecw ttact wen ayt oocscacacecsscs omectes eecancenes — - = a= 
RTE BOY eee oes cs sects uat tocar taceeacencery 26,882,562 549,923 433,764 413,295 
BOUTT YIN ONTARIOIBY DRO Wi rrctcesssraccees 28,187,889 823,780 304,850 457,707 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


61,373,094 1,740,542 1,456,608 1,072,949 207,012 
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BURRECIDAUIEY Pose ces tose ansss-n tree eA sce er be East York East Zorra Eganville Elmvale Elmwood 
Tavistock 
BPEINUCT OF CUSEOTIETS o.5.-cievscascceccoutnscoscasvesssteteasevere 25,060 830 651 690 183 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............ccsceee 24,845,747 483,179 424,715 362,430 82,302 
INCTINCOME TON VEAr Meret eaecercekc teen eee eeee ce 2,036,815 66,744 9,049 50,865 qiZt 
Capital Contributions in respect of 


land/street lighting plant received in year ..... 
PACUSLIEN (Screener eee eee Ne 


| UTILITY EQUITY, END OF YEAR.............000000.. 26,882,562 549,923 433,764 413,295 


_C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
BME SETViCe REVENUE .cscostscscsccessssssesosissstbcdecosssleseesesens 45,236,054 1,322,249 711,148 1,095,465 145,446 

Other Operating Revenues 1,138,001 21,360 26,415 19,682 2,296 

mOTAL REVENU Berane cee 

EXPENSE 
RowembPurchased Svacseninite eee es 38,789,996 1,177,776 532,487 958,685 117,736 
MeOCAal GENeEAtION se eee ee ees — — 33,380 — — 
Operation and Maintenance ............esseceseseeeeeee 2,076,302 12,810 17,072 15,739 3,783 
BAP An COMCCLNG eaaceieer eee e 1,047,959 24,446 19,342 42,823 6,299 
PNGMIMISLEALIONE Seoretr asec eee 1,049,526 34,028 21,402 24,589 8,542 
Depreciation Less Amortization ............c.esce0e0e- 1,328,648 is fe 33,075 18,708 4, va 


PF Manctal ERPCUSE ec at oe cee oeentt eet nee. 44,809 71,756 3,738 


eo TAIPEXPENGE sass aintet een ake 44,337,240 1,276,865 728,514 1,064,282 140,621 


Income Before Extraordinary/ 
eC NUStIALM TEMS tee cere eee ete 2,036,815 66,744 9,049 50,865 
Extraordinary/Unusual Item(s) ............cesessesseseeseees — _ -- — 


NET Ha | G2 1 ey Fach AiR RON latte Mea ee Sera Iv ae ,036, ; \ 50,865 
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Municipality ...........csssssssesssssssssscecssscnsscsssscsssscssaneneacs 
ING bet Of GustOmens s,s veres eececneaecctnersencsenecasewcess 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and) Facilities................ecscccsesenssseacssrsnsesseres 
Less: Accumulated Depreciation ...........+:seese+ 


INGTREIX@GUASSCES: cncasctrecsssvetsernecercsenedathezecst-ceseee 
CURRENT ASSETS 
CASH aN GUB AN K ee oteet tel ies acccssecesee suvertesteteaae sate 
VT VESEMIC BTSs ret oertesceastavesuccnesereseneeratteceesczacosnsceae 
INCCOUMESARECOIVADIC ce. catecnssceaecedete ct svee<ensehecsscceerse 
WBE A REV CMU cccserevetacsccatesncescssecevsseeaccnstsense 


LT Ot ahi CUrrenitcASSCtS sree csccectavenssncesssaccsveceaesscaesans 
COTHERIASSETS oe eeirateascceicsaaceossarstececaveeneseunce 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........cseesesees 


TOTAL ASSETS .....c.csccsscccesorsesnrssenttsessrsnesoonsse 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Perm DGD seecs me tcstete-eccoureeveccceeataneeenreasensdose 
Less Sinking Fund on 
PSD ENGL ES ster ccerhececce cee aecennnecencerssecscatsacrasscoaness 


Less Payments due within 
ONG VOaE gece casters tetateetenssteonsrsncccereernsetetceaanc-ss 


LIABILITIES 
ETON E TE ADILTICS  scsrescccantevesgcucdisceascnecacsrexassoncs 
CPS F Eta IGS eae accsesecradsantovercese ont cavssnveatevarsssencxs 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtization .........ccsseceeseeeeeeeeeeees 
TEGSS AMORTIZATION So donccnscnenxescestedeccnasedszavaenntaseasne- 


PRES ERR WE Sraec peat tesseeceaan costs nse cenenaton cnutsuvars san eagren 
OE TIGR) WY overeenccacuncessisacesssnancsoe-te-varasosenene 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......cceceesseeeee 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Espanola 


2,290 


$ 
1,867,327 
836,250 


1,224,115 
417,131 


1,877,611 
385,342 


180,717 
41,338 


1,703,889 
439,438 


806,984 139,379 1,264,451 1,031,077 


1,492,269 


48,191 210,201 17,307 202,958 91,959 
80,000 50,570 — —_— 127,335 
207,049 70,803 4,551 92,304 274,149 
56,000 278,992 42,700 262,802 230,495 
18,704 13,770 _ 80,843 28,958 


6,425 4,279 9,471 7,110 


416,369 
9,000 
762,718 


628,615 
5,433 
612,461 


648,378 


974,876 


760,006 
3,258 
1,423,367 


64,558 
208,940 
1,995,071 2,738,778 412,877 2,887,705 3,217,708 


if | |: : 
475,000 — 

29,000 — 

= 446,000 — == as 
174,895 325,377 41,189 260,443 303,202 
4,625 5,500 1,290 21,520 148,740 


179,520 330,877 281,963 451,942 
446,530 426,272 560,528 84,690 

43,996 57,696 37,909 9,411 
402,534 368,576 19,851 522,619 1D,219 
650,299 980,864 141,607 1,108,247 1,267,120 
762,718 612,461 208,940 974,876 1,423,367 


1,995,071 2,738,778 412,877 2,887,705 3,217,708 — 
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tatements for the Year Ended December 31, 1989 


Elora Embrun Erieau Erin 
1,295 15023 396 1,023 


$ 


Espanola 


2,290 


8. . STATEMENT OF EQUITY $ 


_ Utility Equity, beginning of year ...........cccceee 630,295 835,721 124,687 1,046,454 1,253,956 
| INCU INCOME LOM Veal nant ssctin trees 20,004 145,143 16,920 61,793 13,164 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
BA CJUSEIMEN ES ¢ossagucsestete ces cetesnasonetectence net eaten ss 


\JTILITY EQUITY, END OF YEAR..........00000.0...+ 650,299 980,864 141,607 1,108,247 1,267,120 


>. STATEMENT OF OPERATIONS 


tXEVENUE 
BervICe REVENUES petite .cesuatens cae mae 1,449,999 1,850,315 340,549 2,477,322 2,939,785 
Other Operating Revenue vicccscececsserssessesooecseecses 75,001 39,730 6,783 42,424 62,026 
BPA REVENUE Gili sissciiscscmuntlesancitan 
| 
1XPENSE 
MEPOWET PUTCHASED (ii42tc.es8easeanssssacessstatcscconstcactes 1,251,950 1,530,247 300,018 2,299,535 2,484,180 
BeOCAl Generation \ississsssseosiesanscosssesds ssenastssoseesdenie “= er — ae pe 
Operation and Maintenance ...........c.cccssscsescsesees 73,689 32,330 6,573 44,306 214,030 
Bsiling and COMeChiny s:.ves-cccscsctecsctstvenssteretecsocare 71,641 32,536 9,820 39,062 117,004 
BR OMINISHATION tecs.san es iccesssceias teceleceeteestentiere 73,275 56,282 7,934 35,186 100,092 
Depreciation Less Amortization ....scccssc.sssss00000 33,080 53,856 6, MA 39,864 68,722 
MMEATICCE AL T2RDVOTIGE «hc cash tnccctseaseneeosorecd teas 1,361 39,651 4,619 


BEAL EXPENSE tsescansinninistonaisasesnnatiaies 1,504,996 1,744,902 330,412 2,457,953 2,988,647 


‘come Before Extraordinary/ 
LESTE 07 Ten 20,004 145,143 16,920 61,793 13,164 


| —_ 
BLING OOM Bie Sess ccsccsctovsacaes svtanacteoncd ntivos vote 20,004 145,143 16,920 61,793 13,164 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Etobicoke Exeter Fenelon Falls 


Municipality .......sccsscsssssessseneeseesesseesseneensenceneenteneennaees Essex 


Number of Customers .......:.ssscsssesseecceerssrsenseserenees ILayAl 93,250 2,004 1,119 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ 
Plant and Facilities...............s..sccsersscsocenensseseeses 2,780,435 142,003,581 3,006,816 852,740 3,295,095 
Less: Accumulated Depreciation .........:ssesse 1,077,144 54,876,328 1,205,492 360,326 1,160,309 
Net Fixed ASSES, ...c::c:.scerscersssonccoassctaccsnacereeors> 1,703,291 87,127,253 1,801,324 492,414 2,134,786 
CURRENT ASSETS 
Gashiand) Bank’. ..:terctcsticssre-cssocvesssencedecesaoressseess 126,904 6,600 220,843 227,467 356,044 
TAVESTEMGTIES Eo caiceencceserenccacectussoscesereotedsocsucneercssenas — 23,100,000 126,000 — 175,000 
Acccounts Receivable...........ccssccsscseccerssssecsesoess 108,594 18,794,216 77,245 63,114 63,186 
Unbillled Revenue .........cccescsssesccscerossscnessasencnacees 422,000 14,500,000 312,793 281,000 701,500 
INVENLOTY ...eeseesessssessesseeneseeseneensesenncusensaneneeneaneneenes 133,611 5,908,303 2,336 16,000 95,478 
CORRS Yee cases rence tee tees cea ten o cnu aps ase cneseteraserstnssnce 11,916 188,987 6,771 937 8,365 
Total Current ASSEtS...........:cscccscsscssencsscesensnresecs 803,025 62,498,106 745,988 588,518 1,399,573 
OTHIBRtASSE TS oiscrcepticniciscasesanxsacctssnscantasencashevnce — 5,230,494 252 —_ 9,250 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......:ccseeeeeeees 1,485,891 106,314,989 1,425,335 594,907 3,229,344 


POTALINSSETS hy oct eos eet ceeee- 3,992,207 | 261,170,842 3,972,899 1,675,839 6,772,953 


SSE CS 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
MO TMMDED LE cicseexecteeverastsacncespuecsseaacr ecearssweesecscc 20,150,727 24,000 40,000 — 
Less Sinking Fund on 
Debentures ........2....scccesecssssrsncscensncecsncncesoncsenoees — — _— — 


Less Payments due within 


20,150,727 24,000 40,000 — 
OME JCAL .....sessescessscsscnscnscancsnesssnnceseenensconsanensensens : 


1,401,050 24,000 6,000 — 


AR ote cree ces colt arenetusee as avessareonccestocenuanesiccs oo 18,749,677 — 34,000 — 
LIABILITIES 
Crarrent Tia bilities cc. .ccsssc-¢-sensccenceotessssanensrasesensoues 439,050 22,743,933 284,871 257,913 580,067 
THE T MtAD UTES ia ceastecsscyacsaneaiaccaeracstsensesssenessenes 24,000 4,116,836 28,640 8,100 16,065 
3 Be 1 lee ape R eo ces PPB Bere ern Oh crc cea ecEcRocErt 463,050 26,860,769 313,511 266,013 596,132 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtizatiOn ........sesseesecseeseeseesseneens 318,703 4,711,592 176,524 514,036 
TeeSstAMOLti ZA tlON ssccsscsent-tanccantacsocscnconnsrecracaceanss 30,916 846,437 23,866 46,538 
287,787 3,865,155 152,658 9,976 467,498 
RRR WV Seer iasenceesaxseacnetseahenclsntsaacuneecentconessncanss — — — — 
(Gh BBG bi BS a1 Sl @ LUN dy he aitenr eee Pesererceeromeceesteacca 1,755,479 105,380,252 2,081,395 770,943 2,479,979 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..........ccssssseeeeees 1,485,891 106,314,989 1,425,335 594,907 3,229,344 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY......... 3,992,207 261,170,842 3,972,899 1,675,839 6,772,953 


a 


BPD HAUY 258 es insnpiee statin stocsssivenhiann debian lin: 


NumberOri Customers sce are eee cee 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ..............ccc0000 
NetIncomeiforvean® en ...c.cceaet et 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
MEPIS TICLES oa chacs Riba ha consntosnacteaadatabe os oesoavee 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR oooccccccccocece 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


| EXPENSE 

MMP OWES Purchased 355). .c..0.ssseckessadereciderniobodilensses 
MAL DCA EI ON aco secs dacoaiisnardne ransescurpatsenton ons 
Operation and Maintenance..........cescsesseseeseseeees 
MALARIA AT COM CLIN G 2, on sssnacycnssiienestasecneoniuoosavasoaste 
PNCUIETIMISETA MOTE tecscssctessue esse catechecmeeec ecscarissieses es 
Depreciation Less Amortization ...........:cssssse0000 
PMB ANCOE EXP SE 52 5 cont en ez, wisacctiusrsiorsarreseconcens 


(TUES 2.4 2 212 SORE arperee , eaaNRe ni 


Income Before Extraordinary/ 
TUES TUN CES aie i A 
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Etobicoke 


Exeter Fenelon Falls 


93,250 2,004 1,119 


$ 
93,950,342 
9,071,420 


$ 
1,889,840 
191,555 


$ 
640,534 
93,846 


1,810,553 
(55,074) 


2,370,988 
108,991 


2,358,490 


36,563 


105,380,252 2,081,39 770,943 


2,479,979 


1,755,479 


2,947,310 197,447,535 2,748,579 1,511,253 5,961,273 

101,053 4,971,487 77,845 33,173 123,009 
3,048,363 202,419,022 2,826,424 1,544,426 6,084,282 
2,579,139 173,000,345 2,260,335 1,312,622 5,523,633 


184,737 7,733,527 105,900 19,328 207,469 
54,148 3,866,149 72,539 43,397 101,852 
136,571 2,967,277 81,161 37,372 51,214 
98,934 5,363,123 108,021 32,870 91,123 
4,125 859,589 6,913 4,991 mei 
3,057,654 | 193,790,010 2,634,869 1,450,580 5,975,291 
(9,291) 8,629,012 191,555 93,846 108,991 
45,783 (442,408) = 


9,071,420 


(55,074) 


191,555 93,846 108,991 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ..........cssscscosecsesssesssscscsnesssssecsoscnsseescoses Flamborough Flesherton Forest Fort Frances 


Number of Gustomers site cccccsececscvctecsetronssness Tails 354 1,267 


S127 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant and! BAaciities weccressseecesccesste cae dsersevarveotecses 200,731 1,065,875 288,440 1,429,334 5,999,051 
Less: Accumulated Depreciation ..........seee 96,022 516,464 110,886 587,083 2,079,066 

INe@t Pixed IASSCtS 3c -c-cccesessedensvccsss teasteetesceswor eave 104,709 549,411 177,554 842,251 3,919,985 

CURRENT ASSETS 
Casttand: Banik 4 feittcessisccasnscaemeerettcrceeoosess 45,500 134,123 2,506 18,344 207,389 
TAVEStMENS soecscsiesezecewcsseoensessatausiveasstoucessnovesstsseeaae — 68,209 — —— 
AccountssREeceiva ble niin ctssecesecansscrcscessenstectoree 21,080 31,641 16,597 36,205 436,632 
Unbilled Reventte ficccccssicsseuctiassecissccresorescsesczees 33,382 163,996 62,095 236,200 225,350 
UT VE Mb yi eesece rae te oeoe svc seeenccscscveernctacarevarencestecseveinese 9,055 11,366 7,576 16,599 176,939 
Other a iccctevse selects Borawcncateensveccsnc tee ibecseesvogs 1,811 6,806 890 8,522 2,993 
TotaliCurrents ASSES: necrecetaneyevesessensscccescovucoreseeess 110,828 416,141 89,664 315,870 1,049,303 

OTHER ASSETS tiie Sectertticsctovovscasteeccatsvesestnsseress — 1,307 2,580 11,880 76,106 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..........ccsssesseees 151,929 814,111 243,994 995,228 2,695,446 

TOTAL ASSETS ..cscsssssssssnsstcsesesrtnsn | senacs | rouge | stare | assay | ranaao 

DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long 

iI Reva petd B fo]o) Qe Pe ree te cater RS AE oh Eee 16,000 412,848 
Less Sinking Fund on 

TEBE EUTES siecevececaececvssvsntvtessepeaseats saeceoseesstee —_ 


412,848 
Less Payments due within 


16,000 
1,000 


CTTCIV EAT oy caceccceacccssvastcsenesvavasseatenevaveneateaténestserse> 35,143 
Total Bic scab chores sasnorsaesere tumssers ue eeancteteatoniseoncs _ 15,000 — — 377,705 
LIABILITIES 
Carrer tia ilities sic tecseocsscosacensctvscssaeysassaccest cerned 35,741 124,014 63,714 178,081 479,876 
Other Usia Withee caeseecackcenes cos seaecateeceeeevaesvaseracoees 340 3,874 660 14,265 — 
MT Ota ee ee crcadcwrescovcenses secon antueanvenrpcrsconenseunecenees 127,888 64,374 192,346 479,876 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization 53,911 85,909 127,704 
LGSSvAMIOLtiZatiOE i s.cecessscosaxcasercis seaceweopaverseenresce 10,071 8,222 10,585 
12,026 43,840 16,824 71,687 117,119 
RESERV BiG iticiecevaceusiceccasesartavnvcntarerpmransucceoeanerocs — — — — — 
WITTY QU orca ace socnasonegectevae tucuncagentiens 167,430 780,131 188,600 899,968 4,070,694 
EQUITY IN ONTARIO DIY DRO ccsciscnssnaasxntere 151,929 814,111 243,994 995,228 2,695,446 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


367,466 1,780,970 513,792 2,165,229 7,740,840 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


MAMBEIVICID ALI GY =e cuts vos. coverst rete cate tes Peesevesesbvectorocteetenees 
MDCT OF CUSEOMELS 2.552 cs fb eetcesaiberselesaveasevestettvsets 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year... eee 
NCEATICOME LOL WAT est teectatecuctyeck cassettes teavesess 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
BACHUSUIMETIES Aric tvattetierahirtiectersacteseteaoreeteliseievs 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR ...........0..00:00000 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 

REVENUE 

MMSEIVICE REVENUE ..0.....c.0cccsscessessecsscoseessvescesscssenonsos 
ther Operating REVENUCs...s.csviesectescssrsesescsstse 


BI REVENUE il osscsiecsssncacteccassoscter 
| 


EXPENSE 
MMOWEP PUTCH ASE 5.3). /chccieacdccscvsnccscassasectcedeectascbsene 


Operation and Maintenance..........cesccsssesesesseseess 
Boia eran Collecting ee rsscyesceetetaectsscatesesesascevevnss 
BAGAITATIVISET 2 COL cascstssvcestscecesxscescesecssesseesessspsocsvetens 
Depreciation Less Amortization ..........scsseceesees 
BRPEAIRCIAD FEXDCUSE ion. siccensschrvsserhccntidndshisdarcackiaioses 


EA PENSE Sse wna 


income Before Extraordinary/ 
BISA SECIIIS & 5 cccsvrehss sSesvantsl saccesberttspatoieeseo tans 


Flamborough Flesherton Forest Fort Frances 


1,115 354 1,267 35/27 
$ $ $ $ 
741,462 196,348 850,857 4,127,576 


38,669 (7,748) 49,111 (56,882) 


155,601 
11,829 


167,430 780,131 188,600 899,968 4,070,694 


274,575 
2,570 


1,702,605 
32,752 


1,380,911 
34,539 


4,198,788 
65,594 


277,145 1,415,450 419,317 1,735,357 4,264,382 


244,351 1,194,891 385,060 1,437,168 3,443,991 
2,911 37,652 8,370 68,547 250,815 
7,653 50,917 9,784 34,124 144,101 
2,586 49,389 8,806 80,603 219,206 
7,745 41,825 10,636 59/333 209,032 

70 2,107 4,409 6,471 54,119 


265,316 1,376,781 427,065 1,686,246 4,321,264 


(56,882) | 


(56,882) 


11,829 38,669 (7,748) 49,111 


38,669 (7,748) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


MUulicipallity ......s.ccsccsssesessssesseneerenesssesnesesesearenenenseness Frankford Georgina Glencoe Gloucester Goderich 
Number Of Customers ......2.::0c..0eccosssesesscsecneccncseaseers 874 1,328 887 31,792 3,381 
A. BALANCE SHEET | 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
PlantianGikaciitiese ncatescscasacccscovseccseemesercentaceeses 717,696 1,435,704 894,581 52,606,391 4,356,709 
Less: Accumulated Depreciation ...........:sse0++ 265,563 | 560,686 367,594 13,821,149 1,892,994 9 
ING tVRIXECUASSCES::c.ccsstcccsccestencisusanotecaeessanes seer 452,133 875,018 526,987 38,785,242 2,463,715 
CURRENT ASSETS | 
Cashiand) Bank: si.c.ctiatgrtestensoncnnssctescsedstateozn eed =-<9 145,540 232,972 47,243 882,744 401,838 
EN VESTEIETIES ce cess tiacceaecaeacsaesnssoesetcskentsutampeenearsccs — — 79,710 30,067 
INGCOUTIES, RECEIV AD Ce ireneacteacsynedenectps<asaresegesanneenct 11,699 97,248 29,995 2,668,341 533,096 
WnbillediRevemUenctcccacsccencecccorssscesssosteicesascseset 218,744 249,397 170,000 5,237,786 409,000 — 
IN VOMtOTY .0.cncssrasssereonencsonensescereerenserenssneasnassrnnsenoenes 12,460 79,421 28,824 2,082,689 179,277 
CO (8 aes ae ccc eRe Pe EP PH encore Rey cee omega crn 3,952 3,047 4,171 47,471 — 
Total @urrenteASSets. cccscccsessssossasatesserensseaseucscseee 392,395 662,085 359,943 10,919,031 1,553,278 | 
OTHER ASSETS Fog Beei eet cecenssansasccaccarmretttatvenst — 994 — 322,028 20,262 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ............ceeeeeeees 479,412 884,632 574,716 15,556,714 3,585,092 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long | 
Memmi eb tres ceccsccectecestesscaecesencsvsserearenencsattnte ces: 79,000 4,873,528 — | 
Less Sinking Fund on } 
MD EDENTUITES ce tcerctecses ores tarseret ete renssoncenace or eane — 1,138,591 —a 
aed 


79,000 3,734,937 — 
8,000 397,953 =a 
f 


TOTAL ASSETS .00.......cccsssccssesereesensecescrenseeees 1,323,940 2,422,729 1,461,646 65,583,015 7,622,347 


Less Payments due within 
TUG MOAR cates ect ovsncner-tedatqeannntencenvancoansteannncser iene 


Sr AO ME PIRRTRR Ln RIA MRE | ee 71,000 oe 3,336,984 —| 
LIABILITIES 
ser Sald GADNNee os cu et eons eath 162,791 263,361 148,205 4,376,779 807,709 | 
aleevistiincs oe ee 8,010 20,079 4,980 23,361 104,196 | 
(Te AUTRE OME Ok pa femee ae | 170,801 283,440 153,185 4,400,140 911,905 | 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization ...sessssssscssssserseseee 6,321 182,041 13,982,547 240,800. 

i sa cutrdeabiela ATO otc okentscorscecte eons ates 715 17,720 2,109,054 22,815 | 
5,546 164,321 45,848 11,873,493 217,985 

mecewrioriens 5) 07 oi 97 es ace Je ak = me ex wh = 
UTIETEY BOUITY sicecscibeseudeceiaciuins 668,181 1,019,336 687,897 30,415,684 2,907,365. 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .u..sssssssssssese 479,412 884,632 574,716 15,556,714 3,585,092 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 1,323,940 2,422,729 1,461,646 65,583,015 7,622,347 


— SSS ; 
4 


87 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Frankford 


BRIUUINIGI PALI tiers: co cos aces aeteeeaee tes ossest sO Georgina Glencoe Gloucester Goderich 


Bem benol Customers cs wetete.ksoccotoosccl coches 874 


1,328 31,792 3,381 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year uu... 679,449 979,771 600,336 28,448,765 2,709,296 
ING HG COME LO Weare oie csc cccc.c.cc eRe Peer see: (11,268) 51,463 87,561 2,114,313 213,415 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... —. — — 
ON FILS UT Us OER Sn ER (11,898) (147,394) (15,346) 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR.............000000.. 


668,181 1,019,336 687,897 30,415,684 2,907,365 


SSS SS 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SELVICCHROVENUC Seth sos ssccusssceemee ee 1,011,475 1,859,869 1,157,316 42,980,520 6,294,444 
Other Operating Revenue ............scscccesssesssssseseee 33,482 45,008 49,393 D/3,1271 128,397 
BECOIVANE ICTS VIEIN UO Bitistas ccdecssssasss cect ecevtae. alee, 
EXPENSE 
OW ELIPAITCDASEC satire ci fossa csnsssastocueee atte suces 956,858 1,626,843 984,643 36,505,387 5,412,461 
Mocal. Generation. snaeeca eit ee eco —- os — — — 
Operation and Maintenance.........ceccsessesesesseseees 20,794 43,847 36,288 1,124,880 265,305 
Belles BG COMCCUIG cinncssenissescsscitvyenstopsecannercassas 24,776 65,375 26,199 886,328 123,825 
PNGINIMSiTatiOMeraaterntee taser tes actin, 24,546 66,038 38,007 1,259,327 248,018 
Depreciation Less Amortization ........cccccccesessese: 28,269 41,553 34,011 1,302,535 155,008 
Binancialixpenseacsenetee cee ee 982 9,758 — 360,877 4,809 
PS a cans avsnranasweevsomaseinltabionteccs 1,056,225 1,853,414 1,119,14 41,439,334 6,209,426 
Income Before Extraordinary/ 
MOUSUALTLEMS veectege screre et ere cies. aie (11,268) 51,463 87,561 2,114,313 213,415 
Extraordinary/Unusual Item(s) .........sc.ssesssessseeseeens -- _- a — 
TCS SRS a eC a (11,268) 51,463 87,561 2,114,313 213,415 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality .........csccssscssssssecssneeseessnsessssessenssssseneanees Goulbourn Grand Bend Grand Valley Granton Gravenhurst 


Number Of ©iStOmersitinravete icecsecrotestetentecenesttancees 1,203 1,092 579 134 2,146 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plan@and Pactitieshnweascsnctetstercececrcetrcts ccs 1,477,679 1,201,150 488,066 128,474 2,461,584 
Less: Accumulated Depreciation ...........ese 563,039 376,435 140,799 52,882 1,012,510 

Netibixed ASsetstertaccsscctsteaseccvcvsecceresesucececatouss’ 914,640 824,715 347,267 75,592 1,449,074 

CURRENT ASSETS 
Cashivanidl Banke, sy Beit stccvscasssceccse-cevsesansectesss 77,782 110,138 91,641 10,327 375 
TRVeStsme mits (ec.sotecesouct cctassandcnasovuase nesecesernarncomrever —_ — _ — 35,699 
ACCOUNTS RECEIVADIE ii sccsecvectssccenccesacsecsecsceoseaususst 43,580 36,468 17,751 4,851 60,242 
Unbilled'Reventes.caiscisccsscctscresesesscesecentersestszs 311,691 111,400 165,969 21,800 445,926 
UMVETONY ooere ease ore rsas eons tontcoretcserqarserecereteecsetocsed BMS wl 32,582 10,805 — 82,067 
COS Vol be he eee eer Feat creer racrrrer eee Ds 5,089 3,677 3,705 1,657 8,197 
TofaiG urve nt ASSEtS sxc cescevcntstecvecve-sacccovahiveacesesass 475,453 294,265 289,871 38,635 632,506 

OTHER ASSETS: sai ieshccesseretaece _ — _ — 2S 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ......... cece 736,586 424,407 352,146 119,554 1,434,524 

TOTALPASSEES eaescrterecrsavcisceesceetecoreertacate 2,126,679 

DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long | 

Ror 1 1tl DYl ay Dare e ener trety try errernere eerie ree ear 88,000 | 

Less Sinking Fund on ) 

DeDEMEUITES sb vs ceszees hoctttncacaieesedeasscvesnazseasteoeees 39,886 

| 

48,114 | 

Less Payments due within | 

OREAV CAT tee -tatcanies enctevestntesstasccasaceaPeswercereens<ss 9,886 | 
Totals cece trainer eras catorrnrers 38,228 135,000 

LIABILITIES 
Current [ota bilitiess.:.cetecescasuvececxaceseatccsusegeteeorenesses 191,960 162,014 396,465 | 
Other Tera tlie tev ascassaticeeetectea ceca tteitancncesanceetact 2T,35 16,165 34,455 | 

T tall occceettccst eae eases cane atepsnta ds aeadcaeactes 219,291 178,179 430,920 

DEFERRED CREDIT 

Contributed Capital 
Subject to AmOrtization ociscsces.sscsccsssecousseenees 104,256 255,276 190,795 91,956 | 
Less tA mi OrtizattOnsdiceiszecacace.sccasssncsstsecexscsacscunenes 14,142 27,053 32,243 16,533 |) 
90,114 228,223 158,552 75,423 

RESERVES xc. ct rec Avitead nntetvete wtaetrnseonsonneaseees — _ a — 

UPILELY BOUTLY sic ccc birerete ee teenaeataneees 1,042,460 577,578 328,988 95,027 1,577,812 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ....... ce ceesseeees 736,586 424,407 352,146 119,554 1,434,524 | 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 3,518,679 


2,126,679 1,543,387 989,284 233,781 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Grand Bend 


Goulbourn Granton Gravenhurst 


BVIATENICIPALILY <2<..d.<es-osatrectoasoartt tested c.rsaseceamasarneancanntS Grand Valley 


muTMNOET: Of GUstOMETS SANA... <sscehecccsscsavebttectecsscs 1,203 1,092 579 134 2,146 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ....... eee 1,085,007 487,301 283,481 99,182 1,443,501 
INGE INCOME: TOT YEAT I teats paceasstes Beets otepeantsaes (42,547) 90,277 45,507 (4,155) 144,863 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — _— 
PNCHUISEORETILS ..z~cyencetite ates teaisasbotetasectenacerenesteetecteress ae — (10,552) 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR.................004 


577,578 328,988 95,027 1,577,812 


1,042,460 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
Be LVICOUREVCINIG seeceesridecsancsosassesse ase Measures 1,683,175 995,163 72M 213 169,542 2,734,305 
Wither Operating REVENUE .....-5:c-2-..<r--sccc-censsennene 35,848 35,315 12,686 2,237 127,646 
OMAN TRG RING Bd a GO Ey) Se 2 ane ee oe 1,719,023 1,030,478 733,899 171,779 2,861,951 
EXPENSE 
MMREOWET, PULCHASEM 5 iui. cb2eibi coon cacann-needebasndebetackeseee 1,527,554 782,474 614,471 156,288 2,291,563 
| MPOCAIASENECTAION mrs,60005-csnscsenasasteeeatce ek = = — — — 
_ Operation and Maintenance............ssseceessessees 67,165 48,603 15,713 4,486 123,733 
| Biltingrand! Collecting t...c.2.c.1-<scnes-tetseevaccosestecsesss 41,802 33,430 25,475 4,432 1253122 
| PECUIOISL ATOM tserices ites erect ene eacreceoeee 65,355 36,430 21,683 5,678 81,338 
| Depreciation Less Amortization ..............0c000085 54,109 34,006 9,952 5,050 90,929 
Financial EXPEMSCR. cocstectasresettereeeceateuteaeteece roe 5,585 5,258 56 — 4,403 
TOTAL BOEIN S Bay taste se ac eee eee eee eee 1,761,570 940,201 687,350 175,934 2,717,088 
Income Before Extraordinary/ 
Bem TUSUAl TECINS oi ecsSstcecaccccsssentascbensocngsarassesennéates (42,547) 90,277 46,549 (4,155) 144,863 
‘Extraordinary/Unusual Item(s) .......:sssscscsseesee — 1,042 — — 


(42,547) 90,277 45,507 (4,155) 144,863 
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Municipality .........ccscccssesessesseeeneseereseeesssesensessneseneeneees 
Number of CustOmers Airsiciscscccsccsccsescacecsscessccenecosse 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and Facilities..............ccscscsscecssscceessseesessees 
Less: Accumulated Depreciation ..........:::1+ 


ING ETP IXEC ASSES cestitacsecctaccencases<caccsatssencsecnates 
CURRENT ASSETS 
Casiivan du Banikee:csccnrestricericcacescacyesceceecestspeceence oes 
TTAVESUTIC HS cesccpececsesestescct excrete cese ct cot cee sesuenscacceserss 
FACCOUTIS IRECOIVAD LG crecentss eissesecseorsarstacassceazeneerce 
MUNDI E CRE VETUe secscceeteesscevercerone cone ceneresseneeence re 


Total GUurrenteASSetSacsav-seresencsterere recansteocsesecareotees 
OTHE RIASSE US oo crrreree cat aenecercorensessccstraatebecseredee 
EQUITY IN ONDARIOIMY DRO iiictecesseccseseses? 


TOTAL ASSETS ............ccsceccscssssenssesseseeenennceres 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
PP ETEMIDICOE rari tert tccaees cts scatcesasaceestersevseecuereccors 
Less Sinking Fund on 
IDG De MEUTES eecteitsvceteneveovssternteccpoetesvecesctessedocros 


Less Payments due within 
QUE VOAL ereteocgucnesestsstsenstacsrascscasuscescerceeserreresseeore 


LIABILITIES 
Currents Eta ities ees eek sae aot oa Sieceacaarscecertesas 
Other Wraps ccc cccscescceeeseneecovessesenceeencsscaenees= 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTTtIZAtION ........ceeeeesereeseseseeeees 
TESSS AIMIOFEIZALION fee eovecrarcanniccrsetsoeecenassexeraasenenaene= 


PSE OY Fi rece toere crnccenceeccmennersansrcesmicreaenescerrrecnnas 
CUTE T V0 OEY saat near tevnetoccrertarascececaestuataanacnete 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........ceesseeeeeee 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Grimsby Guelph Haldimand Halton Hills Hamilton 


6,907 29533 3,407 12,349 126,930 


$ $ $ $ $ 
7,781,584 48,964,892 2,598,600 25,053,850 132,541,180 
2,623,768 16,248,668 1,162,055 8,986,457 42,287,142 


5,157,816 


32,716,224 1,436,545 16,067,393 90,254,038 


732,981 2,210,857 488,633 94,042 2,083,368 
— 3,356,810 — 227,660 3,950,000 
231,909 3,413,714 170,220 1,754,706 24,039,089 
785,363 7,169,000 471,560 1,334,733 7,556,641 
358,892 2,085,042 sya) 891,488 5,788,364 
22,022 85,653 28,211 — 270,715 


2,131,167 18,321,076 1,190,999 4,302,629 43,688,177 
Se 232,623 _ 46,394 23,506 
3,450,171 28,926,026 1,936,645 10,226,547 | 193,453,951 
10,739,154 80,195,949 4,564,189 30,642,963 | 327,419,672 
1,190,000 811,939 — 4,235,846 a 
Bes _ = 65,840 =: 
1,190,000 811,939 4,170,006 a 
49,000 134,427 332,659 ad 
1,141,000 677,512 3,837,347 ot 
931,792 7,356,164 503,719 3,420,078 28,258,771 
28,098 115,750 41,436 423,542 727,818 
959,890 7,471,914 545,155 3,843,620 28,986,589 
2,552,227 10,577,753 70,592 544,360 2,937,566 
272,684 1,148,972 12,053 118,696 298,983 
2,279,543 9,428,781 58,539 425,664 2,638,583 
2,908,550 33,691,716 2,023,850 12,309,785 | 102,340,549 
3,450,171 28,926,026 1,936,645 10,226,547 | 193,453,951 
327,419,672 


10,739,154 80,195,949 4,564,189 30,642,963 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


SUEY sori cendiictoonsersposeorsniecs tes tonsiie eoenionteend Grimsby Guelph Haldimand Halton Hills Hamilton 
Number OLGUStOMEeISar eect en 6,907 29,533 3,407 12,349 126,930 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year oo... .eseeseeseeeee 2,623,724 30,432,996 1,809,165 10,853,451 98,157,199 
Meet Income fOr year ........ssesscscscssessseesecsosessesccseose 284,826 3,258,720 214,685 1,456,334 4,183,350 
_ Capital Contributions in respect of 

__ land/street lighting plant received in year... — 

(A EN eimai amit Ree Perea anahe e — 

JTILITY EQUITY, END OF YEAR....0..0......cc00.. 2,908,550 33,691,716 2,023,850 12,309,785 102,340,549 
| 


re. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 

EES ROVEUNC ct nnn. state e 7,640,297 $7,277,844 3,122,758 20,553,561 294,978,818 
| Other Operating Revenue .0......cccccccccscsssssessesseese 188,690 1,521,941 194,276 609,419 2,802,746 
BREW REVENUE esse cceeidides te tdhiasen 

| 

UXPENSE 

BOWER PUrChased.. feet ete ee eee 6,239,389 49,084,561 2,643,985 16,941,326 275,107,035 
Ca CreneratlOners conten eee ee — — — — — 
Operation and Maintenance ......ccccccecccccoceccoceceses 536,388 1,649,149 115,409 1,142,188 7,120,102 
BMS BT COMCCHIG ooo csenstusractouncotenrshacteceneds 179,335 1,471,308 140,649 561,987 3,940,427 
RUGUIISIAUONE ee ee ee eee 274,599 1,445,832 111,103 638,437 2,890,559 
Depreciation Less Amortization .......cccccccccceceses. 186,406 1,598,623 87,738 993,563 4,441,414 
TSE CUBES Ve") (nt lS ea 128,044 174,410 3,465 445,319 98,677 
| 

OTAL EXPENSE eee ee eee 7,544,161 55,423,883 3,102,349 20,722,820 293,598,214 
| | 


‘come Before Extraordinary/ 
iirstial Lens oes ceccscessccectensscnsescsscesnsesnecenec 


284,826 3,375,902 440,160 


214,685 
117,182 —_ (1,016,174) 


284,826 3,258,720 214,685 1,456,334 4,183,350 


4,183,350 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality ........-sscssccsescseesessessssesessnsessenecarennsensssees Hanover Harriston Harrow Hastings Havelock 
Number of Customers ......c..ssccssssesssessesseeesseeeceeseneses 2,805 898 1,036 592 623 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant and Facilitics...........sssccccsccssssserseesssseceessees 2,405,222 1,461,338 1,415,208 701,929 511,868 
Less: Accumulated Depreciation ..........-+:0sse++ 987,026 514,737 648,706 271,911 243,839 - 
Net Fixe dv ASSetSsc.ceccscecsccenccsszpsccctnersneseccscsserss 1,418,196 946,601 766,502 430,018 268,029 
CURRENT ASSETS 
Gash and Banke. ccccascecodecseseesscuos ovesrscgenmacbocsanerrssn 398,474 23,525 140,169 99,051 79,159 
[MVESEMENS seorsaessecccccseccovsnynnnnessoccncceseceencerseansnene 104,953 - -- = — | 
Accounts Receivable. ..........cssccscsrcesreereeserseeseees 55,642 18,461 21F135 28,441 12,697 | 
UMbilled REVENUE s.ccsccsesscssecverehsenencececsencsassaerecesre 611,500 163,000 241,200 84,650 131,400 | 
INVEMOTY ....ssscceseesssscssesessccscsnccssanscerenccscencenseneancens 154,867 80,232 47,091 9,197 14,419 | 
7a Ee PRET CWE Be ae ES ee 19,928 = 7,808 3,789 3,398 | 
Total CurrenecASSetSa.ctsccccsareccencte-cccaseeseerseres pcre 1,345,364 285,218 457,403 225,128 241,073 | 
OTHER ASSETS cc ccckasen cece tices rssuestonsceratnsmerestuttoce 4,176 — — — = 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..........::ceeseseee 2,720,790 746,920 896,112 320,878 385,682 | 


TOTAL ASSETS ..........sccssseessseeeersneesssseecneneees 5,488,526 1,978,739 2,120,017 976,024 894,784 ! 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Term Debt ..:....cccessososncocoscosenssessavacvasnsoreonsnaesere 
Less Sinking Fund on 
DeDENtUTES .......0020:0.0-0-ccsccsesscsnsnrsnasaceresresceneneoee 


Less Payments due within 
OME JCAL ...sssesssessscesessnssnscnsecnresncessansssscsnscnsennsens 


PU Gta cece coctcericacesvocasnces avazccsascxoreteetaucvaseaesensenrecces — — 
LIABILITIES 
Current LAA DUTEIES .. cisccv-cosssecescesoseucsovesscctnsstescreeas 433,711 126,933 155,019 149,248 85,319 
ORNEE PEADILILIES sccvcstcctensessenconsesscencscvatessnaeesancernver 79,136 8,720 42,815 4,990 2221 
UGE ails irck ote iea eeae a Reece sane aveneancetecenesheasanee 512,847 135,653 197,834 154,238 87,54¢ 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital 
Subject to AMOrtization ........-esseessescsessneeeneens 1A S2: 114,172 13,114] 
Tce ATOLtiZa tl OM -.scsecssacctescrbececcccutasseccatssesnessoee 12,646 11,505 2,70) 
158,506 960 102,667 18,040 10,41] 
RESERVES goo ls aniterepiruasenmas — =a as _ P 
bd BB 9 BA EN) GI Wd Da eee eemmen concrete Cotecosc 2,096,383 1,095,206 923,404 482,868 41 1,15!) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........:-:-::s0000 2,720,790 746,920 896,112 320,878 385,68 | 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 1,978,739 2,120,017 976,024 894,78. 


| —$—$ $< ———— ee eee 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


DG onkectrnce rc sccegutestac eer: fests caer, oy Hanover Harriston 
Bors ahieetcsanssasuaveesracveyecstebacheses 2,805 898 
$ $ 


3. STATEMENT OF EQUITY 


Harrow Hastings Havelock 
1,036 592 623 
$ $ $ 


Utility Equity, beginning of year .........ecscessesssee. 1,855,245 1,005,963 876,244 453,805 376,694 
NetHINCOME TOR VEAL. 205, ..sviescstse. 28s fics: 241,138 89,243 47,160 29,063 34,456 
_ Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — _— —_ — 
TREES COS AS, eo en ea — — |- a _ — 
ME FA 
a eS Se 


. STATEMENT OF OPERATIONS 


EVENUE 
MCS ROVENNG 2505 os nnssvinccccescdttliieLbesconsssec, 4,451,119 1,205,711 1,628,444 697,481 755,633 
Other Operating, Revenue... 67,114 15,627 48,136 26,251 14,632 
OTAL RUB BN OB ee sso, 4,518,233 1,221,338 1,676,580 W235 132 770,265 
XPENSE 

RET UTChASOU hey eh, 0... eee Re. 3,887,419 987,159 1,384,480 611,221 641,479 
(EET CIS 05 1 a a — — — — — 
Operation and Maintenance .........cccccccccecescosesse.. 112,065 47,606 82,422 14,999 22,936 
Billing and Collecting ..0..0.........ccsssessessesssssssesseeses 108,462 25,574 57,880 25,077 18,851 
TESCO (tee a ee ee ne 86,736 175225 57,985 18,897 S718 
Depreciation Less Amortization ......cccccccccc000.... 79,515 52,995 46,394 24,054 15,062 
MICA AN FEXC ISO sooo 55. cnersserscponiote osiisespossoeoncacecss 2,898 1,536 259 421 368 
LEE CS Sr 4,277,095 1,132,095 1,629,420 694,669 735,809 
vome Before Extraordinary/ 

ACTS Se a ee eee 241,138 89,243 47,160 29,063 34,456 
traordinary/Unusual Item(s) ...........cccsssseeseesseeses — oo — _ — 
MPOME ted 241,138 89,243 47,160 29,063 34,456 
} 


ee ee 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Mirritcipallity 2220000, oucceccneneccensttnieas cncces scentuescteensresessre Hawkesbury Hearst Hensall Holstein Huntsville 
Number’ of Customers ier cettcrscsicererexncsccrcersrenntee 4,207 2,372 491 115 1,791 
A. BALANCE SHEET | 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ | 
Plant and: Facilities irre sc. tecccscoeceecssteeeseeteeescennes 3,213,162 2,106,682 595,021 92,157 2,278,892 — 
Less: Accumulated Depreciation ............:.::00+ 1,397,209 1,074,051 309,641 36,992 794,736 
Net Fixed ASSCtSiS:. c.cocctetesicssesccestcect cersavneesnanes 1,815,953 1,032,631 285,380 1,484,156 | 
CURRENT ASSETS 
Cash and! Bank: 22 Se arccseccscsecsncat ce ece otteceet sees 1,106,708 1,041,658 167,873 46,633 
InvestmentS nce. sae ieee eS 26,400 — oe — 
IRCCOUNES IRECCLV A DIC entreccessisestocncescrsostyecccarerttees 77,340 105,058 5,762 98,275 — 
Wnbilled Revenue seewee he eoer erates 1,385,368 560,148 90,300 384,848 
AVE ROLY srecereseeecect tes oseeat cetevacterccectctreserenrtesetatees 211,685 203,338 457 98,729 
(O10) Rope AR rern freee pao eee Teeter cute 33,142 — 3,972 11,200 
Total: Current-ASSEts socserseseeetecs.eeee te coe see eae 2,840,643 1,910,202 268,364 33,238 639,685 | 
OTHER ASSETS) Siete cctaeeceiccatcenatescastesesaectetes 16,000 — 5,000 a= — 
EQUITY-IN- ONTARIO AY DRO | xcaececeseeees 4,724,238 2,532,099 582,046 62,034 1,662,864 


TOTAL ASSEUS Peter cerccctiseccstrrtceetesemeats 9,396,834 5,474,932 1,140,790 150,437 3,786,705 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long / 

ai Wes gc0l Bolo) deerranieetacere eae cer reese ere eer eer ere os 
Less Sinking Fund on | 
Debemtutes-eecrt tis: RA ee = 


} 


Less Payments due within 
OEE VOAE caerecssesncateeeteetecenssasterstanunsy ens steastvesrcerstees 


8 0 perce rrerercerreraecener peer ee aero ep on Tes: — — — — | 
LIABILITIES | 
Gurrent hiabilities 4. ose tase 1,049,089 658,401 84,738 10,324 307,270 
Other Exabilittes cs-5e8 bette sae 116,249 9,716 14,915 1,146 49,356 
Total scien eee tor ees 1,165,338 668,117 99,653 11,470 356,626 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization s....2. ces.c.csstsensscecssroess 279,713 82,666 10,469 206,761 
Eess Amortization tices katte tment 50,627 17521 3,599 26,319 
229,086 65,145 40,896 180,442 
RESERV ES cvicccientiih Sees ee — — — — 
UPIRIY EQUITY wei iseeceoee 3,278,172 2,209,571 418,195 1,586,773 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO orcs 4,724,238 2,532,099 582,046 1,662,864 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 9,396,834 5,474,932 1,140,790 150,437 3,786,705 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Ee Ore a oe, eee Hawkesbury Hearst Hensall Holstein Huntsville 


Benen Of (CUStOMers. 26h ot 8 occsh de ostccsc dee a, 4,207 2372 1,791 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .o.....ecceseseeeeee 2,609,859 1,942,592 349,162 1,386,416 
otncome for veatt yt oe eee es: 665,235 266,979 69,033 200,357 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... — — 
TTS TE En Se, ek SR cee 3,078 — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR... 


Cc. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
ne TOV CTS OS icteric ise 10,751,849 5,676,839 948,161 104,356 2,939,165 
Other Operating Revenue ..0......ccccccssssscssesseseseees 172,578 146,937 35,709 1,695 82,313 
VE ano assscacvscasecr ude acactencess 
IXPENSE 
em ETA SINCTASC gi, EG seach ap SA ES cone 9,661,477 5,219,611 818,128 87,326 2,514,242 
Al AR CTRE DANIO sc sahasnsnasntncihacssaishansecsossnuisee — — — — — 
Operation and Maintenance .......ccccccccccccoseseseeeees 179,976 130,692 18,751 1,045 59,312 
BRIN OTIC) COUCH ra isciencusasns asd haceesomsoaesnexe, 99,553 74,249 22,161 4,001 101,964 
EE TE Rn en Re Se ae ee 208,009 60,821 36,169 2,778 63,288 
Depreciation Less Amortization ..........c.se.se0se000. 108,490 71,424 18,266 3h sh 77,917 
MS AIMCA ME TERDCIBE o> Ss iuscinssinennsy <xceoteoaocin.nossodeves 1,687 1,362 4,398 
NW 84g SN Oe 10,259,192 5,556,797 914,837 98,867 2,821,121 
come Before Extraordinary/ 
Masa tems 2A ete a 665,235 266,979 69,033 7,184 200,357 
xtraordinary/Unusual Item(s) ............s:secsssesceseeeee — 
SE A Ne 8 acs vtssdesiestaryeed rasiasisccisivsneass 200,357 
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Municipality .......c.sscccccssssecsestesssesssesesseeseensensensenennsens 
Nimber Of CUSEOIIETS cccctuctsetceroastecchestocncnseuseesesesssus 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and Facilities............ccsseseseececcrseserssenseecenene 
Less: Accumulated Depreciation ..........:.-::10+ 


INGE Fixed UASSEtSiccsdestscasescecetscostesecteatescacsrnceseser 
CURRENT ASSETS 
Cashin Bank. recttracccersscescccsedessactancstaccoesese-ee 
EMV ESEEIC TUES sseooaac ce ceeeeateeceses tase cecceecenneeucquaceces=o=mns 
INCCOUNES RRECEIVADICctrasscssecsscceensceseeoneoexcsoenceasese a> 
Wbilled IREVETIUC eectetarccecccrescsscrens cossderz ccatecrs= ees 


Total GurrentvASSetS irc. ststettesceeessaseecenecsteccsveneccer™ 
OTETE ROAS SEU Sere erro ciecete cc cceerseeterncarees 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........:::eee 


TOTAL ASSETS ...........cccscccsseseereeeeeereenserensees 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Memmi DC DE crerns-reretcitescccserscocercnereanassecseinsstoewere 
Less Sinking Fund on 
Debentures «...42...cec..s0cssteecsessusssesnescensseseccsesossses 


Less Payments due within 
OME YOAL .......seceecnessesesorassseacaneosensneencsnnonnvensoncesees 


LIABILITIES 
Gurren telia bilities cists tcesess aceon aceeesonensenese she 
CEM ST UE TATE S oo creenterectseoeen akan tater: cconceceucascecseras 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTTIZAatiON .........seseeseeeeseesesteseeneee 
Less AMOTtization. .........sssccssessseenesescecsssescsseeesnes 


RESER VES oi ccsccscsnsasesceccoccesssasatesnseyestebrsuerstersesrescnene 
TTD TY OO Yoo ceccscncce ines renerncenncncnsnt cnsgunces rie 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO... 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Kanata 


Ingersoll Iroquois Iroquois Falls Kapuskasing 


3,820 554 


1,839 11,766 2,628 


$ $ $ $ $ 
5,448,665 590,934 15275379 27,502,496 2,305,566 
DOS 271,160 258,893 6,326,552 1,217,012 
3,409,544 319,774 1,268,486 21,175,944 1,088,554 
561,493 151,444 250,327 1,470,260 226,189 
_— 11,849 — _— — 
268,595 6,743 24,510 719,203 136,162 
1,189,221 141,737 223,501 2,486,333 433,123 
285,167 19,480 57,865 1,868,745 48,669 
4,355 256 5,162 ST G2 1,688 
2,308,831 331,509 561,225 6,602,303 845,831 
63,443 3,000 — 102,308 — 
3,389,017 748,910 215,281 5,695,313 1,766,359 


9,170,835 1, tase 193 2,044, 2048992 | 33,575,868 3,700,744 


ee | 


217,368 8,466,243 
618,468 


217,368 7,847,775 


32,956 756,111 


184,412 7,091,664 — 
1,051,887 177,984 142,662 5,183,657 290,655 
79,398 4,779 13,611 64,237 77,998 
1,131,285 182,763 156,273 5,247,894 368,653 
127,799 1,289,361 12,959,473 — 
76,476 199,463 1,655,883 — 
1,051,323 eA O22 1,089,898 11,303,590 _— 
3,414,798 449,598 583,540 4,237,407 1,565,732 
3,389,017 748,910 215,281 5,695,313 1,766,359 


9,170,835 1,403,193 2,044,992 33,575,868 3,700,744 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


TTR TT 0 RG OP ah er enc a Or Ingersoll Iroquois 
Reinet Of @ustOmensy: ..Sartacses.cesecesteccseswsssstoetiecsss 3,820 554 
3. STATEMENT OF EQUITY $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............c.ccee 2,959,339 429,533 
NetHincome for veatue es ss.2 1.1. en oe: 455,459 20,065 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
BCT) USENTICTIES ececer etek Mee Sores oe hes MRE, 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR............0.c00000. 3,414,798 449,598 


?. STATEMENT OF OPERATIONS 
XEVENUE 

BCTV CCMRCVEMUC crete icccesnss eccccset kM ceccies 8,687,665 PRM TAU 
mother Operating Revenuc ................sssesesseasee0e 204,530 26,162 


(XPENSE 
Bowen Purchased ste eo. eecsoncon teh eehe esses 7,647,435 | 1,122,091 
MAU CSOM CATION es snags snssavonsnssminernerstcdaessiveces — — 
Operation and Maintenance .............ccscessesseseeees 239127 45,120 
elingrandiCollectings soe acne 120,600 25,822 
ME TISTIESEE ATION oboe senso niueace ooacts cya tess cosaratchoes 209,209 26,966 
Depreciation Less Amortization ..............0:0000000 180,738 16, ise 
EY ETP Seo oe ee ee Ae ere 43,027 


come Before Extraordinary/ 
Bemusiialil tems cree te cence oh sees asso 455,459 20,065 


Iroquois Falls 


1,839 


$ 
539,969 
43,571 


583,540 


1,587,865 
46,765 


1,311,345 


135,471 
57,151 
80,332 

6, = 


43,571 


43,571 


Kanata 
11,766 
$ 


3,503,116 
734,291 


4,237,407 


18,153,026 


455,113 


15,027,021 


447,899 
374,788 
678,412 
526,058 
819,670 


AOL E: G21) SS i nS ae ne 8,436,736 1,237,808 1,591,059 17,873,848 


734,291 


734,291 


oF 


Kapuskasing 
2,628 
$ 


LED s720 
8,011 


1,565,732 


3,115,236 
86,349 


(SNES A EANA 3s, [8 2 2) ne 8,892,195 1,257,873 1,634,630 18,608,139 3,201,585 


2,637,778 
172,936 
148,985 
140,832 

86,283 
6,760 


3,193,574 
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MUInICIPALity fee scssetarenscseeoevtracenesavesceeeteourczeensqners 
Number Of (CUStOMETS -c-csrac ere ctcrsteiersere asesoes 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plant and: Paciithesse cres.tsssc-srsecresrecesenc nares 
Less: Accumulated Depreciation ................ 


INGE BixedASSCISisscccc-ccectenccsadeseceeacesenceoeceet 
CURRENT ASSETS 
Gasty arid Bank s5.ccieccaseeestteecconnesectesscecessossess 
ANIVESEMICINES ©. ee.teetecseseeeeecot tascenerectoreseceseaecaeues 
ANCCOUTITS: RECEIVAD]Ers.sccccsssccvccernssaeeccaceecsessae 
Winbilled Revenerec::cateceeccessnteccceereseeents 


MOtali GarnenteASSCtSecssse toes cescseeet eee cseeceees 
OTHERVASSETS 2 vi ccectitectsrcterscieascgesstncceves 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ................. 


TOTAL ASSETS 00000.00....csescsccsceasessensscsncees 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


Tern DGD eer wee teeter sac eostrer tees 


Less Sinking Fund on 


| Bel ofes oti 0k oiheee repens nee crocey EE EERE EE SOE 


Less Payments due within 


OS VE Alicea ere ceareete ase caer tccvenenestocarnesececesecetrets 


LIABILITIES 


GChrrent: Paabilttiesste eee ees renere cote 


Other Lia Ditties ee ekitesscspcatancccucsecseesccesenee 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtIZAtION ..........eeeeeeeeeeeenes 
TEESS ATHORUIZAN OW scorer eneseay snrancurccsetteanereesee 


[2 BIN EU ROG She pcm cesar rer orc Qaceeccmeeebocer creo eco 
NOTE DESTSD YOY aac cceecetestnes cteaceescarncersmennse? 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ................ 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Killaloe Stn. Kincardine 


Kemptville Kenora 


349 


Zt ByeeVs 2,839 


$ $ $ $ 
1,296,430 5,148,023 306,373 3,660,550 
580,120 2,429,955 136,630 1,323,364 


716,310 


2,718,068 169,743 2,337,186 


254,051 309,531 54,874 375,674 


45,000 200,000 — — 
220,343 281,831 10,088 198,625 
128,197 729,663 41,566 524,219 

46,819 220,272 7,506 214,631 


13,950 2,084 8,487 


694,410 
216 
1,066,333 


1,755,247 


2,734,163 


116,118 


154,733 


1,321,636 
4,412 
2,100,665 


2,477,269 7,207,478 440,594 5,763,899 


i EREE ai 


258,000 


45,000 


213,000 


207,386 
2,600 


(PALES 
37,920 


591,143 
90,052 


209,986 


759,853 681,195 


92,167 
14,227 


205,900 
19,360 


77,940 


1,119,010 
1,066,333 


2,477,269 7,207,478 440,594 5,763,899 


142,789 


3,570,673 
2,734,163 


Syl 
211,613 
154,733 


186,540 


2,582,499 
2,100,665 


Kingston 


24,828 


$ 
25,811,105 
10,954,074 


14,857,031 


683,805 
2,078,763 
3,433,765 
2,968,342 
1,531,185 

39,344 


10,735,204 
26,350 
21,060,731 


46,679,316 


4,555,000 


3,986,000 


4,507,150 | 
19,411 | 


4,526,561 | 
1,349,574 | 
381,768 | 


967,806 | 


16,138,218 
21,060,731 | 


46,679,316 © 


4,555,000 — 


569,000 | 
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| 


Killaloe Stn. 


Sore OTD EL TSO Peri ce Pe PET oe Kemptville Kenora Kincardine 


Kingston 


masusseshecscunapntiseaetcctttee Neveeorta: 1,211 D502 


2,839 24,828 


|B. STATEMENT OF EQUITY 


$ 


$ 


$ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ............cccceeee 1,003,169 3,504,015 198,873 2,483,332 14,778,658 
INGENNCOME fOr Year een. ener eee 115,841 66,658 12,740 99,167 1,278,932 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
BN CISAINOTILS tts. jsctets ats teatesenvA Taapcaee oc teacsties 


‘UTILITY EQUITY, END OF YEAR... 


1,119,010 3,570,673 211,613 2,582,499 16,138,218 


'(C. STATEMENT OF OPERATIONS 
(REVENUE 


Be nemtaatt acs. vasdseess tie es eeeterse tect eee 1,951,746 6,162,732 326,556 4,053,321 39,986,058 

nding ay eR 40,408 170,016 2,702 131,814 488,164 

maetaatss osvonsos oie ees ee eaeree Cees 1,992,154 6,332,748 329,258 4,185,135 40,474,222 

Beer FULCOASCE |e ta ste ceasscsacenuebeenaaeee 1,621,060 5,402,906 272,738 3,596,738 34,475,737 
Bread CIONETATION store cect exieyencteeca antic _ — — — — 
Operation and Maintenance .............ccccscccececeseee 54,149 330,233 7,435 136,053 1,632,317 
Pemilling and Collecting ...............sccscssessssessessssssees 75,730 215,561 13,025 127,903 989,425 
Bima APH OEE ATION 5 eo zoys0i5 55.0 evens aGavatiaciianscaaaceaoret 79,083 120,913 11,123 73,109 1,040,542 
Depreciation Less Amortization ...........c.eee000 43,270 196,477 ey 116,793 823,871 
Bemas tial XSI sce Geticaia, daphayahath wldwe comes 3,021 395372 233,398 
AIS EX PENS Biter: sitrcvastecacesrectstctatetesccteccecosis 1,876,313 6,266,090 316,518 4,085,968 39,195,290 


ncome Before Extraordinary/ 
BUTUStAal LECINS® cece tee reels cake ene ote 


115,841 66,658 12,740 99,167 1,278,932 


BR Gets Oh eben ain eens : 66,658 12,740 99,167 1,278,932 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality .......c.ccccsscsssseseeeeseeeeeeseesssessseenenennenenseneees Kingsville Kirkfield Kitchener L’Orignal Lakefield 
Wilmot 

Number Of (ustOmens, tte ter<sueo-ceesseeasscsentestarnse- 2,382 60,471 824 1,228 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ 
PlanitvamiG! PACiItES sect. seeecsne- sc-e-<censarcnsuveaerstncrs =~ 2,702,193 99,579,988 834,214 1,528,631 
Less: Accumulated Depreciation ..........:110+ 1,081,612 32,843,686 319,071 646,805 

INetiRixed UASSetsr tar siete rexnees tee aeeacnassegsaeae-=es 1,620,581 51,960 66,736,302 515,143 881,826 

CURRENT ASSETS 
Gash anc Ean kates pecterteretecs ec ceewactestenesanenae-ars WS SOW? 27,743 245,342 78,406 212,801 
Weve SEE CTIES copssteee acre tccnceceeesosaccetncrosnesveeonecna=tase 110,000 — 2,500,000 — — 
PNCCOUMTS RECCIVADIG. c.. fecnccxctacocnccesesecscsaterestavaper= 69,969 978 8,184,638 psy | 34,584 
WybilledtRevenue c.s:ccsescecccoecer-cssereteve aren toceen-cs 396,000 32,419 7,904,000 217,473 268,636 
IMVEMNOTY .....--sessceesessesessesecessescceenercensecssenencnensseenns 86,747 587 2,970,300 6,551 33,004 
COT F Ss Ga rs SE RS cree ia Boer eee eco oer 7,567 1,644 106,984 4,180 — 
Motali@urrent, ASSCtSepcese crete cccvsesseeesgceenerteasanesacs 695,415 63,371 21,911,264 334,181 549,025 

OUTHERVASSE US ieicp ener sterasnynssacenosteeteceteoeneons= 17,983 539 721,714 — 1,957 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........: eer: 1,500,623 75,745 53,046,799 462,539 920,526 


TOTAL ASSETS (el Atehaccoctiteee dee 3,834,602 191,615 | 142,416,079 1,311,863 2,353,334 


eee eee FT 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Si Wevaetia Dolo) eee meester ence: Be peer tad Bacecoorree 129,344 398,007 127,000 
Less Sinking Fund on 
De@bDemtUTCS aapeenccvace tiene scsccacccsesorsstcpacrsssesnencaeen = — = 


129,344 398,007 127,000 
122,600 13,000 


Less Payments due within 


ONE YCAM:«..-c0.c--ons-tssesesteecceesedancnssensaneeasssenrsesteene 16,788 
RRO acter her ae Ae Re eb Ae reeT Per Coe TPE SR BETS TES 112,556 275,407 —_ 114,000 
LIABILITIES 
Gitrrentuleta tie Sat ceeceeet nears eens ener 253,108 10,103,568 151,600 221,475 
Ofher Pata bites ic.cccccsccsecssescocvncs-srerevssavoventenencsance 30,445 613,375 6,072 12,310 
1/01 a) ea RP ore eee Mr noon SOC er concer 283,553 10,716,943 157,672 233,785 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtizatiOn .......eceeseceeseseceseeeeenees 365,458 7,573,368 70,202 
Tees cA TOT ATION ciao ocsnccenescesaccesceaasex-cs-nerecnavnes 63,321 834,398 15,584 
302,137 18,026 6,738,970 27,207 54,618 
REESE i ose ce corse ccneaeekash ose ceaneesneectecanseamstaswades _ — —- oa — 
[Bie BO EYL COV ETO LO hl Rene ccreereen crentcertesecroeo rete 1,635,733 66,145 71,637,960 664,445 1,030,405 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........::ceseeseees 1,500,623 75,745 53,046,799 462,539 920,526 © 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 3,834,602 191,615 142,416,079 1,311,863 2,353,334 


— eS SS S 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ................eee 
ING AMCOME LOT CAT epee: srcet ssn oeecetaeteoe tet eocstese 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
ANGUS THIYS (yee Piece or Aree Re oe see 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR .............00..00005 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
(REVENUE 


EXPENSE 

BiePower Purchased ....c.ssscssssssssssssssssessscescesseesbeccsen 
socal Generation seniiicediteeee eect 
Operation and Maintenance.............:.:sseeeee 
BillinorandiCollecting ca n.;-n cee eects ees eee 
PNCHANIINIS (ALLO erase sezesee.onadeceenarecteskeesece st as sceceeeseass 
Depreciation Less Amortization .............0:0000+ 
BRIN ANCIAI VER POUSC ress snecsteccraesexesdescterets oi eseaieoeevs 


Income Before Extraordinary/ 
Be ISTAL CCHS i ssgseeetvserenssateoss cose ste an c-tisclesssusevsess 


| 
| 
| 


Kitchener 
Wilmot 
60,471 


Kingsville LOrignal Lakefield 


2,382 824 1,228 


$ 
1,595,417 
40,316 


$ 
65,414,931 
6,435,125 


$ 
609,085 
55,360 


$ 
931,154 
99:25 


(212,096) 


| 66.145 | 71,637,960 664,445 


1,635,733 


1,030,405 


2,705,344 145,655 99,974,576 1,174,368 2,025,064 
47,522 3,678 1,291,769 ss) )) 32,550 
2,752,866 149,333 101,266,345 1,184,127 2,057,614 


2,281,073 


128,310 


84,771,121 


1,020,230 


1,679,335 


199,235 2,769 3,282,220 24,124 91,042 
64,705 4,540 1,412,031 33,450 19,945 
82,061 5,438 2,281,549 DLS59 97,859 
76,258 3,163 2,971,304 28,827 955919 

9,218 103 112,995 781 14,603 


40,316 5,010 6,435,125 55,360 O97 


40,316 5,010 6,435,125 55,360 99,251 
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Muuritcipality 2 <....i0-0..tossnceonans tects cosneteasacdetedeescescsceres Lanark Lancaster Larder Lake Latchford Leamington 
Twp. 
Numiberot Customers. cor teetesce<ceestowsseeas este eee ten 410 390 539 DAZ 4,874 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant and! Facilities: 2G 2hitsc.cccnsctecetseeoresceneses 501,760 314,339 348,738 181,856 5,629,595 
Less: Accumulated Depreciation ...........::0000+ 175,486 126,346 179,596 98,387 2,199,661 | 
INet: Fined jASSCtS ok: ccssusevassoucvasteact eestaaceates tacan 326,274 187,993 169,142 83,469 3,429,934 | 
CURRENT ASSETS | 
Gashvandi Bank 2. Bee 88 a. csscotcecatemctte crept easrres 59,436 74,156 63,988 20,540 219,169 
TravEStme nits, sco. co ccxcceas ses ecnceteearethcccatsascnseacecacsend 10,000 —_ oo — 500,000 
FNCCOUMTS RE CEIVADISN ccc scuss-sncnatesstecenateancdasesrsssecrs 20,138 9,919 16,769 20,028 138,560 
Webilled( Revenue cc. .sc-ckenceaeteasetekeszaseeenceetsesseccess 77,486 95,283 99,729 37,818 1,008,604 
TRVOR COBY oo ore ea ca ces he tc a czacasmnraeeco tase spannie=sanacee 13,190 7,249 — — 330,171 
CD jd tot wa ate er PPR tr net ey eR MORE SE Ree SESE 2,684 316 — — 13,161 
MPotali GurientvASSets ost secceszecsveececes sess cacesos.cons 182,934 186,923 180,486 78,386 2,209,665 
OTHER ASSETS... 22d tate hcceovaicecsncasseanoeoatatesanaee — — — — — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .................00005 259,451 232,787 303,783 105,761 4,024,268 


TOTALZAS SES ete cirnce<-osesssncecnctseennsessrevenets 768,659 607,703 653,411 267,616 9,663,867 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
AP OREO DE ccc, eee pate en ss seacres etn eeaasenet eaten 
Less Sinking Fund on 
Debentures see ecctecccesentensecscaceteecaasarenesese cence 


Less Payments due within | 
QUE NEAE secs casaccyacttesks scare once sensnnvctaanveneneesseaereaeeese = 


| 
715,851 | 


BU Oba sce Se aco ca samnacetencarenene spate daca icazens a — -— 
LIABILITIES 

Gurren t Eiawiities fy ac resk soc teacasccassnsseeetas ; 62,272 104,973 

Othe te Veta apie is ss. ss ts sncs naenuessscasancccnsee saceesnsnsctnese 996 5,621 


129,433 | 
Wo) 1 cee ree Be rorrcrig ce aredcree oe re coer or eerreLe Con 110,594 845,284 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject tos AMoOrtization «........5....cscssssssesernoene 110,055 472,409 
El OSSAA Gr OTA ZANE 5 sre. cc Zon cuca scaspaes sans tans sensescaseecacs 22052 54,593 | 
87,403 pets) 6,816 7,360 417,816 
BRE SERVES soccer esa asso scat Sena areata re pasoeaeneocannnas — — _- — —_— 
REE TEV DY oars csccts na caracenchsttamnasseentsonmtrenness 350,762 309,057 232,218 110,313 4,376,499 | 
BOUTEY IN ONTARIOUTLTY DRO iccrasccercsceseseas 259,451 232,787 303,783 105,761 4,024,268 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 768,659 607,703 653,411 267,616 9,663,867 
| 


’ 


’ 


Larder Lake 
Twp. 
539 


Bassons tepanasek ges sase seri Specs aecessteact ssreecte es Lanark Lancaster Latchford Leamington 


mina sOaMep ptr Gest ca eicrecscacc tees 410 390 4,874 


3. STATEMENT OF EQUITY 


$ $ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year .............eeeee 317,760 264,812 195,521 104,281 4,242,486 
PEPNCUANCODIC TOT Ve atone ey. teres. sic ccseseesotitetectesns 33,002 44,245 36,697 6,032 134,013 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — — — — 
PNCHUSHNENIS ctu eee ttre sine eee, 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR ....eccccscccee 


350,762 309,057 232,218 110,313 4,376,499 


sbodeeeshace atsnspssscsesideeion se etbtssineeasto 504,692 532,199 612,108 226,365 7,253,891 
buatietnceereset ttre ete eeneees 135595) S335 7,468 1,459 208,699 
Beasetantatedtsevessctucessoees mettre Navas 518,287 540,550 619,576 227,824 7,462,590 


sadesraseseseetasensescissstscasstsrerttesieses 424,327 


450,954 


498,418 


200,779 


6,602,775 


maadessuesestoecstreereancrscs 8,043 5,350 23,839 1,744 269,236 

dosessoperacxsrostmeactitse ctaseriseteeee 15,682 14,681 24,297 2,713 104,578 

Bea ecaer esr cMce coer eros nests eres 21,580 12,365 22,240 7,922 161,820 

Eset isoerecsteaied 15,653 12 14,085 6,989 188,986 

is lsaasoucanas aracs ese etter en i eaeeen eases — 1,645 1,182 
santabideruemstiibyrasas. cat 


acome Before Extraordinary/ 
+ ENTIRE DM CT TF, ate i ea 


33,002 44,245 36,697 6,032 134,013 
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London Lucan 
108,148 668 


Municipality ........c.scccsssssesseesessessnsssessnsenesnnenneenesnnentss Lincoln Lindsay Listowel 


Number of Customers .........:ccccccessseseeeeeesseeeeseneennees 1,990 6,462 2,214 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant and Facilities..............sscssssssesseceeeereerseneeees 2,052,066 10,744,843 3,061,043 156,235,911 608,821 
Less: Accumulated Depreciation ...........:-:::00+ 647,439 3,265,304 1,157,395 57,338,528 DSS il22 

Wet Fixed ASSCtS.cces ssc rnsceesuevservece cut snuensnoteanctosee= 1,404,627 7,479,539 1,903,648 98,897,383 355,099 

CURRENT ASSETS 
ashi ainG ESAT Secvesconeneceesenece veusassconepoweraperstsosaeeae"s 284,557 600,584 501,236 1,776,983 85,838 
TV TVESTIRICTILS eecseees csteeeee cst sautentealtcoeececanccsawatcnsceascss 265,000 — 143,391 7,085,865 5,000 
Accounts Receivable..........sescscsesecenseerereeesneeees 161,438 1,045,651 409,819 12,711,907 9,629 
Unbilled Revenue ........ccscccccscsesssescsreerssesensceseeess 253,887 961,042 202,000 10,321,570 138,000 
INVENtOTY ....sesessesesseeseeeseeneeeneensneenennenenennenenennens DODD 353,602 70,923 6,953,087 17,209 
OOS eee reese va eee reno eon vo suv tenbeemaereg nas’ LESS 17,169 17,002 145,453 3,997 
TPOtal Gurrent ASSCtS socce.c.socseese<cesoccanceecsueeenaeasee- 1,001,675 2,978,048 1,344,371 38,994,865 259,673 

OTHIERUASS BUDS ies ccetareteerees cuevece cv cnncvacsia-osoztasue-caee — 263,298 14,200 776,522 — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........:eeeeees 978,422 5,864,689 2,352,788 78,350,374 466,879 | 


TOTAL ASSETS .........ceccccesceeseeseeseeseseesenseneens 3,384,724 16,585,574 5,615,007 217,019,144 1,081,651 


eS 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
"PET IDEDE .sscsa-ssetenegees ncaa, soseucsaccnaseeeeseucsossuose> 191,800 1,770,056 17,000 873,022 — 
Less Sinking Fund on 
DeDENtuT[ .......ccsssesseeseeseereeseeeceseesceeseeasenseneense — _ — — — 


191,800 1,770,056 17,000 873,022 
69,701 17,000 


Less Payments due within 


OME JCAL ...ssesessesseseeseeneseeneneenesneesensaneneenenneneeneases 24,300 154,102 — 
SDco teal cape ceceaeke seat etacseae cies sescacconatioetsucehanesapksrececsacne 167,500 1,700,355 — 718,920 — 
LIABILITIES 
Current Liabilities .........ccccsesseseeeeseesesesesenseeenees 824,676 1,380,337 407,347 17,464,052 82,504 
Other Liabilities ............cccscsesesseeeeeeseeeeeeeeseeenenens 11,102 359,870 4,600 1,604,747 2,410 
PRO Al eos ceccethescnacatsctateeasustanceavchetiy-rscaraenesenqsacnas 835,778 1,740,207 411,947 19,068,799 84,914 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZation .........-seeseesseeeeeesteeees 299,223 1,095,837 159,239 15,572,811 17,551 
Less AMOrtization ......c.cccscseessseeeeeseseeeterensesenenenens 25,535 118,521 24,861 1,792,551 1,426 | 
273,688 977,316 134,378 13,780,260 16,125 
RESERVES wescsosssassesssssscssesnecessesssnenascnssccssisncesseicnsnes _— — _— — — 
UTILITY EQUITY.........:.s:ccscecssssesenesesseseensenenenenees 1,129,336 6,303,007 2,715,894 105,100,791 513,7339 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..........esceeeee 978,422 5,864,689 2,352,788 78,350,374 466,879 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 3,384,724 16,585,574 5,615,007 217,019,144 1,081,651 
————— 


| 


} 
| 


SIMCHA A 53. ohn ae | healer gue 33 
! 
| 
| Beumbet al Customers... 02.0isss cates dosactecescdt ee... 


3. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ...ceeecccsssssceesesee 
PGE ANCOME LOD YOALS, LO esdscseahsceQooahihocans 
_ Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
BOCA IA RES 25.) RO Nicas she sstansnss de ee vccie: 


| 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 
BPN ACEPRE VON «FC Is vcceseecascien hdl Os decicece 


Boling Ad! COME CHIAG <acecscnaisessenaisonsesvscousoooesanajen 
ENTS Le 176, Sab Cn SORA On oa em 


ncome Before Extraordinary/ 
(2 TRSSUS CCT eS a, a ae 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Listowel 


Lincoln Lindsay London Lucan 
1,990 6,462 2,214 108,148 668 
$ $ $ $ 


$ 
971,966 5,930,299 PES) 32 98,571,620 479,450 
6,916,236 34,283 


157,370 372,708 320,782 


(387,065) 


1,129,336 6,303,007 2,715,894 105,100,791 $13,733 
cigusingnaiaaineshatinsnasemmemseeme E 


ll ES,S,_,_,_ HH 


2,015,238 
66,341 


11,399,119 
297,871 


3,947,002 
108,278 


152,904,030 
4,566,537 


837,594 
38,095 


1,641,894 


9,764,720 


3,325,682 


134,575,316 


699,041 


74,765 384,306 1135139 4,830,211 48,088 
76,978 361,098 75,676 2,475,499 22,821 
44,559 238,941 105,208 3,585,479 49,686 
63,059 374,817 110,610 4,946,628 21,770 
22,954 157,993 4,183 141,198 — 
1,924,209 11,281,875 3,734,498 150,554,331 841,40 
157,370 415,115 320,782 6,916,236 34,283 
— 42,407 — 


157,370 372,708 320,782 6,916,236 34,283 
(SE Geese See leqcennamutasauiansiesininentunneneaseeadl 


SSS eae aE 
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Municipality ........ssccssecsessesssssessessssensensesnsessssnensscnnas Lucknow Madoc Magnetawan Markdale Markham 
Number of CustOmers .......:ccccescesseseeeessetsseseeeeesenees 578 751 163 Tou 46,089 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant and Facilities............scssescsesceseeesseeseeessenenees 496,904 817,841 190,906 801,790 117,757,735 
Less: Accumulated Depreciation ..........+++:--0+ 203,239 403,928 86,036 319,995 29,171,544 
Net Fixed ASSets.........scccsecsscessssssssesssererecsnsscees 293,665 413,913 104,870 481,795 88,586,191 
CURRENT ASSETS 
Cast and Bank 2... A sccstetesscreetscenseasccecssonecseeessenevs 55,028 DISH T2 Selo 46,026 827,560 | ' 
IMVEStMENIS ........scceesceesnscescsvessceeseeresseseseeeseseseaees —_ — — _ — & 
Accounts Receivable.......csssssecsesereerseeneerseesers 26,540 30,689 4,546 43,596 5,740,479 | 
Unbilled Revenue .......c.ccecsssscesereeeeeeesercnsesreneeees 108,298 158,593 33,631 195,736 5,972,405 
ITVEMOTY .....essessessessessseneensenecsssnsseneasennennenncencnseeenes 5,588 8,890 764 34,232 4,293,446 
CE Teas cccten ers tea edes caves ctecneasscesttoeverseeezance 4,043 3,758 1,830 4,524 99,616 | 
Total Current ASSEtS.........cscsssscecssersncssscecesesssees 199,497 415,702 55,898 324,114 16,933,506 
OTHER ASSETS ...ccccssessecessencsssntsncsasecsecssecsscseneneees — _ — — 569,423 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........eeeee 458,829 529,369 69,096 571,817 24,837,183 | 


TOTAL ASSETS .......:ccccccseeesereescsesersesenenennenens 951,991 1,358,984 229,864 1,377,726 130,926,303 | 
fee 


ee  ————————— 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
PP STIM DIE DE: ..csasecsaspreoses<serace--cvoacesessavrotevaacneresse= 26,000 21,761,500 
Less Sinking Fund on 
DeDENtUIES .......cseeescecesseeseescenenerenenscenetseeneneeens — —_— 


26,000 21,761,500 
Less Payments due within 
OME JCAL. ssesssssesseesseneesecneensenecsrenennensenrensenseness 4,000 4,223,865 
SU teal esse scecucecnesnarccnescsucnveveesvedecmenentaetesseneeauereete — _ _— 22,000 17,537,635 
LIABILITIES 
Current Liabilities .........cccsseseeeeeeetenseneeseseneneenes 71,878 138,845 28,612 132,030 13,420,291 
Other Liabilities .............ssccscssssereesseeeeeeeseeeeeenees 1,445 8,795 — 11,955 1,396,307 
BU Callen cee ee hen conc assvenstecansnreswancsnenevaaness 147,640 143,985 14,816,598 | 
DEFERRED CREDIT 


Contributed Capital 
Subject to Amortization 23379 
Less AMOStiZatiOn .....ccccccccssssorsescscsesaccsscesnseseneossee 8,423 


54,560,417 
9,749,322 


33,243 21,399 14,952 35,564 44,811,095 
RRS ERY Este ii as Cao aaoascnaamiotars as a = = a 
LITULT EW OUEEY coterie agente tee 386,596 660,576 117,204 604,360 28,923,792 | 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO w..essssssssssseene 458,829 529,369 69,096 571,817 24,837,183 | 

TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY....... 951,991 1,358,984 229,864 1,377,726 | 130,926,303 | 


es H 
' 
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itatements for the Year Ended December 31, 1989 


Lucknow Madoc Magnetawan Markdale Markham 


578 751 163 46,089 


STATEMENT OF EQUITY 


$ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ..........c.cccceee 381,869 575,004 103,823 S7,023 22,161,506 
Net income for yearn nese ee 4,727 85,572 13,381 333937, 6,762,286 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
ELL SE DPE Oe ae ne a ee 
TILITY EQUITY, END OF YEAR.........0..cccc00. 660,576 117,204 604,360 28,923,792 
| STATEMENT OF OPERATIONS 
IEVENUE 
Service PREVCNUCt ss Nore ect tae etd 693,758 998,672 158,991 1,180,076 81,459,266 
Other OperatingeReyenuer aa. eeiee 7,699 31,740 3,100 19,759 1,677,813 
BP REVENUE esc iiicaacssscuiitcumcuasie 
«PENSE 
Br PE CHASCE A Bi ncaa A 634,219 861,168 133,863 1,060,042 64,671,341 
Berea GENCration At etna cin hear — — — — — 
Operation and Maintenance ........cccceccscescsesceseeee 14,057 13,130 3,077 33,066 3,413,165 
Billing and Collecting ments | 1s ane 7,684 25,776 2,582 19,594 1,245,378 
MMPI SET TIONY 90st RN ea POR ol poh uh 23,806 11,897 2,224 23,760 1,437,161 
Depreciation Wess Amortization. fcs:.ccccce-0e.ccec1e2 16,964 31,549 6, ie 27,491 2,605,247 
BRE tal EXPONGe oie i tee ec ~- 1,320 2,545 3,002,501 


BE EE APEENS EE sszetsta sas Sieiticce bansensseetiitanssibicass 696,730 944,840 148,710 1,166,498 76,374,793 


sore Before Extraordinary/ 
(ST SU gs Nr 4,727 85,572 13,381 333337 6,762,286 


| EL See arate peated Sen 4,727 85,572 13,381 33,397 6,762,286 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality .........sccssessecsenessssesensnsseeseessensenensencenensass Marmora Martintown Massey Maxville McGarry Twp. 


Number of CustOmetrs .......:cccscsccscseseesssensesssenerssnenens 705 124 522 379 395 


A, BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant atid’ Facilities...iisc.cce--csesecseoesesorssceneesessnesenses 608,000 82,255 429,027 336,891 241,309 
Less: Accumulated Depreciation ............:.s:ss0+++ 309,315 41,488 210,813 165,643 147,697 
INGE KE AUASSCtScrexepsaccetoasccsesccovsestorecserssessneset = 298,685 40,767 218,214 171,248 93,612 
CURRENT ASSETS 
@ashitandeBark icc Aik. eecssavcersstckannovactnetanatrsees-one 82,830 9,508 41,920 14,010 — 
TEAVSStLETE TLE sarees tac eos seas eects oa caste gaosaerarseane dees = — — — 51,000 
Accounts RECCIVADIE.....0:ccccscessescerevsosacsosssecerseners 15,099 5,030 8,002 9,678 3,218 
UmBilled REVENUE sechiceewesetvaceesssesaceousabstasececone snes 162,661 24,542 143,982 92,929 75,730 
INVENtOTY ....scessssecesnsesssesneensasensenensensescerensessscenenses 6,059 404 25,473 7,031 — 
Oe ac ese ete teea cece canesecocoet mementos 4,916 100 — 2,748 — 
Motal Current ASSCtS..ce-cescc-sssepaneccetcestee-e-eennse-se 271,565 39,584 219,377 126,396 129,948 
OTHE RVASSEUIS 2c. ccteee tees tocecesocusvecsareteetsnencens 1,519 — oo -— — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........cccsseeeeeees 427,857 74,714 336,068 309,235 257,866 


TOTAL ASSETS .......cccesesreeseseseeseteterssseseenenees 999,626 (een 773,659 606,879 481,426 


See ee aEeannaaaanal SY ET 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Mern DEb ssi werden aes 1,700 — 
Less Sinking Fund on | 
DeDEMtUTES ...cssseocesnesececcessnscnssnssecncerssncnnescsoonnest —_— 4 
1,700 a 
Less Payments due within | 
ONE VEAL ce.scsesssnressacnorssnenereesesenesnanccecscoonsanerecnreess 1,200 q 
SE Miataee ANE Ne RO ee nS 500 = — BS 
LIABILITIES 
Gurren tLAADIUIISS oo acaess cya ceeeesasosecesteneacanestspencccsre 136,251 11,924 95,369 50,706 43,536 
Other Liabilities .........ccsccsscscssnssssssavesneneasennensecsans 7,796 — 3,300 4,79: 
EU ey ei cce cdececet cease ok eh aes asia aah inna eaccets aa ve siensudsees 11,924 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization == 
Less AMOTStization ccc.csesencncccensesecsusersassracsncensteonnees _ 


6,962 17,928 12,478 -| 
PUES Se ok | Sh eR eR L ODS BD erred TOI Es _ oe = ae | 
Rug IO bik 018 dS Cee eC eave vaernten 420,760 67,927 317,949 231,160 175,22) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........ss::ssesssee 427,857 74,714 336,068 309,235 257,86 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 999,626 773,659 606,879 481,42 
; 


_—$<—$<——————————— 
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tatements for the Year Ended December 31, 1989 


. STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year .........cc.cseeeeeeee 

Reset INCOME! LOL, Year uence ec tick 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 

| MBCIUISEMICN tS weitere rete. ee Ce OD! 

TILITY EQUITY, END OF YEAR wooo 


. STATEMENT OF OPERATIONS 
EVENUE 
Bemrance Revenue MN due ca Aee Me 


SEY PREV EINNO BS yess, cise nciiade one ete 


XPENSE 

Eg a Tiel 1171 Et Be as 
Fe SINE CAEN tees ens passices desc eipesecontantanesear 
‘Operation and Maintenance...........c.ssssseessseseesees 
Billing ws Tig 0) Fa Tap a NEO ea Ota eR 
MMRTETCALION cic he ie ea perro 
Depreciation Less PRMIOTEIZALION 2.5 cbcsesncsnveocensee 
SPA aL ERDONSE i... 5 i cicienivrsvnicdeesdovsoicistoens 


NES 2 LS SME ee ee eee ae 


come Before Extraordinary/ 
| SOS Cu ake a 


Marmora Martintown Massey Maxville McGarry Twp. 


124 


522 379 395 


$ 
387,261 
33,499 


$ 
56,367 
11,560 


$ 
150,216 
25,012 


311,636 
6,313 


227,756 
3,404 


420,760 67,927 317,949 231,160 175,228 


_——————————a——X——X—X—X—a“_€_—oeeee—— 


900,769 127,649 733,432 470,836 428,299 

21,879 1,903 12,974 8,926 7,869 
922,648 129552 746,406 479,762 436,168 
793,320 108,432 656,494 420,707 362,023 


Ppp 1,306 33,865 17,448 3,320 
19,399 4,053 9,886 17,955 22,659 
28,982 iy) 24,210 6,923 16,902 
24,296 2,440 15,444 13,325 6,035 
580 436 194 — 217 
889,149 1175992 740,093 476,358 411,156 
33,499 11,560 6,313 3,404 25,012 


33,499 11,560 6,313 3,404 25,012 
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Municipal Electrical Utilities Financis 


IMeUsaI CIP ALt Gy; tease ctisevesctteeleeeearereracrenseseresenvdenscemertercuce Meaford Merlin Midland Mildmay Millbrook 
INDE FOf WUStOMETS oil ie. fe cecvacesectncadscneseececsesdseses 2,101 304 5,603 489 532 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Phantratid BAcilitiesyeeeickescsccssosvsdecscast tance hcesesscess 2,009,950 202,298 5,923,723 444,572 594,926 
Less: Accumulated Depreciation .........:.::s00 837,321 124,795 2,524,224 141,673 196,194 
INGE BEXCCPASS EUS cc ctecex cesses teascosests eevcneeaea neared 1,172,629 3,399,499 302,899 398,732 
CURRENT ASSETS 
Gash and Bank cA derovcds isccceactotenacnateesersaes 315,182 504,624 44,847 25,996 
NVEStINVE TI 15 edeceassccwanti cater cusaeseates ab ancresissncweopesweats — 610,946 — 60,000 
PRNCCOUTIUS IRECCIVADIES scscavcasccictsceecesdesessexeseusssersens 37,904 161,204 7,367 9,648 
Wn billed Revel era ix.scasesscndocgeveeecasecooetsetesreersee 330,745 1,272,679 81,552 122,166 
DTAViS TAC ONY ese ce ses testa vooteres ne cx satees conouseveevestvece cece seettve 170,814 312,432 13,854 26,456 
CER Tis aise Reena rete cee ncah cakeso sean tstreta cee santas 1,346 16,972 1,429 3,214 
Motal CwmerenASsets ic ezecc cues cae hseckatconaccareenaersep 855,991 69,105 2,878,857 149,049 247,480 
OTHER ASSETS 4 cscottecdiccte-vesesccleoteavatth cotaseeetocccseas 2,000 — — — — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ................esee 1,600,935 190,370 5,459,700 264,652 269,741 


TODALZFASSE US Gy ccreeresosocsccocetoeaneterearseetesnennen 3,631,555 336, | 336978 | 11,738,056 716,600 915,953 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
AE Sri DDE Db etatarreeeteateateads-scs-aseraccceceteePa nest see atose 55,912 9,584 7,000 
Less Sinking Fund on 
PE DENEUTC Si eerere ates ar rinarentteon tenes staeneetscecaa-rerate — ae 


55,912 9,584 7,000 
Less Payments due within 
ONG VEAL ecsserreeteeenee cticrasscanvesnsvarscnasstadcessenavaves 13,729 5,000 3,000 


[coi] RPA tes econ ater Reem eon itn, MPP ea ate tt ORR 42,183 — — 4,584 4,000 
LIABILITIES 
Crise nt Dera alities ccesececs:cactesctcsy oesanect cus eseresoexesns 252,593 1,418,221 69,627 111,423 
Meher Para Wa NICS cartes ccsaarsentseateecnte tae neleceeernes 10,201 48,908 — 11,746 
BPO EA ease tye ceceatae ce tantchacucsawmmntontawraatuancec meee den 262,794 1,467,129 123,169 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOrtization ..........ccceeeeseseseeeeeees 398,629 69,311 71,118 
ESS AR ORUI ACTON ios cdessctcacceacedavabcuesvinseamerensadstwetes BBisi/Z 9,951 7,004 
43,254 1,259 365,257 59,360 64,107 
PRESERVES iiss oc. hatinaine caus iveaetessaeaeanenedcnarncos: — — — — 
DEPEET Yee OUTDY aaccectrneene vacate tartsccsrsrar cokes 1,682,389 119,255 4,445,970 318,377 454,93¢€ 
EOUITY IN-ONTARIO MEY DRO) iaceccotstaacerars ene 1,600,935 190,370 5,459,700 264,652 269,741 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 336,978 11,738,056 716,600 915,952 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


SUTTER ee ee 
ENTINDCHOL CUSLOMEES ees... s cc ee ae 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ............cccce0 
Netincome fou yeat epee. ee 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
PNGIUSEMENES cents ete ee ics oanstvet ee ee eee 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR...............0.0000.. 


_C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


BR LAL RE VENUE eof oiccs.ccsccanssasSeteaindad rcs: 


EXPENSE 

Mee eewce Purchased ie) 22.3.5 cs..sadoectteabetee ls 
BANA MSONCL AION oa nite th sss Ssncsetsctharcooneaacies 
Operation and Maintenance .........cccsesssesesessees 
PIAS AN COUSINS ovsscasinstvensictSelpsnersosctesceseats? 
Pees ATRLSATAGHNUN costo scsi icties Sesatagnatiicontsszeadiixaecsvovort 
Depreciation Less Amortization ...........:0esse0000- 
TE PIRONAL ESI METISG 02 cu doa gensoncnictecosseososvv-sceseestt 


BCA EN PENSE Cre) Sta 8 oN 


Income Before Extraordinary/ 
MINUS ALILCIMS tn tree tee ss tence, See Pee 


Meaford Merlin Midland 
2,101 304 5,603 
$ $ $ 


1,603,674 114,611 4,088,608 
78,715 4,644 357,362 


Mildmay Millbrook 
489 532 
$ $ 


299,387 435,784 
18,990 Sy 


1,682,389 119,255 4,445,970 318,377 454,936 


2,338,244 260,885 9,181,642 512,676 635,955 

91,163 12,843 163,878 6,343 18,608 
2,429,407 273,728 9,345,520 519,019 654,563 
2,043,377 222,616 8,183,584 452,485 546,874 


84,028 8,452 308,061 6,811 16,472 
46,599 7,687 129,012 10,518 26,313 
90,166 24,354 157,906 14,322 24,234 
77,913 35975 206,748 14,061 19,743 

8,609 — 2,847 1,832 SVE) 


78,715 4,644 357,362 18,990 LO S2 


4,644 357,362 18,990 


dd2 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Musticip ality is. cs-.<csncdstnsosaventscssctzoconsncesteettereescnstecs Milton Milverton Mississauga Mitchell Moorefield 


INUMDEE Of CUStOM ETS iis fitecacs-restecheeseteosasetteevsserees 10,780 593 137,662 peas 185 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant andi acilities tee cas scs-corecfessnctees seeetessesesnse 25,836,818 527352 258,311,919 1,906,619 130,139 
Less: Accumulated Depreciation ..........:0cee 8,635,613 226,837 67,068,512 738,766 44,351 

ING BIXECUASSEES ites. casceccnsscavcacasercesceceteacecsastes 17,201,205 300,495 191,243,407 1,167,853 

CURRENT ASSETS 
Gastivand Bankinn, cccesaiticscaceacrccssavesreecteseaeeetts tse 379,259 32,534 971,119 105,796 
Investments icecncictstenaceietensvnecraco yes 1,186,008 35,000 30,474,645 — 
INCCOUTISHRECEIVAD! Gir, seosscz teessteczeeacttovevonsear eves 1,403,920 11,225 16,156,719 27,280 
UW nbillediR evecntie et caccce: vecssascosticocsesessesexsacetees 2,689,889 102,000 22,185,343 305,900 
TNVERUORY oer soatet cs ooesessansswsecsretssscstaseerecsrarctacerese cosy 15372520 4,109 9,273,062 103,315 
Others isc RG ceed eceiderss eaten: 37,809 3,316 785,803 
T otal Current Assets ticcscsscsteseccxsstvatvesvevecervorssnceers 7,069,412 188,184 79,846,691 542,291 85,703 

CUTHEBR ASSETS retest hivccscsnssnssssyeseteentonrtes tance 34,022 — 1,144,868 15,339 — 

EOUITY. INONTARIO HYDRO Abi..ccac.ccers- 8,776,673 553,972 104,665,857 1,239,837 159,693 


(ee 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long | 

AD ent DCE ees. SERRE ves atssnncescascsatesnsecseetteeesvee 2,293,526 91,117 | 
Less Sinking Fund on | 
IBYaofoi itech, area een Oh cone — = | 
(a, = 


| 
TOTATDASS ES ieee tense cecseetecasenertecoreeesetzecss 33,081,312 1,042,651 376,900,823 2,965,320 331,184 | 


10,472,567 


7,927,137 

2,293,526 2,545,430 91,117 
Less Payments due within 
ONES YE AT 260. AAs Meade ccaceonoccnnen sien ducavasreeaeeoeensatice 302,490 542,999 10,267 | 
"PO tal cicgteteidevvads dtesasisenickonnibues ence pecsterrnanietets 1,991,036 — 2,002,431 80,850 — | 
LIABILITIES | 
Current -Diabilities Msccsesceatecaiencsnetnnes 3,128,472 90,176 36,932,102 248,055 21,613 | 
Ope TAR aD ISH Scctekecctucceosets ce neecessncceccactciaucs 239,113 3,315 4,750,701 26,405 — | 
bl A'S 1 a5 Aine erence Ae SS ee TS Ace er 3,367,585 93,491 41,682,803 274,460 21,613 | 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital 
Subject tovA mOntiZatiOn Messe veecstencecsestecsseesss== 3,910,507 79,993,956 1,539 
LGSSAA IONE ATOR ait cacecvescveeivccercceseceves sons corse eave 643,667 10,922,686 228 | 
3,266,840 13'557 69,071,270 66,131 1,311 | 
Po? Re Ch ee Oe Re Rr = — — — — — | 
LW BT Ees'al 20 BS Gk aeRO Ratatat be oer on rs 15,679,178 381,631 159,478,462 1,304,042 148,567 
EOUITY IN ONTARIO BY DRO troncccxcecectescces 8,776,673 553,972 104,665,857 1,239,837 159,693 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 33,081,312 | 0Ha,6s1 376,900,823 2,965,320 331,184 : 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Mapai :...,,....0canet,...| Mei soles 
Binber of Customersinvs oes eh so descccssc ee. 


3. STATEMENT OF EQUITY 
_ Utility Equity, beginning of year oo... ccseesseesses 
Pet INCOME FOF YOAT ....ccvsssscssssscssssecosssessssscseseesan 
_ Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
yg ETS Eek not ae 5 ee 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR .o..ccccco 


i 


| 

|. STATEMENT OF OPERATIONS 

\EVENUE 

MV ICE REVENUE Gf. sccesessessnssasncnssiseccustatsonssveens 


MEP AL REVENUE sbscsesccssecisecosoececchtcle............ 


XPENSE 

Bower Purchased sssccclcscsssssorssscscoulessdiclealesseeee 
Biocal. Generations aaa.cscessosecsssscessssorassssssssocssoonsoeee 
| Operation and Maintenance ....ccccccssssssssseesesssse 
Billing and Collecting ....scossesssssssinssesee 
MN RITA io sole cote seeds ues acess 
Depreciation Less Amortization ........c.ccsssesseene 
| Be APICAL EXPOSE. ..sweanincnnsussucnenerocensdscossionoevan, 


MMBAL, EXPENSB ssticssssoassecsrortcessesies ecco 


come Before Extraordinary/ 
HRM CCT GPA EE Fs atpecteseonteibscccasvssescoecensss 


Milton Milverton Mississauga Mitchell Moorefield 


10,780 593 137,662 L315 


$ $ $ $ 
14,199,922 366,564 150,033,581 1,220,026 148,770 
1,479,256 15,067 9,444,881 84,016 (203) 


15,679,178 381,631 159,478,462 1,304,042 148,567 


SS eS SS acc 


24,222,693 749,852 277,075,085 2,113,570 221,040 
769,346 14,569 7,821,663 46,052 4,459 


24,992,039 764,421 284,896,748 2,159,622 225,499 


20,476,396 


686,134 


249,568,380 


1,747,060 


202,723 


959,194 10,632 13,347,599 114,736 7,641 
464,955 19,744 1,944,052 35,032 5,028 
526,591 13,564 3,690,440 100,539 5,252 
909,080 18,442 6,106,585 67,329 5,010 
270,506 838 794,811 10,910 48 
23,606,722 749,354 | 275,451,867 2,075,606 225,702 
1,385,317 15,067 9,444,881 84,016 (203) 
(93,939) ee i = oe 
1,479,256 15,067 9,444,881 84,016 (203) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ........c:ssccsscsscsesseseesessssssensensaneansencensanecess Morrisburg Mount Brydges | Mount Forest Nanticoke Napanee 
Number of Customer's .........:ssccsscsssescerscneesseeseseeseees 1,189 vo 2,035 4,018 2,422 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant and Facilities..............:cccsssscssesesreseseeeeserens 1,484,965 750,297 1,913,058 4,221,643 2,889,561 
Less: Accumulated Depreciation ...........:sse+00 540,032 208,674 659,314 1,630,597 1,134,457 
Net Fixed ASSets.....0....:-:0cserseseneocsessoeeneresqasnseers 944,933 541,623 1,253,744 2,591,046 1,755,104 
CURRENT ASSETS 
Cashtand Bank: 25 2iiiisce.--nceccscsacosartenspeseasenees 116,521 32,408 205,602 158,358 305,103 © 
TUR VESEROTIES esc cena aide ce eae areseusacanenssexannteansone 107,725 — — — a= 
Accounts RECEIVADIE...........:ssecccccsesscrcescssrsenees 197,798 21,764 227,898 422,636 87,465 — 
Ufnbilled REVeEnte ....:...ccccccecescccceceeccoraccscsnrsersacerss 135,203 81,300 363,515 250,664 452,707 | 
INVEMUOTY .....sesessesessesseseeseenensenecneaceneneensaseasensasenens TVS] — 183,687 109,986 60,482 
CEST ee cree eee tar coseuscsaronednapean deen seensares — 402 7,793 8,092 5,789 
Motal CULremteASSCtScacecssscucsecatecearcnacaasetenteeseacnsce 628,764 135,874 988,495 949,736 911,546 © 
OTE REASSE US esc rtertttee pecae--eatgesceeterssiaeanenseecens 746 — 1,200 4,800 — | 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..........:eeeeseee 865,602 283,110 1,275,027 1,940,698 1,960,444 | 


TOTAL ASSETS ..........cccccsseeteteesesteesenseseneenens 2,440,045 960,607 } _3si8s46s | 518,466 5,486,280 4,627,094 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long . 
MPerin DED sc..:cstigetestecgorca-deesosnseasetuatencennseaecescn 42,200 237,000 30,000 
Less Sinking Fund on 
DeDEeNtul[ ...........scsceceessssrcnssrenccercnsnecssnrsccasens — _ = 


42,200 237,000 30,000 
Less Payments due within 
OME YEAT ....ssssessessssseeneenecsccneenecnceneeseessensnsenennscnees 12,200 21,000 30,000 
al OS ES sae accrue ee aeeoh oO BAC eer hy onceneee tecetee tL o.cd 30,000 216,000 — 
LIABILITIES 
Current, LADIES cccccccctesnccecesceesacecevenaeeasaecasens= 235,029 689,145 476,432 365,321 | 
Other Lela Oiities ec, crsstereccesecccceeseetenccacestecceeccareocaes 43,708 54,492 55,884 73, 454} 
| 
oho) 21 epee eee darn Soeireren hearer nee roan rp BE 278,737 109,913 743,637 532,316 438,775 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOrtizatiOn ......s.ssesecseseeseereneeeetens 22,105 246,533 394,213 213,493 
TESS AIIOLUIZATION 122s cossececuctanccstsvenatcctancnecavocestaas 2,728 26,089 45,634 38,831 
19,377 220,444 86,120 348,579 174,662) 
RSIS Eee Ve era eee reeeae verter eectenccsenacnanentesstenos — — — — — 
{UJ WA Ud Ged EO) UU GI “Ges a sepeeettreecn ooeececmeerreeceetece coc 1,246,329 347,140 1,413,682 2,448,687 2,053,213 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........:eceseeeeee: 865,602 283,110 1,275,027 1,940,698 1,960, “4 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 2,440,045 960,607 3,518,466 5,486,280 4,627,094. 


SS SS 
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| Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Morrisburg Mount Brydges | Mount Forest Nanticoke Napanee 


DTS Ts RT ce a Oe 


B Number of Customers ...1.....ccssscsscscsssescesssssssecssesesce 1,189 731 2,035 4,018 2,422 


$ $ $ $ 


) B. STATEMENT OF EQUITY : 


Utility Equity, beginning of year .............cccc 1,149,939 336,538 1,366,875 2,279,083 1,907,880 
INGtIncome Tony Cate ne atisnissctescn ett tts eseens 96,390 10,602 46,807 169,604 145,333 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — 
PVORIRUTIETARS «ssc sstht) fac tskarsskoncnspnyagreatetitasercxesesesst — — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR..............0.0005. 1,413,682 2,053,213 


REVENUE 
ISGEVICE IRCVENUG Het tet ancccs.ccticus tect renee 1,796,772 642,486 2,292,158 3,614,756 3,619,652 
Other OperatinoeRevenue cco 47,302 9,611 34,963 219,839 100,702 
| PO VALTER E MENU Breet... cacieeeeee ene 1,844,074 652,097 2327021 3,834,595 3,720,354 
EXPENSE 
OWETIRUTCH ASCO Rede ctctl cs ciccessncschcot moment he ecesss 1,511,110 581,418 2,068,184 2,794,719 SB 2135 
eOCal GenerattOniencte sates ae — a _— — — 
Operation and Maintenance .........ccccccsseccscesesees 80,660 8,150 66,583 235,163 112,568 
BMNe ANG @olectin ger s..ccmce ee eae 55,688 13,216 30,540 178,041 84,299 
PX GMIMISTRAL OMPcatancisiccttisre ties o ere 41,421 18,428 46,452 275,330 129,365 
Depreciation Less Amortization ........ccccccceseeeeee 32,957 20,089 65,561 152,017 110,738 
PMNATICIA EXPENSE 2 crettertescesteeteiseessnssherene eeceees 6,248 194 2,994 29,721 5,916 
Be) TATE X PENSE 232 cc. cs ctscai-ssarcsectooecthessccceteeeiees 1,747,684 641,495 2,280,314 3,664,991 3,575,021 


Income Before Extraordinary/ 


MO LISUEAILICORTIS Peeetccnscc,sschesnaxacctcetereeteencuctsiecaseesou 96,390 10,602 46,807 169,604 145,333 
Extraordinary/Unusual Item(s) ...........::sssseseseeesees — - — — — 
LIE Ls 00a a eR Oe SD Re 96,390 10,602 46,807 169,604 145,333 
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Municipality .........csscsssessseeseesssseseecssennnessnscsnsenscsasennees Nepean Neustadt Newburgh Newbury 
Number of CustOmers .......ssscssesesesseessseeessereseneersoess 36,018 277 288 180 


Newcastle 


7,267 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant and Facilities..........:.cccscesessesseeeseseeeeeeseeenees 54,054,673 194,180 430,612 126,213 10,768,368 
Less: Accumulated Depreciation ............s:++++ 16,462,741 83,345 206,425 69,104 3,339,421 
Net Fixed ASSEtS........::sssccsscsseeseressesesesssensenenees 37,591,932 110,835 224,187 57,109 7,428,947 
CURRENT ASSETS 
Cash and Bank .......:cccsccssecesssssercereseessensncessenensenee 2,154,018 32,013 23,994 7,447 106,671 
INVEStMENIS........sceesesccsscescesseseeereneenssnacessenssenennees 2,599,242 — — 20,000 _ 
Accounts Receivable........sccccceseseneeseseeseereeteesees 2,512,756 WOME 25,728 3,202 770,976 
Unbilled Revenue .......:ecccssesesesceseseteeneenecnenseneens 6,951,000 43,187 40,775 20,400 1,099,890 
IMVEMtOTY «....-sessessecseessecsnensecssesscenseenseneeneenneencnssens 3,235,530 7,404 2,186 200 471,093 
OER ET cert cacinkcheteceebe teatete trcoenacacvuoasenecesecacanvashennepe AD 525 2,563 213 1,973 14,753 
Total Current ASSECtS..........cscesceseeeeteeseeseeeeneenenees 17,495,071 92,442 92,896 535222 2,463,383 
OTHER ASSETS ....esccscssessoscssceseseersncsssnscnsensencenenees 653,808 433 — — 21,631 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........:::-eeee 21,983,765 150,156 141,139 112731 5,178,407 


TOTAL ASSETS .......cccsecceseereeseseeeeesetenneneneees 77,724,576 353,866 cal 222 223,062 15 }  1s.c92s6e | 


— ———— —————— 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Mean DeDE ctecccseettserecr ves cccesvstecsnonssmeasen sececete=- 6,890,701 91,466 
Less Sinking Fund on 
Deets: eevssessccccsesccesetesacescodsccassrnccatasznaeqesars 797,030 


6,093,671 
Less Payments due within 


OME YEAT oe esessessssseeneeseeneensessenssnsensanenneneennannensenees 715,832 
PICS aia raeeet one rete ae anne Tisaasted senvensineneasne 5,377,839 79,888 | 
LIABILITIES | 
Current Liabilities .............scccsssecsercerenessseeesseees 7,299,775 39,511 19, oa 1,412,022 | 
Other Liabilities .............cccceseccecsssscccssesscecceseeeeees 339,005 2,500 319,375 | 
| 
TT CAL eee reer ee te cna nes nes esscce spares eneneanenesrsce 7,638,780 1,731,397 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital | 
Subject to AMOTtiZAation ........essesseesneeeensenesees 12,581,352 1,611,523 . 
Tee POP TEESHIONY -claasctsceotsntashc ouedseUapatennee ees 1,756,141 10,231 153,441 | 
10,825,211 2,266 20,328 7,183 1,458,082 ) 
BOSE Vere rnresatea ge ensecen aneavcannansdateqr=azancacara — — — — — 
CIDE Y, BOWED Y sreseccceccseteccenccsatccctancoarsnsneanscence= 31,898,981 173,253 254,744 83,211 6,644,594 | 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......::seeseeseeeees 21,983,765 150,156 141,139 112,731 5,178,407 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 77,724,576 353,866 458,222 223,062 15,092,368 


ea OO 


Ly 


| 


| 
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EA UNICID ALLY LAb26..2., dielecho aitades een eal Neustadt Newburgh Newbury Newcastle 


EUMDEr Of CustOMens....c Mescoachosvat cece PH) 288 180 7,267 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ..........ccccseeseeeee 29,521,742 150,756 261,527 6,288,132 
Netéincomeforiyear: Retina erotics 2,377,239 22,497 (6,783) 311,202 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... _ — -— 
NC URSTIMOUNS 5 ccnclusatdass acess tronisoenmcsantrnusietenir tee, = _ — 45,260 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR...........0..00.0000. 31,898,981 173,253 254,744 83,211 6,644,594 
C. STATEMENT OF OPERATIONS 
IRREVENUE 
| Service Revenue ...ccsccccssssssscssssssssssssssssssssssssseees 56,240,995 240,527 288,553 194,053 9,813,180 
Other Operating Revenue .0.......cccccscsessecsessseeseees 1,382,744 4,076 5,958 3,875 204,635 
BEELER ESV ENV Bien os hess csansscsenodbeit tecotiostatacs 57,623,739 244,603 294,511 197,928 10,017,815 
EXPENSE 
BOWER T UECRASEG I Neal vnensaerdes SEE 48,269,113 197}352 247,742 172,726 8,471,565 
| BE AN DOTNCT ATI Ss vias cectsstes halons waa aoa — _ — — — 
| Operation and Maintenance .........cccscceccsssecscsseeee 2,592,258 6,145 8,646 2,919 378,279 
PeBilling and Collecting ........cc.sscsseccsssscosssscsesscsosses 851,386 3,314 8,349 4,953 236,528 
| Moe PAS TARA cecsltinem to beipvsisceucteastencieien pioomecse 1,293,636 6,987 12,590 6,868 237,342 
Depreciation Less Amortization ........ccccccscsesese0- 1,493,436 7,699 16,264 4,888 344,522 
BA CIANENDONSE |. cof.c.c-.cressastect dt omtiatatiavecsbice 746,671 609 151 — 38,377 
ATE 9.4 Gd Sh SE 55,246,500 222,106 293,742 192,354 9,706,613 
ncome Before Extraordinary/ 
| Binustaliltems..cen eee et D317,239 22,497 769 5,574 311,202 
‘xtraordinary/Unusual Item(s) .........scsseesseesseesseesee —- iiony? — — 


22,497 (6,783) 5,574 311,202 
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Municipality ........csscssscsessensesssessessesseensenrenenennennseees Newmarket Niagara Falls Niagara On | Nickel Centre | Nipigon Twp. 
The Lake 
Number of Customers ........:cccscsscsseeseesscenerseeseeseeenees 14,600 29,460 5,606 916 968 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant and Facilities.............cscecccssscssescesersneseeseees 24,464,965 40,624,524 8,119,272 585,873 878,321 
Less: Accumulated Depreciation ............:+::0++ 5,548,870 14,586,728 3,150,368 248,195 432,942 

Net Fixed ASSCtSisrucsssrserstsccsecccatsesssotnactesenenear=s 18,916,095 26,037,796 4,968,904 337,678 445,379 

CURRENT ASSETS 
Cashandu Bank: :iccctnitoteeAascesdsexvsscorecsqredecsecseress-e= 607,592 396,058 161,989 19,418 107,889 
THIVE STRICT orcs tescvacs teint ac cacasacassassencesanecertaressysocs 499,192 3,400,000 13,675 40,000 —_ 
Acccounts Receivable...........sssssnssscssccsssenseceses 2,098,725 1,581,305 530,797 26,490 20,206 
Unbilled Revenue ...........:ccscccesssecccssssresscsscersncseres 1,524,584 3,081,735 722,012 164,344 168,633 
INVENtOTY ....eseeeoecsessessssstsneescescenecnecnssncnscnnennensenecnees 1,149,576 1,997,608 204,971 24,555 34,275 
ORE ee aacaasucaas cas sneteeesmecas sas 25,556 60,478 32,810 5,954 11,248 
Mota CITE teANSSC tSssrentecnscesaeusenseseereneceseresessectan 5,905,225 10,517,184 1,666,254 280,761 342,251 

CUTIE RAS SEU S ete errtetetreny chee tscaas senses sb eceroness 179,255 279,825 23,164 — 4,399 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......seeeeeseeees 7,702,876 20,479,439 3,294,769 481,549 706,284 

MOTAL AS SENS cecscsstecclecosesvecsseesoosanorssrsunesnrens 


32,703,451 57,314,244 9,953,091 1,099,988 1,498,313 
a 


Se SAS ASST 


—<—— 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Perm DEDE ...cs.-recssdeveeneseecsasssessenseenessternesenoncesse 210,000 889,110 1,949,027 
Less Sinking Fund on ; 
Debentures ..........cecsssssssssseccersenescersecesecscnenserees == | 


210,000 889,110 1,949,027 
122,913 | 


Less Payments due within 


OME JCAL... sssesessesesssenssneneeneneenssencenensanensenensenenes 30,000 120,493 
ST COCA sees erae vein cca dc astcaees cevainedatcareneqneventanen cavern 180,000 768,617 1,826,114 — — | 
LIABILITIES 
Current Liabilities ccccccesscteayececenseeevesvercteccoonss=ehee 3,066,736 3,832,323 885,458 97,828 98,289 | 
Other Cia DUithes ccterneteter tones ce ckses eh ccuasccarcnssarnazaxer sn" 565,381 715,954 133,975 6,815 15,256 | 
My ECO 1 Raper ARH ery cae Be ona 3,632,117 4,548,277 1,019,433 104,643 113,545 | 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtIZAtiON .......eceecesseeesestenteneenees 11,006,729 2,096,492 673,214 102,339 
DSSS AMOLIZAtON ce screcceacstsvckssereatananecennorsernecpneses 1,386,914 222,947 71,365 13,239 
9,619,815 1,873,545 601,849 26,246 89,100 
RS TES BEV Sorc rcacseeeseca ce cnatdassaceshy ears vavccnaceaoananctraanex — — — — — 
| G1 HN Beal SLY GH Mh Pree ee here Reece Sher ecemmtcmr ees 11,568,643 29,644,366 3,210,926 487,550 589,384 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........s.seeseseees 7,702,876 20,479,439 3,294,769 481,549 706,284 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 9,953,091 1,099,988 1,498,313 


32,703,451 57,314,244 
I ES 


eS SS SS 
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BRICH UE soc snoncn ths edad Newmarket Nickel Centre 


Niagara Falls Niagara On 
The Lake 


5,606 


Nipigon Twp. 


29,460 


BEOCTOlCUStOMENS carer tance neni ance 14,600 968 


)STATEMENT OF EQUITY 
tility Equity, beginning of year .............c.cce000 
ENcUiINCOME TON YeaTirsstssortiecsscostae scoot ei: 
Capital Contributions in respect of 


$ 
10,640,040 
928,603 


$ 
27,504,157 
2,263,705 


$ 
2,931,578 
279,348 


$ 
446,521 
41,029 


$ 
575,286 
14,098 


Diy tid eet hassel etcer (123,496) 


MILITY EQUITY, END OF YEAR..............:.000 11,568,643 29,644,366 3,210,926 487,550 589,384 
| EE EY SRE EE Ge 
| 


ee OF OPERATIONS 
|. VENUE 


Be EV ICC MER CVEIIUC sete ctetesd cette ate schcsersdecescseteeeew seas P2521 39,108,800 8,009,923 952,140 1,138,345 
Dther Operating Revenue éi..s.cecesececcecsusceseacsssvess 463,094 703,181 208,718 10,671 26,396 
TANG SVEN G S| US ee eae LE 22,186,615 39,811,981 8,218,641 962,811 1,164,741 


18,862,232 


33,037,151 


6,405,124 


775,709 945,717 


CUNT El otO ey eee ee ee eee 


peration and Maintenance ..........cccssesssececees 876,490 1,773,482 588,367 $3,164 80,208 
Parrinrand COulecting msctenmiscmesereieescie ees 530,702 822,096 150,736 30,005 46,113 
BIEIVIVISETA LION eee csescoes seen sess ee ere p TE 407,713 $59,721 329,381 39,714 47,923 
epreciation Less Amortization .........cccsccecee0e0: $25,612 1,249,090 268,571 22,950 30,682 
MEAT CIAIEEXPONSO Ae. car Seareesssaran Secs ae ES $5,263 106,736 197,114 240 — 
BURR PENS EO sirinsnrcntessendotisonetcoiuns 


ome Before Extraordinary/ 
SACS De nn 2 oa 


928,603 


2,263,705 279,348 41,029 14,098 


2,263,705 279,348 41,029 14,098 


| 
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Municipallity ..........ccssssscesscsecssessssnenenecscncacserssssssseseeess Norfolk North Bay N. Dorchester | North York 
Twp. 
Nuimber:of@ustOmiers ccasoneivezcc.csassscceesezececesveeecac-a© 439 21,509 549 143,929 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantiand Facilities ees seca. onsccacs-sacpsteegenteazoners 277,561 29,973,180 457,291 322,132,010 
Less: Accumulated Depreciation ...........-0+ 154,317 12,849,940 193,702 109,654,213 
Neti Fixe dsASSCUSSscccccchecacssencetacsh csccasccrosescsssete 123,244 17,123,240 263,589 212,477,797 
CURRENT ASSETS 
@ashrandiBank: fesse vee oeteacccscarecnscrratneceteeee stew 76,316 1,462,130 68,432 2535 
NHIVESTINE NES ce teccesecascsnsesr de ace het pecccntcotiascosszeseee — 780,460 — 24,289,258 
PNCCOUDTSHIRECEIVADIC-ccccsticstcccaractecesscedareseasrees+ee> 11,550 1,362,119 30,218 19,288,282 
Unbilled REVENUE <cccccisecccsecccscoseaseahescsucesesesccazecese 41,321 3,798,000 64,400 27,500,000 
PAVE MOLY eo soreeeecdeeecees cecteescessenseccescrcescetfacsrssacecscsns 7,395 995,252 — 7,432,310 
OTL AF cccccth a Soh cca eaten eens 1,185 35,751 24,473 285,503 
Potal Current ASSets ccceccetecessseaeecavacds-catstsapseqnsnars 137,767 8,433,712 187,523 78,797,888 
OTHERJASSBTS fic ieee cas ssacssasesacccsenssbeaeorns cae= — 313,651 4,000 3,235,918 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........eeee 180,024 15,773,446 272;327 152,920,869 


TOTAL ASSETS ..0..05...0...cccssccasercecessasnsensnsesess 441,035 41,644,049 727,439 447,432,472 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Renny Debt accep ttee aia tene -aceannceansoceesesrsaczcresate<=n- 
Less Sinking Fund on 
DCD MEU S co -eecceae ac saceo ence ascearcextnas siverseeseeeeocen: 


3,174,516 
Less Payments due within 
QUE VAT co ccnccerce-cetesnententesecvsnstonenee=stety ee sraes== 


BD OnE al soho coe c oh cacteansecscasskteasseens acces stat sacacearaxcet — 
LIABILITIES 

GLITTEDtAADILITIES sosccccccstccoseerteccgsexcscricas tase caecanee: 64,221 

MONET Falete ULIULGS eves cuca ceceanacnanncaasetvesgtatnesesccessceer 4,778 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 2,172,088 

TeeSst ATM ORTIZAPION 1c, cucsxvencancaxsveanedeescrenraccssnsanctiaes 313,225 


486,418 


2,688,098 


4,189,554 
195,243 


32,698,285 
7,862,918 


4,384,797 40,561,203 


68,328 
11,509 


5,875,822 
1,013,753 


7,057 


1,858,863 56,819 4,862,069 


POESE RV EES verona cesncc serch claecs cacaacranecearacegentensncsenancarss — — — — 
[jb 2) g Pes gt 200 2 A Deepa reer reece rcececreco rn: 184,955 16,938,845 316,912 249,088,331 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........:.:eeeseeees 180,024 15,773,446 PH PLE PAL 152,920,869 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 441,035 41,644,049 727,439 447,432,472 


1,294,894 
549,918 


744,976 


62,536 


28,299 
202,876 


4,568 
298,279 


790,431 


1,833,686 


123,578 
8,398 


131,976 
22,615 
2,471 
20,144 


891,135 
790,431 


1,833,686 
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VAT CIAL DY AMS. 05 s2Scenence ties eeette tesa <tucces eee ee Norfolk North Bay N. Dorchester | North York Norwich 
Twp. 

INUMDEE Ol CUSEOMETS: crest He kes. cusses ovenseusttncscde 21,509 549 143,929 1,411 

B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year... 166,872 14,958,636 297,661 228,535,069 833,368 
INGHINCOME TOR VeaT et ossscsacss terre tices 18,083 1,980,209 . 19,251 20,553,262 STC? 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 

PNAS CENEDS ss ascten toneewt nee ecrecsesesusteeertstetteetoeas ct 

UTILITY EQUITY, END OF YEAR................0000.. 16,938,845 316,912 891,135 

C. STATEMENT OF OPERATIONS 

REVENUE 
DCIVICEMIRCVENUC ten scsi cactetcessen acteristics suteves 340,024 33,632,338 550,892 321,211,241 1,382,122 
MthenOperating Revenue ci .cencst seas sesenccseseesee? eee: 06) 988,184 17,781 7,017,848 34,210 

Be TTAB VEEN Ee scsonsessce obsopcierenie irre 

EXPENSE 
ROW CIEPUNCHASE |. Aare seuss vse monet teracesass 281,860 27,393,591 498,405 269,697,711 1,121,694 
MOC AL CECNET ANON ore ccnaceueseiess eeseeeser setae sewn sche — — a —— — 
Operation and Maintenance.............cscseseseseeeees 151237 1,662,521 3,248 11,980,511 89,507 
PST GAN COME CHING ears tec cescceayPretesceeteootscesnt 14,154 1,062,940 15,454 5,555,803 44,700 
PX GUN MTMSERALION Gessaarsces oreshcsucteccarscctessnstsntenseicaretze 13,100 959,011 17,105 7,826,806 56,131 
Depreciation Less Amortization ............c0000000 10,151 1,160,081 15,210 12272374 46,533 
ISIN AD CAME RDENSE |, ne<sencscscteascrate star teecenteecerees 500 402,169 — 341,622 — 


OTN D2 TE NS Be eo cos osc sasvacavecsacacaneasnstansanbeovoasbeee 335,002 32,640,313 549,42 307,675,827 1,358,56 


Income Before Extraordinary/ 
MUTILISUAULL CMS 2.0 Bittcca. crosssssnccncartesncart tseastseetere 18,083 1,980,209 19251 20,553,262 57,767 
Extraordinary/Unusual Item(s) ............csssssseseeseseee — os -— 


LMU © OMB os co tons ccezecats cxcrysucssesateipatvenssesasacs eves? 19,251 20,553,262 
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Oakville Omemee Orangeville 


Miumicipallity .c...::.cs:o-c.ctcsevessscssceasossncnsseasneeoeassscosnssas Norwood Oil Springs 


679 348 459 6,318 


Number Of @ustOmers s.ccscccistsees-cssestescccsceectecessssenes 35,476 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant andy Faciitics earcacstcsctetcspesncecsactecracctatoeneucs 669,096 89,143,495 191,490 452,250 8,826,910 
Less: Accumulated Depreciation ..........:s:e0+ SNe) 24,674,322 121,745 198,904 2,476,841 
INetibiked sASSEtSeettcsc-seuy cncesansncatenasestrensasceasscees 351,941 64,469,173 253,346 6,350,069 
CURRENT ASSETS 
Gashiandl Bank t....ccsat.ccttrsetersssasncacactetcteaserssecece 44,590 2,610 45,473 533,895 
TRV ESTE TS So sco ote exten sa osevt cove cusmccctsxceranraeseerss — 10,347,245 10,894 — 
PACCOUMISHIRECEIVADIES, cascnavcrssacescetasseaccecsccssansavnsee 36,535 5,394,020 41,418 667,882 
WnbilledvRevene eer ssecaccs-ccesccsetersensesecesesescnncenes 146,456 6,179,253 67,668 776,319 
TRV RCONY ea crcostencoeer cs ethesescncnesstsretucreneqaseqaesaseh ena 10,495 3,549,048 4,569 630,709 
COLTS pe ee ie se eens scott matreaaetegteznes 4,032 132,397 669 33,893 
Motale@uirrenteA SSCtS tee cxtscu, ce corerss cee <cersnescuteceeenees 242,108 25,604,573 59,545 170,691 2,642,698 
OTHE RGASSE UG kredanrver caeectavaceeooes evaeeremenerners 1,200 315,659 — — 114,643 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...............csc0008 367,653 33,242,914 199,009 257,209 3,693,643 
TOTALWASSETDS Ahk rated tise svsdescssacestecsneesnenes 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
PEDDIE OES ches ectecee hover ecessasssdosasccarsuctnsswtonss 1,686,180 3,000 1,208,160 
Less Sinking Fund on 
De bentunesie ice neatsssresvrcsensaansesdsceamscasnesosuues 


1,208,160 


1,686,180 


Less Payments due within 


AMERVEAIE, ca pte ec cereees eebertohorcctessmansecenetancencrs0 295,846 105,000 
BU vt a beteecs coos vectra ss nee ty ra ere coust tense sana stack ces 70,000 1,390,334 1,103,160 
LIABILITIES 
CCUtmen tl tab tithes tee: y cops cgenesacexctscetetssatanncecsarecdcace 119,372 10,527,083 103,060 1,388,204 
Othe mltapilitioste crs -cercsscasccesnesssetsattartereset 1,465 883,057 20,005 391,434 
A Woy Cl: paatreen eter terme Pot acer corona ane peretemedtnrorce 120,837 11,410,140 123,065 1,779,638 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZation ..........0.cscnssenesneneneesess 4,698 23,530,106 2,145,650 
EOSSPA TIO ETEZALIOM esos in crepes epavactencrcancatescaceee conareatee 376 3,032,894 216,492 
4,322 20,497,212 2,192 9,390 1,929,158 
158 ELS) SNC AN DERN eee epee ee ee ecco eer errr roe Coe — _— _— _— 
[Ui id) ENUM Tp Gal EXO) Wh > Yc peoreacae ee rrrepreeecomea bree wares 400,090 57,091,719 98,870 289,582 4,295,454 
BOUITY IN ONTARIO HYDRO rie nscsssacsceseess 367,653 33,242,914 199,009 257,209 3,693,643 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


962,902 123,632,319 328,299 681,246 12,801,053 | 


Ts 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


BPTRICIDOLIEY 50s. {-0c.8n ssc seeien ey acc eae Norwood Oakville Oil Springs Omemee Orangeville 
Number OMCUSLOMETS oor ee ee 35,476 348 6,318 

}. STATEMENT OF EQUITY § $ $ § § 

_ Utility Equity, beginning of year ............cccc 346,205 53,961,458 100,462 314,248 4,095,639 
Bet INCOME FOF Year... tsccsescsssescassssesersceoseesbaese 53,885 3,130,261 (1,592) (24,666) 199,815 
Capital Contributions in respect of 

___ land/street lighting plant received in year ..... — 

RCIUISUIRCDES »2, 0:5 sae oneAitencracciig eee, — 


ITILITY EQUITY, END OF YEAR... 


400,090 57,091,719 98,870 289,582 4,295,454 


. STATEMENT OF OPERATIONS 

EVENUE 

BerVice REVENUE. essscstsscssssnssscssntenstcasecneres 810,508 72,650,543 253,216 554,639 9,096,907 
Mther Operating Revenue .........cscscesessoscsoseceseseee 21,804 3,063,779 3,350 15232 175,897 
BRP AT REVENUB HUM cicccscnct ea 832,312 75,714,322 256,566 569,871 9,272,804 


XPENSE 
Power Purchased eerie. otan en eee 
Local Gen erationaen etic eh al enan, 


674,841 


64,924,491 


219,279 


509,580 


7,886,273 


Operation and’ Maintenance sete ee 17,795 2,526,188 IWR I7Al 21201 415,270 
PBilling and Collecting ............ccscscssssscessesssenssnecess 24,285 991,611 10,476 28,518 258,415 
BUMRPEHUSSELACIONN goes hcccasastancesstaisersxceeinsrelececctougceetes 23,706 1,515,451 12,290 13,305 147,492 
Depreciation esstAmortization..ceteeee 29,922 2,339,923 4,342 18,297 218,275 
Bata EXPENSE NE, A ccccchh i ieclecdatoantecntuctee 7,878 286,397 — 3,626 100,285 
Bs EXPENSE biseasictemeretatenctananival 


‘come Before Extraordinary/ 
CELLS TSE SEES fi aioe pcs cer 
traordinary/Unusual Item(s) ......c:...ssesssseeesesees 


53,885 


3,130,261 246,794 


46,979 


53,885 3,130,261 (1,592) (24,666) 199,815 


(1,592) (24,666) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


MUmieip al ityaet s-s-t-s-cccnesecossseescctaseredeseccevetanervarse: ee Orillia Oshawa Ottawa Owen Sound Paisley 

INUMbETIOf GUStOMELS orcceecwveccsaeeceseeaeecsrcaterdscestetses 10,332 42,192 131,046 8,459 484 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plarmtrangd Baciities nt sscscct:-ccterciossescesesqeteeseeossces 23,864,827 54,356,957 199,479,192 9,684,830 524,936 
Less: Accumulated Depreciation ..........:::ss000 10,317,665 19,469,653 65,526,523 4,000,718 223,669 

Net Fixe dtASSGtS casceev.c-tenecccseeeceteasbiveesseseaceserene 13,547,162 34,887,304 133,952,669 5,684,112 301,267 

CURRENT ASSETS 
Cashvand) Barikisticisccstespisctss ev-cascdsstacetetatnatetasssevn 606,301 1,086,867 332,703 977,351 44,025 
DPVES ENC HUS acct he actork coce nse dea bean sacasinetestaeescpasecsesss 1,424,418 7,687,866 23,188,129 _ — 
PACCOUNESHIRCCCLVADIC tray tcrse cnsceccsecensacegcessssataesceres 1,654,359 5,127,528 17,355,177 1,503,225 22,146 
Wnbilled*REevenuesiin aecacserssaseceecteeseeecesecessecestte 590,650 4,718,000 14,216,000 1,057,620 99,769 
MRRVENNCORY seecressca0ten oncay-aesereshteet feat cas faaascodetease soo 990,343 2,188,151 5,759,828 419,464 6,471 
OUST REA cdaccce des sedan cazens ox eacromtnseacteeoes —: 14,529 216,288 31,858 492 
Total Gur4rentwASsetss: cissevazes caveaysccensectcscsacoes tance 5,266,071 20,822,941 61,068,125 3,989,518 172,903 _ 

OTHER ASSETS -shiigtcenetesvcteatased svsctepeteosestesars 679,748 10,596 711,313 162,910 —_— 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......cceceeeeeseee 6,104,206 43,540,751 115,869,568 8,211,691 370,501 


TOTAIGASSEMS Gee otrrrssccssnrectasscsnqaveratereatentee 25,597,187 99,261,592 311,601,675 18,048,231 844,671 | 


DEBT FROM BORROWINGS 


Debentures and Other Long | 
Teri Debt sc parca teetesscoatsscovtuettoesetonses toes ancees 3,247,500 248,109 2,070,200 261,105 a 
Less Sinking Fund on | 
ID [clofoyat (i retrnt ecco Porc Ne eer ers certo Eee —_— — — — — | 

| 


3,247,500 


248,109 2,070,200 261,105 


Less Payments due within | 
QUIS VC aE sscecrsenz-cypaveete eee tvs cencassscasesvareresteres gecorees 536,500 110,274 435,100 69,362 — 

| 

AD Ob aL sss se caste yepeissersnestatas ears assess assets 2,711,000 137,835 1,635,100 191,743 —_— 
LIABILITIES | 
Current Ista ilities:.cccatsccr. cian tesceecsertntonraeecaccertes 2,344,109 9,822,073 29,352,635 1,899,121 68,370 | 
KOCH ETAL TAD TITIES avecceec nerds tacsscnstatcorcroesteems eaxzancceet 237,632 2,132,554 1,977,406 372,607 4,472 | 
SROPAIG.G tatialensttie Re cote carats neeeecnuee aes 2,581,741 11,954,627 31,330,041 2,271,728 72,842 | 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


Subject tO AMOMIZAtON Sere. deccsentessse ceo cerenacatus 517,055 6,622,614 18,239,818 409,891 10,793 
GSS AMIOU EZ UL OL saya yesscetsss teaver cecnnedenceacererescnes= 40,368 AQ2 722 2,705,665 50,061 1,978 
476,687 5,829,892 15,534,153 359,830 8,818 
ESE VIB Save cot cirarasasangicaasanh ce cakes sgnecen cover enaetanecee™= 618,881 — — _ _ 
NEO) Careers reas oncecen teas canecesapuen odecncconsstee 13,104,672 37,798,487 147,232,813 7,013,239 392,510) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ............cccccseseees 6,104,206 43,540,751 115,869,568 8,211,691 370,501 | 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 25,597,187 99,261,592 311,601,675 18,048,231 844,671 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Orillia Oshawa Ottawa Owen Sound 


Bibad IDI CHIDALLEY 0 vac csesctetttovtescastavecci os tastussscet eterno aes Paisley 


10,332 42,192 131,046 8,459 484 


BHMUCIOL CUSTOMERS Teme ecstresotcasseacre tees es 


3. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ............cc 
BENGENNCOME TOR Year et. eitratesccscetas cesseeree roses cise 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
BNCAIUSEIICTIUS seman. store ese rseee cists naseesoerreieeetveesen ites 


$ 
12,287,808 
816,864 


$ 
38,258,429 
(459,942) 


$ 
138,500,515 
8,732,298 


$ 
6,579,408 
433,831 


$ 
393,095 
(585) 


LITY EQUITY, END OF YEAR............0...00005. 


13,104,672 37,798,487 147,232,813 7,013,239 392,510 


). STATEMENT OF OPERATIONS 
‘\EVENUE 


BEMVICE ARE VETIUC cert a rrite css dtvessvccsvstimereeydoteceoe 16,413,171 63,830,763 230,213,451 15,643,005 628,720 
Miher Operating Revenue avvcc.cscs.ssevssiecvivavees 259,708 1,635,735 7,100,451 346,280 12,813 
OTAL RES VE NU ere Peis ccconvcevcs waeacetce vecnsestoceees 16,672,879 65,466,498 237,313,902 15,989,285 641,533 


XPENSE 
MEO WE TIDUT CHASEG Sete et cotetsascssasssder see aeierat 


11,780,061 59,341,319 203,537,658 14,069,289 560,427 


BOCAS CNE TATION aye saci cette tone ees 1,001,891 _— 1,555,666 — — 
Operation and Maintenance .........eeecsseceseeeeeees 1,238,444 2,437,512 10,755,446 521,995 22,452 
Bestling anid Collectin gy7 6iiscscsoccissscsedsassestsesecesse 393,709 1,463,667 3,741,038 312,937 18,694 
ATES (0, Oe SD 358,439 856,188 1,929,628 224,852 20,631 
Depreciation Less Amortization ........c:..csc0ss0000 770,435 1,668,410 6,598,303 381,267 19 
Financial EXPONSe tre sscsetvsestavstteneneavicedeaveyss 288,036 159,344 463,865 35,378 

| 

SEROUS Se, ae as A 


\come Before Extraordinary/ 
MMSE BLOG Gish AN os cscsvscevousncseeech cal Siccuser 


841,864 (459,942) 8,732,298 443,567 (585) 
25,000 = 9,736 mek 


816,864 (459,942) 8,732,298 433,831 (585) 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


IMitinicijrality....-..ss.-<ceecranre-seaseesrstcedeacecevanstateaseteetans Palmerston Paris Parkhill Parry Sound Pelham 

INumber@f Customers eed cdecctsrt-sccrennsccacceenentreatesne 984 3,365 689 3,118 1,184 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Planitiand Bacilities 222, 28 s...<:...0s<cs-cteeesas ee sar eoee 961,270 4,518,175 774,385 5,811,187 1,258,385 
Less: Accumulated Depreciation ...........:.sss0++ 335,937 1,677,953 350,444 2,297,387 503,125 

INGtiBIxedvASSEtS.iceccrsssscsseesescstenccesneessesrsuossouees 625,333 2,840,222 423,941 3,513,800 755,260 

CURRENT ASSETS 
Gash Andi BAankds.ce ne eeetsictssceosuetencsans eclcaneespanenees 138,906 261,162 147,073 170,104 88,307 
TRVESEMENES 2.1 to ctaces nu tine coctsansnnacnteaxesoaceesousmenavactan a — -- — — 
ACCOUNTS IR OCEIVADIC icccs.csccseeseantectseaccerssstceotes 18,982 457,153 37,701 108,225 13,172 | 
Rnb ECIReV CRMC tre tcccecssncescxctrssstsecnceresaseannecss 163,000 296,447 115,500 873,425 105,568 | 
TVentOry erecta cece ceases ceceactnestinsctscnevestocsacreasevs 27,562 154,902 10,840 161,939 38,281 
LO [0 5h hk eR ROLE sy fcr rah EUR E RAA Teh CRE COMES 5,064 19,510 Sh 28,269 4,031 
ME otal CurrengeASSetssrercssn scents tees seca contoa acca tao 353,514 1,189,174 315,025 1,341,962 311,959 

@PHERIASSE ES eet certercce ton eaoccnvtnreterscares east — — 538 30,653 12,891 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........ccceseseeees 682,958 225219 540,648 2,169,972 598,526 


TO VAL ASSEES Be cterctsocscsscacesteeccquuneseacerne suerte 1,661,805 6,281,975 1,280,152 7,056,387 1,678,636 


DEBT FROM BORROWINGS | 

Debentures and Other Long 
TesmiDiebt AW RSet ac. cck oR o..! 51,000 59,202 10,000. 
Less Sinking Fund on 
DG ben ites eect eae creas = — — 


51,000 59,202 10,000’ 

Less Payments due within | 
ODE VOCAL s.ccca caren eaten the asccssoathecarmetronstee eseee 11,000 27,000 2,000 ! 

i! 


— 


VUES Ft NEUROL Sey (VERE EEPPESE = 32,202 8,000. 

LIABILITIES | 

Ciprratih Le CK, iavicsssstenlesenecteiaiaan 110,627 422,638 129,735 692,596 161,026, 

ETL EN A eC A NEN Ve RRRS 9,685 27,896 4,585 44,981 13,162. 

t 

EL Ro ERM ROI Tey BERS! ieee eee 120,312 450,534 134,320 737,577 174,188 | 

DEFERRED CREDIT . 

Contributed Capital 

Subject to Amortization ....sssssssssssseeneeeieee 104,775 40,469 292,501 139,935) 

Less Amortization .csssssssssssessessseeeeseetneseet 17,156 7,307 58,972 16,048. 

b 

90,242 87,619 33,162 233,529 123,887) 

RR VES ose ae age oe = om = = 

WELT BOUNTY let tea ae ces 768,293 3,491,243 532,022 3,883,107 774,035, 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .sssessessseeseen 682,958 2,252,579 540,648 2,169,972 


598,526 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 1,661,805 6,281,975 1,280,152 7,056,387 —— 
: 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Paris Parkhill 
3,365 | 689 
$ $ 


IMBC Ip ality ossscs) cnscsactevscoas tae dota te asec ton cosccse esses Palmerston 


Parry Sound 


INU DEI OF CUStOMerszccnvecersevassserst cosh seer rea ve cnace 984 3,118 


Pelham 
1,184 
$ 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ 
Utility Equity, beginning of year oo... eee 668,987 3,273,217 479,855 3,679,722 671,800 
INEEAINCOME LOR VCAI site srrectceccoaseent eh cestesteit esses 99,306 218,026 52,167 203,385 102,235 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — ~ — — — 
PACPUSUIME NES 2a Bisse te sectcesetrettescs cvasteace rede eeaceaats — — — — — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR ccc 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SETVICE MRO VEMUG Seen ein raaJossscvserusettn teenteesreere 1,164,581 3,974,333 963,507 4,748,096 11525502 
ther Operatins Reven Orreteswectssevecteeeecsesete 34,763 116,829 36,888 159,801 28,226 
“OTOAN TG 5 BAY SUNIL Bh, oh err ei a 1,199,344 4,091,162 1,000,395 4,907,897 1,180,728 
EXPENSE 
POW CIHEUT CHASE Groner nectinerrestesccchaa see els hanens 931,445 3,264,625 831,261 4,043,282 906,053 
PAOCALMGENET ATION etree ecole. ty scieac devises wecisiaeeemeeees — — — 83,717 — 
Operation and Maintenance ............cccccseseseseeees 50,041 235,055 Sie i22 137,401 45,141 
Billing ands Collecting. sence: cicress=stescteveseecsesesn oes 37,901 67,946 17,141 105,536 36,811 
PANCAMAADNISL FA CION Fes ctetse ste sortase ceereotemece ose ee ee 52,401 153,938 26,114 110,471 46,176 
Depreciation Less Amortization ............:c:ccc0000 28,077 149,697 29,450 209,971 38,739 
BSN ANCIAL ERD ENS) acscarcsvavevecsesctoreesosesesveneterisesescee 73. 1,875 6,540 14,134 2,438 
OAL AE PENSE scisctsciiwnniavans.nasniwevnnmiiiisiess 1,100,038 3,873,136 948,228 4,704,512 1,075,358 
| Income Before Extraordinary/ 
MB FUUIS TAT LOINS 2: cspesetecessoiraccds cstcaresssectet sai ioneivtootese 99,306 218,026 52,167 203,385 105,370 
| Extraordinary/Unusual Item(s) .......c..sssssssseessseesess — — -— — Spies) 
| PE SEREN CO MIB eo teeseeciac daei esa tivaraeropasstisstotvatens es 99,306 218,026 52,167 203,385 102,235 


i FT SS SS SS SS EE 
| 
| 
i 
! 
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Mui pred lb yretecccaponsvesecntacnesesteceardeescnnente=-semeteeveceecs? Pembroke 
Number oti CustOmerscnt. oo cs.ccsssase<oressexsencteresacosss 6,553 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ 
Plantrand) Facilities Fer vcencensg.tenceteette tt oencrcaess 10,689,036 
Less: Accumulated Depreciation 5,319,003 

INGEIFIXCCHASSES ie. ccccrscecensecacattaccertuoossnar-sserezte 5,370,033 

CURRENT ASSETS 
Gashianids Bankt kik Pee a cscsdecenstetvy eeeeteonceen 249,909 
TRVESEMET IS ee fe coe alacectccostaccnnesyerene sacs sonata azececonaas — 
ACCOURES RRECCIVADIC ieccessccuozssccetosussensescascessecasass 706,692 
UnbillediRevenUeiiticc: feces icsersesseeeseesceeatesptars 946,355 
TIVVETILORY: Poe vectsnaaseare se races cn atnccatenecanesecasaeeeset agree 477,679 
Cite ee Fa ac Se Baws penn cucrete tere eter eases 15,193 
Totali:GurrentsASsets in... ccscacoctsccstas-csesacesseazeres 2,395,828 

OTFHEER#ASSETS Sire ioaircie carncss deescott tenes etencs 91,395 


EQUITY IN ONTARIO HYDRO 3,133,118 


TO TADFASSEUS Pevettsttes se-cpooenceotneseseeeetce-enearare 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 


PPS rr DC DUe -nscbtteree te scsceoscvsecenteocsmrtaneeeeszastons 386,486 
Less Sinking Fund on 
Dee bere Sith ce ccc cance cascscucsccnstncatesceasessarccenengee _ 


Less Payments due within 


OUGSV CATE shen othe eee acctcanndeoceske etnianencrstee 
ROGA Ae est erase cate a naeaents cape neeeas teeter 323,318 
LIABILITIES 
CUI eI tT I ADIL Seto eee cern catacasaxeavanasermexanane 1,146,541 
OUR STAI A DUTIES ai vecas eemerecncasnnecteneresntcagent<atacasar 155,667 
ST UA sores co se ceas dasdpevacsincacpeseraeanase nencmmmeamnneceees 1,302,208 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SUBIGCHTO AI OREIZA TION esac; scsce vaansencesyssecnnsenane 705,053 
| BPP N11 (0) 10724000) 1 ey cee Pee PESO OPE EN ORE 93,723 
611,330 
RESERV het saciicn iestaentonceaah casnancsrcscctaass-ceuseaes — 
Oi 0 sg J PO |WIN A BD Ge te eee Reeceneenereroterer rier cee 5,620,400 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO (ioiinsc.ccscencscnasas 3,133,118 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 10,990,374 5,523,511 7,129,362 62,050,244 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Penetang- 
uishene 
2,689 


$ 
3,370,586 
1,121,309 


2,249,277 


396,170 
86,759 
766,222 
30,010 
14,260 


1,293,421 
2,160 
1,978,653 


548,684 
19,807 


568,491 


829,729 
72,671 


757,058 


2,219,309 
1,978,653 


3,935,998 
1,670,459 


2,265,539 


741,636 
652,350 
363,000 
227,255 

22,244 


2,006,485 
299 
2,857,039 


581,946 
27,011 


608,957 


844,866 
113,187 


731,679 


2,931,687 
2,857,039 


Peterborough 


27,023 


$ 
52,859,982 
22,803,110 


30,056,872 


1,400 
986,320 
2,624,499 
4,808,588 
1,096,121 


9,516,928 
38,245 
22,438,199 


514,486 


514,486 
93,699 
420,787 


4,643,009 
781,787 


5,424,796 


3,725,264 
439,281 


3,285,983 


30,480,479 
22,438,199 


Petrolia 


1,835 


$ 
2,744,732 
1,132,679 


1,612,053 


30,037 
40,000 
78,337 
273,520 
124,200 
5,922 


552,016 


1,360,372 


281,086 
90,411 


371,497 
258,657 

26,109 
232,548 


1,560,024 
1,360,372 


3,524,441 


re? 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Pembroke Penetang- Petrolia 
uishene 


2,689 


ESL Re fea ae ee Se eo a Peterborough 


Number of Customers eocccccccssssssssssssesscsescssssssssvveeseee 6,553 27,023 1,835 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year 00.0... 
BNE tilmCOME TON VEAT eee res.cucssscssstsseetattecece euesceses 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
ONG TSRIIT TS: SR I be eh eee ee 


i 


$ 
5,116,203 
504,197 


$ 
1,934,851 
284,458 


$ 
28,594,313 
1,886,166 


$ 
1,413,817 
146,207 


2,724,869 
196,664 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR.............00.000.. 


2,219,309 2,931,687 30,480,479 1,560,024 


5,620,400 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
BMPELVICE RR CVENUE Byres escnsascvsoscasvetesateereetihcse creosss 9,266,618 4,277,865 5,228,885 40,754,274 2,190,892 
ther Operating REVeNnUe  sccisecsccastesseavneraexiverss: 239,774 67,619 137,088 2,119,956 57,189 
Ee EV PNET es csc cisco Se ocbonctove 9,506,392 4,345,484 5,365,973 42,874,230 2,248,081 
3XPENSE 
| BROW CTUE UT CHASE eeovce caves hot eccecacssesncsceeceeee fess caacs 7,765,855 3,748,695 4,721,895 34,947,251 1,793,232 
Bpencal Generatl Oneirsecvccestens che stat arin eeesansctes —_ —_— — 187,796 — 
| Operation and Maintenance .........ccccscceseseeeeeees 452,284 121,198 163,044 1,815,359 94,585 
Best tin rand COMECEII ecssencsscsccsatescsscoscsoctactccsadese 198,815 52,602 66,061 823,465 38,947 
— CERTET EVN BEA (O11 32 cee eee alee md a 285,695 49,189 99,046 1,003,436 99,698 
| Depreciation Less Amortization ........ccccseesee-s 370,728 89,342 115,732 2124-155: 69,595 
BRI ATICIAWERDENSCxetacscvis- oss eesti tea each eee 46,238 3531 86,602 5,817 
BA TESX PE NSE tee cenint acces execs 


9,119,615 4,061,026 5,169,309 40,988,064 2,101,874 


ncome Before Extraordinary/ 

REY MEER dh au cass saninn Svconi chanadsodabuidxneseeates ne 386,777 284,458 196,664 1,886,166 146,207 
éxtraordinary/Unusual Item(s) .........s.secsesseseeeeeeees (117,420) 
UES CAUL OEE: aoa Se neo eo 


504,197 284,458 196,664 1,886,166 146,207 


———— 
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Municipal Electrical Utilities Financia 


Municipality ..........ccsssssssessesesscssscsesseneesssenssnsseeneensnees Pickering Picton Plantagenet | Point Edward | Port Burwell 

Number Of CustOmers ......s.s.cssssssesseseseeneessnereesesesees 21,629 2h99 425 1,104 431 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Blantrand Eacilitiestet.c.yecc.t-ceescccse scccterenetevears-ne-s 33,310,278 2,700,255 375,330 885,628 346,716 
Less: Accumulated Depreciation ..........:::+ 7,303,695 1,163,372 184,480 387,652 175,306 

INGtiBixedtASsetSitse.tsrestoce-ncresessseretecheesrseeats 26,006,583 1,536,883 190,850 497,976 171,410 

CURRENT ASSETS 
ashi ANC UBS ANKs «see sststeettessethosonegeseeretsnceetee-ceenre== 63,428 413,088 70,659 84,205 15,259 
J EEN Coss LH CTO RSI copter han BPR PEs OER DEE PI 1,300,000 _— 35,000 47,500 _— 
NCCOUMPS REGCIVADICS sacctacsceccernssresseeneeseasecenenezse-- 1,513,686 47,875 14,785 Se T2 12,310 
WMbilledWRe venue sacccccsesccaevssccsacreeesscqens-sersecerdess 3,296,789 377,146 107,977 196,540 43,063 
PRVENOTY .oscanscsarcecncecernthotansnarsssecentnacenasntennnncenayennes 2,001,585 115,663 4,028 — 47,403 
OPERA. eeteccsestarse terre costs ated ccsantencraraysatirn canst 87,810 16,426 2975 5,037 2,182 
Motal(@unrent ASSCtS 2:0: tec- cesneeteacecarenttererccearces 8,263,298 970,198 235,424 385,054 120,217 

OTHIERGASSE US ctor ote pessits cacncteaeeststrnesneetacees-e 226,137 4,535 ~ 878 4 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........eeceeseeeees 9,451,477 1,767,410 290,082 2,207,266 144,624 


TOTAL ASSETS (o..c..ctecdissecorsecensessetonenecsnceassess 43,947,495 4,279,026 716,356 3,091,174 436,251 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
TRE Grae Di aise sense to crac don cnneenecdeseetesretsneceuens 8,590,197 298,000 = 
Less Sinking Fund on | 
PCD G RCE Sica eonceansteeteneee cencaneaccece snmeseecacasc- —_— — 4 
| 


wm mir: 


Less Payments due within 


MGV CAT copes ce scat asaed teens and stuness answers oranda cncc~ 1,146,079 47,000 - 
Bitlet) oe ene acs ce 7,444,118 251,000 aa or a 
LIABILITIES | 
errr SaAMLUIES ogc. sovscrtorcdadechoss sesescsiseoroante 5,338,389 313,779 89,341 189,428 130,97: 
Cilaer NADH! lees bcs cbeccusce teen 863,333 18,798 5,635 4,135 a 
Pe Rie Ee ORDA: OUT ER he Pee aR 6,201,722 332,577 94,976 193,563 130,97 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital 
Subject to AMOTTIZAtiION .........cccceseeeeeeteneeeesees 12,015,025 71,506 149,176 40,97, 
ee ee en ee eee 1,721,315 15,532 32,572 oe 
10,293,710 55,974 11,580 116,604 34,28) 
RRS ee ei ee oe = es aa - 
TPCT OTT cscs vee 10,556,468 1,872,065 319,718 573,741 126,36 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .....ssssssssssssssees 9,451,477 1,767,410 290,082 2,207,266 144,62 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 43,947,495 4,279,026 716,356 3,091,174 436,25 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


IMIUITICIP ALLIES. cat eee eee tees teas ee Pickering Picton Plantagenet | Point Edward | Port Burwell 
INDMDERIOL. CUSTOMERS) ce eelrtecssscince-eccoseeeceetenesteesass 21,629 2,199 425 1,104 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .......... eee 9,660,860 1,643,182 274,540 572,030 136,512 
INCEINCOME TOTVEAN i scttesccacccssttenc et eet eee 895,608 228,883 45,178 slg (10,144) 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
PNAPUSTINCN ES. vss-n.ctstssdeneesecccccataansteseseeeseeeereee esses 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR................005 


10,556,468 1,872,065 319,718 573,741 126,368 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
CLVICC MREVEN UC. eerie. ccs loccessauttcast trteee aateeseess 30,518,258 2,804,700 654,117 1,809,737 346,464 
OihetiO peratingIRevenue . a -cccceecsverrqstersseee- coeds 779,119 97,500 10,031 19,358 5,596 
BAL REVENUE o.0.oeeccecnsdsesehiereticoria 31,297,377 
EXPENSE 
ROW Cle PUT CHASE err scascettecescserscsatoosteete totes eteeses 25,922,451 2,246,674 560,110 1,631,855 280,639 
MOCANGENEL ALON nec csanctoincectsceseton hence care _— _ - — — 
Operation and Maintemance ......5.1..c0c.s-ccesceoses0+e 1,244,655 111,330 8,962 58,538 PENS! 
Buin Tan COUCCING Mae cere nee secs etcectast secre: $12,259 82,296 13,548 46,828 221: 
PX GMAT ISCLATION. cccestecseisstezsassineeanereer teenies 969,680 90,712 21,976 65,609 16,929 


Depreciation Less Amortization 


Financial Expense 


TOTAL EXPENSE 


854,345 
898,379 


30,401,769 


98,202 
44,103 


14, . 24 is 12,465 


2,503 


2,673,317 618,970 1,827,384 362,204 


_ Income Before Extraordinary/ 

LETTS se 895,608 228,883 45,178 Byala (10, salle 
Extraordinary/Unusual Item(s) ..........cssceseeseseesese — — 
«TEES @Y 6 15 1 Oa ieee ere se enn a5 ER Bee on 45,178 1,711 (10,144) 
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Miithicipallitiy iris sccsecccscartastctsosevesecteerancssearmatesecs 
Numben Of CustOmers eer nrsiecsscccestevsnacesdseancss 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
PlantrandBachhities Fats. .asctssvenencserrsteesee 
Less: Accumulated Depreciation 


Net Fixed ASSets i rccesccc.cerecccsatevctvervecs+se0e 
CURRENT ASSETS 
Cashiand 'Bankin ta noiies cascsscvesctsetaressere ce 
TMVOStE StS eee Fda ses sesuesesrnneasanwerslcentetaasusree sane 
Accounts RECeivable nt itc.sssessccsusteateosecssucevce 
WnbillediReventiozt.cas.cs.ccsvsscemersettcnsusece 


Total WurrentASsetse waccvseseceaticesasxsascaatceacce 
OTHER VASSET Siti Recs cscsecasodsasteassereces 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


TOTALIASSBES aie ecereseetsececssccsesseetectereree 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
RET DED Uae ete tase cdsy ocsssdacavaneeresenerste 
Less Sinking Fund on 
DeDemtore sii vic ajecscsacexteseeeecctepescsennccssrast 


Less Payments due within 
ONG VEAL eerie omeeteegncacstececstcevts stone Gaserres 


LIABILITIES 
Current etabiiiies oot get ter soscceswascesnenences- 
CSE BaD OS icc coceescecach vecvecendviotsssesadeoceese 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTItization ...........cseeseeeees 
TLeSSTA MORE ZAUOH cet ncarasecessentrcusesecsstencateses 


RRESSERR VES (ice scecevia caxcersraccnschectevetvecantatstancasens 
UME BODY & re opruestsscestnsesueanncatanccnerer 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO................ 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY 


Port Colborne 


8,425 


$ 
8,868,815 
4,387,351 


4,481,464 


1,182,647 
256,465 
1,150,000 
415,988 
19,890 


3,024,990 
28,615 
6,004,399 


1,368,490 


1,368,490 


65,620 


1,302,870 


1,119,250 
313,050 


1,432,300 


478,263 
83,024 


395,239 


4,404,660 
6,004,399 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Port Elgin Port McNicoll | Port Stanley 


2,663 981 1,369 


$ $ $ 
4,039,278 6,367,801 509,241 719,730 
1,429,387 2 SL 522 227,984 277,738 


2,609,891 3,835,279 281,257 441,992 


194,698 997,882 40,810 155,200 
494,630 — — _ 
81,585 221,086 55,761 23,647 
852,448 1,373,000 155,536 143,371 
126,369 206,050 14,293 22,376 
17,733 17,091 6,431 — 


1,767,463 2,815,109 272,831 344,594 
1,554 — —* 5,250 
2,073,476 5,581,050 537,500 621,774 


164,794 


16,940 


147,854 — 114,000 
621,756 1,303,988 181,986 206,262 |} 
14,521 12,203 5,005 6,851 |} 
| 
636,277 1,316,191 186,991 213,113 
680,048 710,243 89,905 | 
70,608 109,671 10,924 
609,440 600,572 5,609 78,981 
2,985,337 4,733,625 361,488 385,742 
2,073,476 5,581,050 537,500 621,774 


13,539,468 6,452,384 12,231,438 1,091,588 1,413,610 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


CELTS 52 SE ane fey ae ME ae Port Colborne Port Elgin Port Hope | Port McNicoll | Port Stanley 
INDEMDETIOm GUIStOMETS i... eh eteces A cssecascessessse eeevsece 8,425 2,663 4,425 981 1,369 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year ............ecseeees 3,993,709 2,843,380 4,489,907 355,929 378,562 
INGEUNCOMEHOT Vat eet cores sassccsetecsn entree eseeestoe. set 410,951 141,957 243,718 5,559 3,718 
Capita! Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
PNGIUSEACINS scecas ceo tree ctrerescareicesceo eet entre ois — 


UTILITY. EQUITY, END OF YEAR..............0.000000. 4,404,660 2,985,337 4,733,625 361,488 385,742 


_C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 

BMSELVICE REVENUE be. c eis cscssclocecoscaedsresasetetvoecdeloosss 11,921,756 4,309,558 10,842,876 968,376 1,054,088 
Other Operating Revenue .........c.cccssscsssseseeseeseene 233,253 97,479 PALS PRS IGT 29,628 

| 

BB TALIREVENUE ccs cnivicsrntsbeatutacr 

EXPENSE 

| Power Purchased .accsccscccccccccscceccsscsscesssssssssssscscsoee 10,070,056 3,904,677 9,958,275 862,962 863,373 

BmbOCAL GENT ALON eccic.crscestatpcsnect ees dossoncnecsore — — — —- — 

| Operation and Maintenance.............c.ssseceseceeeeee 436,679 45,254 258,757 47,467 82,704 

| BStLLin eran GM COUCCHN Gc. csecesetccsessscthassosssvbesscserees 337,293 84,988 168,818 20,495 40,224 

RE SAIAAERISEERUIOED cnassnjavnssanansscnvncsnoapedattonneabernnacenee 415,305 102,569 238,811 34,169 54,738 

| Depreciation Less Amortization .......cccccccccseeee 314,974 108,887 191,089 19,883 25,844 

BE PLANCiaL EXPENSE 5sascscsssnscanncsnnnenssinesoonsnenpeneono 169,751 18,705 7 1,118 13,115 


19 
| ERUUBS ER. @ 72 KY OD ata cnn. epee ee 11,744,058 4,265,080 10,816,469 986,094 1,079,998 


| 
Income Before Extraordinary/ 


| BUNISHAMIL COINS: tem ecsorcecetestsctacets Meee 410,951 141,957 243,718 5,559 3,718 


‘Extraordinary/Unusual Item(s) ...........e.sessssecseseeee — — 


NET oa ee Se nL ne er 141,957 243,718 


| 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Miia pality *¥s.0..2d. sscsctcteecerecesventescoocsscemesnetacesenctes Prescott Priceville Rainy River Red Rock Renfrew 
Number OF GustOmers' ii betes sansceocsovevsvseconatveeter. PL PASS 116 483 410 BhiD 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantiand Facilities Siesisstsscccsecacesececcesscetseantentocseses 1,566,762 103,091 358,222 331,123 6,832,848 
Less: Accumulated Depreciation .............:.::00+ 850,923 45,423 220,940 152,218 2,742,130 
IN@tiBixedUASSeISite.ccreces veccstiecensttapsesaceorseecssse 715,839 137,282 178,905 4,090,718 
CURRENT ASSETS 
Cashtand (Batik. 4... i RR ccocccsccsstheccesestnesttconeate 173,768 52,082 28,389 510,908 
HPIVIESTINIE ES po. dl css faa tovencutvacacsastnsteastoemcsahisrsnvennty 99,496 — 49,474 — 
ACeounts RECEIVABLE ice sc.catassentcsteeeseetervassteers 142,488 10,322 14,053 154,883 
Wnbille | Reventee iuv.iesccsvcscasscsssvaseesesssorenterasens 413,651 67,854 46,787 937,345 
MIIVOTUEONY essed hc csveaesh sc coyetcacosospaseconecoeacetocktes 84,131 42,755 1,748 197,671 
(COTS S RIES oa cocch cs aterctage tes tesesestessecssoee nae eererees 6,878 1,041 257 19,863 | 
Motal Current Assetsecssccssestarsasaccrssenserasesnctsseersn 920,412 23,748 174,054 140,708 1,820,670 
OTHERJASSETS 2 coos ietecsactececesceaccees earnestness a — — = — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........ eee LOTS 39,288 310,893 288,220 2,419,311 
TOTAL ASSETS Serica scccenccxepteseststrcocnesorteens 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
"Perinsebt 12.0. co-eecssaecteosesscocsucsvesdevceetsscnescteses 
Less Sinking Fund on 
DGD GR tEES co pececcpcctasestoettcazestactennpnsessteratsocteanes — — 


10,000 65,000 
Less Payments due within 
ONE VCAL Si is. cactoee Severe prsstucss sneak dtattameenaserer teres — 30,000 


IE EAD eh cxcatecen cea tes sacoycnmaxanceaasandtavaserdonnaronscatrens 10,000 35,000 
LIABILITIES 
CHPRE TICE Ja DUNES cosa csnster cr enscasess teray eee anasesers 250,815 15,710 58,999 48, ie 516,361 
Other Bota biliGhes se sccraerscaeaseenectebonsece, rnevace ores 36,490 50 — PACS, 
ROC aa carey cect segue epcenantices denretucenetagsecavessvenvesccsecaes 287,305 15,760 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 


48,554 537,556 
962 53,764 
159 13,424 
803 


Subject to AMOTtiZAatiON ........ eee eeseeeeseeeseeees 
LOSS: ASOT EZATION: Avjsceatatd cacseecovaubes tense ccokeettes 
26,018 4,938 40,340 
RESERV ES iiccticcna:cclesnencatonancisat etter sienatnaareimentves — — — - 
UTILITY BOUEE Yi scccticccasntesnssintiesaeeess 1,322,928 50,718 250,298 270,256 5,298,492 
EQUIEY IN ONTARIO HYDRO nocse costes 1,770,773 39,288 310,893 288,220 2,419,311 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 3,407,024 120,704 622,229 607,833 8,330,699 


Ibs, 


statements for the Year Ended December 31, 1989 


IMCIDALILY eevee tcc cste eee ee cic ee Prescott Priceville Rainy River Red Rock Renfrew 
BENUCT- OF CUSLOMETS crcetrtero ee DOS 483 3,775 
. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year .............cccce 1,168,342 244,405 241,280 5,092,015 
BceIncome tor years ene ace ee 154,586 5,893 28,976 206,477 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... —_ 
BRCUUSUMICHISins nce erence — — 


TILITY EQUITY, END OF YEAR..............0000000.. 1,322,928 50,718 250,298 270,256 5,298,492 


, STATEMENT OF OPERATIONS 


EVENUE 

BEvice REVENUE. ook leloscsscasldsclel diecaaattle 2,747,302 89,881 572,623 400,026 5,349,309 
Other Operating Revenlcmen oe 115,170 777 7,108 12,920 134,991 
BEC REVENUB oes Sete a 5,484,300 
XPENSE 

Power PUTChASEU sete 2,394,969 76,935 494,879 312,957 4,289,550 
Local Generation: sone eee — — — — 204,912 
Operation and Maintenance ..........c.c.ccceccsseeseeees 103,200 1,456 10,818 DAS) 269,739 
Billing anG Couecting eee cutee cme 95,666 2,110 32,799 14,680 107,286 
BPEANOR oe eet ae ee Ore ran TAeBal 2,329 20,594 DUS27 186,988 
Depreciation Less Amortization ........c.ccccccsese0e00 42,720 4,035 14,748 S751 199,809 
Financial EXPCDSCrenr cee tere erect ens —_— 1,202 19,539 


REAP ENS eae es 2,707,886 88,067 573,838 383,970 5,277,823 


come Before Extraordinary/ 
(INL COAT Spe eet Reh ane ne 154,586 2,591 5,893 28,976 206,477 
traordinary/Unusual Item(s) ......c:...ssscssseseeeeeeee ~ — = 


(IL Dilan Euan pen OR RENAE Eh taba ce NR 5,893 28,976 206,477 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Mimicipaltty sz-r.ce.toncconcrcsusteccavascteveeent-sueneaeraatnssvessed Richmond Hill Ridgetown Ripley Rockland Rockwood 

Nim be riot GustOmens cc. capecctesresoescevenstuonseetezecensees 23.233 37 297 2,403 812 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantiand Pacilities te seercceesecsccs-svosscsteeetecnoaceevee 61,743,345 1,243,599 207,182 2,696,924 1,420,088 
Less: Accumulated Depreciation ...........:::s000+ 13,594,476 615,710 103,431 742,883 232152 

INGE Fixed ASSESS, cccesecccccoratectestesscccccvscesensseasts 48,148,869 627,889 103,751 1,954,041 1,187,936 

CURRENT ASSETS 
G@ashcand) Bank 5 ...c28ceevesssistccsasen carpe seseteeee eae 1,071 130,198 72,154 438,066 21,163.49 
PRVEStEMO TS eecctecesocescackacecastuniesnecteessccsesesesoccsnans — — — 548,000 — 
TAGCCOUDTSIRECEIVADIC.. «..ccscssescsseccevesecsvssscssatsccsseede 4,862,140 101,863 9,594 259,968 12,148 | 
MND SAIRG VENUE ce kscecacsstescescceccanckcstaoses soeravosseses 2,777,189 239,258 49,343 529,133 214,000 | 
TAVENOLY testes cccecsescoescncos see cessesectsc teases tecnceeseneceores 5,795,177 29,708 4,392 66,460 10,725 | 
Others koe sccicestacoc ee eters c senna erent tae oes 194,012 7,122 782 13,034 3,604 
Total (usrenteASSets irc. cc.we.c.coacsenease secuassncsseseonsees 13,629,589 508,149 136,265 1,854,661 261,640 | 


414 
245,850 


@TETBRGASS EDS rereete stan sea tencsseccecacaeosnsaeenssateaue=s> 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........:ceeeseseee 


TOPAR ASSETS s Gesu. usk aeen 73,599,970 2,096,785 486,280 4,951,824 1,785,998 | 
| 
j 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long | 
Tepe N Qe Dt sp cclstc 8 Ph Se ens ctsciaceaetoctatv acne 8,555,262 69,000 116,222 | 
Less Sinking Fund on 

I CDGNEULES cert ascrcpseseesesescceccensnsteccusneasaccancxesaeoh — _ = 

| 


8,555,262 69,000 116,222 
9,000 


SDL NOL, 
11,609,383 


20,076 
1,123,046 


336,422 


960,747 


t 


Less Payments due within 


OBE CAL soucececetecc.cterece patecsctaeceoontanseaetepeerere ss cceeee 940,738 42,240 
} 

8 O11 | eee Ee IP Ra enon eR eee 7,614,524 — — 60,000 73,982 
LIABILITIES 
Gurrenteiabiities a.ccncceceeccsaccoeerecectecuneccnass 11,274,446 190,732 42,313 725,799 330,521. 
eR LA AOUILIES re caectevscescesgateeticeteaiewcqeascsseneceerse 762,412 4,535 414 25,405 6,000 } 

EU ONC ALS Sire ceas casas csadedcdoaeetbus reere eoeeeoeneeshne sont 12,036,858 195,267 42,727 751,204 336,521. 
DEFERRED CREDIT | 
Contributed Capital é | 
Subject £0 Amortization ......-nssncccscesssseceantonts 29,427,633 1,227,674 672,756 
BSSS A MIOEEIZATION cccascnanctsasntcevsccvceddcaccarcsenssceseaes 3,970,422 113,187 46,032. 
25,457,211 53,384 1,114,487 626,724 

RESERVES onc cco seen cate caerea ees cotta eccanioee — — _- = 
NOW ENE SD a Wee OMGHE V. tecceucds te gaxcteasescaree couveucansccervssceste 16,881,994 887,387 197,703 1,903,087 412,349 
EQUITY IN-ONFARIO BY DRO siiccacccscccorecceet 11,609,383 960,747 245,850 1,123,046 336,422 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 73,599,970 2,096,785 486,280 4,951,824 1,785,998 
SS ee y . 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


BVTUNICIDALILYY £. oossatedades  acsustvuan ee Uagreser aces stsb eats Richmond Hill Ridgetown Ripley Rockland Rockwood 
ESUIMDCINOL CUSLOMEES accor ciccpscterstevecenastleteteeeces 23,233 SYA 297 2,403 812 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year uses 15,214,322 822,967 193,770 1,568,647 387,844 
INGtulnicome fOr yeast. esse. scstecsesenstt ee. ceesteteocess 1,667,672 64,420 3,933 323,608 24,505 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 10,832 
JANGYI IS TEN 2) 0 BERG: a Se sey eo ee Ae — 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR.................00 16,881,994 887,387 197,703 1,903,087 412,349 
| : 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
JREVENUE 

BSERUICCHINOV CMI Gro fereee, seste es sstrcrs cine stone econ caaraes 35,606,393 1,740,869 360,804 3,540,891 1,099,273 
Mine mOpcralin ode VOmUe ve ercy-seetetite eae serenees 1,183,577 $4,954 8,554 152,918 29,821 


TOTAL PRE VIB NUDE a ccsousoressveaseveccacvtrorete te esescsceneess 36,789,970 1,795,823 369,358 3,693,809 1,129,094 


BOWEL UTCHASEC .25 ice: d-qts nos susconanssoceereceseteeies aves 29,453,746 1,437,665 332,092 3,018,568 993,622 
NINH ESEME LATION sions ccninsnvnsssssas oseennriernsseranneront ~ — —_ _— — 
{ Operation and Maintenance ............ccscsessessecesees 1,874,381 113,412 T33 53,973 15,812 
| Billi gcanidCOlecting c<c.cnccceratecsseseecsscessecctvessveres 744,346 40,572 9,871 93,987 34,285 
MPNCHITENISEL ATION aercstictescseessatsectos cetertetetessveee tees 999,262 91,145 7,954 143,388 26,885 
| Depreciation Less Amortization .............:.0000000 1,269,335 46,164 7,975 $2,316 227k 


BB Financial Expense .......cscsssssssssssssnussuuscssssoessescosee 1,075,010 2,445 — 7,969 11,714 
BEANE spas ceecechatictnnstinee saeoniensndnssanejnsignss 35,416,080 1,731,403 365,425 3,370,201 1,104,589 
income Before Extraordinary/ 

Mme TALIS AU STECINIS pp ceeteatsg es ca taccsosesos uosusthageeuaseforchevteeves 1,373,890 64,420 8:933 323,608 24,505 
jxtraordinary/Unusual Item(s) ..........ssssseesseessseeeoes (293,782) a — — 


BRM OIE oral rac cescattccrteeopststensvecestresatstotioss tas 1,667,672 64,420 
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Murrell ty tre .ct. cna. cectsvtnesestviceaneccessonsnendevenneenetees Rodney Rosseau Russell Sandwich West Sarnia 
Twp. 
NumberOf CustOmers co certisecerscvesdessccseacsscscesekave 508 172 566 DooZ 18,004 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plant andi Pacihitieses.ccec.cttecesccscsccstececrensersyastessnass 214,000 438,235 6,106,260 19,282,765 
Less: Accumulated Depreciation ...........:.:0000 133,022 188,173 1,918,583 10,371,459 
INGHIPIXEGYVASSEIS Pete cc-csuceeesesvesescarcsnetssecessstsadsess 80,978 250,062 4,187,677 8,911,306 
CURRENT ASSETS 
Cash and? Barkin. scot srettresssavescceaccdstereetesceeteecess 11,035 165,684 121,984 1,761,226 
TnVeStinGiits aevectsethnesseccstcorcgesddateraleatnessactaiaetes — — 299,944 971,170 
ACCOUNTS RECCIVADIC Pic tavegasescasacacsdecncesasdnesecageneess 9,076 28,470 92,172 1,663,450 
WnbiHeEGUR EVER ere taccsccnscesenxeacangeurscveneeseeseerenos 55,302 152,495 800,000 2,420,885 
URN \iZ51 1) £0) 8 Vo-pnscet aera Nace teehee chon Obra bt com ereractccnetric 172 3,585 178,104 692,189 
OEIC T Ae ears csiccdd iced ca toneeent co pus oraaushccvasadece cue ceaetee teense 2,872 3,450 1223 513352 
TotaliGurrentHAssets eve scsecscesevevsveesevestareesvcveaeene 78,457 353,684 1,503,427 7,560,272 
OUIBRAASSEDIS wi he ac eevaonssaecekaessns teecezeeeessseses 996 — 394,096 
EQUITY: IN ONTARIOURY DRO Win ttacncaseccens 291,402 351,450 2,512,005 23,942,699 
TOTABIASSE TS Girtiserccen os.sTeessescosstoerttcorss tosses 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
DOTTED ES fiice cory eco skeccvcacarsaecceeoreemces ses aues 2,111,514 
Less Sinking Fund on 
Debentures cetsvectesten ancciasccaich dierent 


2,111,514 
Less Payments due within 
OND SAD rece ccecetnteet serene ence atvodenenceeszcvusneateren cos 237;277) 


Ota ecdterecsihvscnn dsvwaeneonntts rent reatess 1,874,237 
LIABILITIES 
Cure tit sa bilities iireccescscvetecescguveieesseseeveesteavense 506,088 
OPES TE Ra TETES ee. sacecacens caesccarectavsteccesaverecnctcesaees 27,166 


2,745,289 
189,396 


ST VGA Oe cse cece thence Sensasheunsneeb ah aun vanwadtuesoraeeenoraene $33,254 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 2,273,700 
LBS 2AmHOFEIZA TT iocicvtdacscceussnennese-catenansaaw sce 284,181 


2,934,685 


555,678 
72,656 


5,714 483,022 


15,930 1989519 


PRBS EUV ES ete cent to tants ea cacarcoesdcecesamenennesersveraseee= — — —= — 

RRS Y SST, sce caahecssucenan stan tacatontansech dnesneneeers 104,508 489,005 3,168,331 11;573.730 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........cccseeeeees 291,402 351,450 2,512,005 23,942,699 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


450,837 956,192 8,203,109 40,808,373 
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Rodney Rosseau Russell Sandwich West Sarnia 
Twp. 
508 172 566 5,352 18,004 
$ 


$ $ $ 
406,160 3,122,284 10,843,074 
82,845 46,047 730,656 


lunicipality OE OE op on OO a EE 
PENDEL OM USLOMICESS.<cirs stb: sevecnsrstcadiacesateee motes 


STATEMENT OF EQUITY 

Utility Equity, beginning of year ...... eee 
BN CU INCOMEMOR-VCAnES ccerevsvtecaescsecccsacesstoviestoreneess 
‘Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 


‘Service IROVERUC. -. Nictetcesssseseseapasoreeseetteerertsteserees 480,181 — 809,033 5,243,970 28,633,907 


Other Operating Revenue ...ssscssssssesessnseenneee 10,238 = 21,090 145,593 474,508 
facade 830,123 5,389,563 | 29,108,415 


694,270 


490,419 


421,728 


4,524,063 


24,183,848 


I 
i 


Operation and Maintenance ..........seeeseeeseeeeee 12,726 7,426 401,863 1,974,068 
mein gcand COMeCti ie oie. cssc-<.3. caves ececssenectoapesee 16,064 10215 107,910 595,510 
ARERVTET ES ERY WT) Clone carers cer epeer eter nn sores SoBe ee 23,919 175556 91,403 734,716 
‘Depreciation Less Amortization «0... 6,021 16,811 141,486 706,696 


BEATA RD CISC sa 50;sonsyscsestvsassect-spsesseivoseavasorns 2,166 182,921 


480,458 Preceaa 747,278 5,268,891 28,377,759 


—SS— 


BAT EXPENSE ssa ttieasistanttnanacteees 


‘ome Before Extraordinary/ 

Bist A CCIIS 250th crs tecanenssoenpccsesnotnastirre eet eraes sees 9,961 82,845 120,672 730,656 
4 raordinary/Unusual Item(s) .........eeeseeeeeeeeeeees — -= 74,625 — 

BREN CO MOB ooo ses se css sents -aven scyssatecnee oes dbeacasreoneass 4 


9,961 laine 82,845 46,047 730,656 
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Municipality .............s.csssssesssssseseansseaenscessesesersessessuee® Scarborough | Schreiber Twp. Seaforth Shelburne 
Nusmbemiot: GustOmersiucuueratescssrsscer-croossevoreteneye: 126,097 875 1,062 1,339 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Planiteandbaciitiesvayvssetre-stssacrsrcsescvceeretesstteases= 212,043,819 890,533 2,257,027 1,075,924 1,810,998 
Less: Accumulated Depreciation ...........:::0e0+ 72,475,027 354,358 842,077 445,164 687,463 
INeti biked ASSetS cee recusteocee cs ctetsccetseccrearesesers 139,568,792 536,175 1,414,950 630,760 1123-535 
CURRENT ASSETS 
Gash andiankeen..< atid totes. ccsccesssceseaerereer seers 8,053 87,132 186,152 26,374 193,197 
Mnvestrne niSarceesrccrer uacereateeeacatre ees cecaeceer sais 15,966,311 2,000 120,000 — 40,355 
FACCOMMSERCCCIVAD Guu auctentcrcteesrracerceemec ces 19,618,541 44,205 68,676 17,600 40,806 
Wnbilled: Reven ces e st. cccscecsnmerseestersees racer: 22,205,815 269,878 414,400 203,300 311,039 
Les \iQel af a eee ei ro: prey eran bearer boron neeceecee 8,219,428 26,550 85,341 27,486 35,692 | 
COTA LS) ek erase PER tote: pO er ricnt hoses core 433,511 1,821 13,157 1,161 7,118 | 
opal @iinen tie ASSClSesnerceeacsecsmetnecerensse cence 66,451,659 381,586 887,726 275,921 628,207 
OTHE RVUASSE US artes teat ascsscstsereseneet ens 6,808,188 — 1,404 1,656 78,055 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ................002-02-- 109,466,661 653,891 1,253,438 835,955 858,828 


TOTAL ASSETS Wisrii.sc.cc.ssensccsscasnssasnentodencensece 322,295,300 1,571,652 3,557,518 1,744,292 2,688,625 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
GHP PISE Fc meet doN goacansacssedtacceegcetescesenesess 200,000 67,000 37,000 
Less Sinking Fund on 
1B (5) ofp et Ab iCsie oe A peor cx eerecker cere ere rene ahon teens eee — — 
200,000 67,000 37,000 
Less Payments due within | 
SVC aces tee cee ee eerste eeetasey ca stocttasssentensantect stem 12,000 7,000 5,000 
ANOS NE SS etter be Ces entore Were ree et EBL ERCELRCEEONC 1,363,983 188,000 60,000 32,000 
LIABILITIES 
(UTTENE TIADINTICS rteetecader teen enseaceqseersnoras 24,690,641 S17 211 155,555 471,073 
MTS TAAL MGLeS aac cegerdrycunsarseaescencintns ste eascenevscnsatce 10,103,060 SSR TE: 460 78,7159 
DCG N shee deasenctens ors uvsaoesass sag heasusssenteetecnnazeusiscahs 34,793,701 372,986 156,015 549,788 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AmOrtization ...........s0cscecsaesacereenones 22,974,921 290,739 255,733 
Pegs Amortization rccsssssccseracsteenscacsteneesaractsenseaee=e= 4,079,634 40,276 22,385 — 
18,895,287 29,606 250,463 14,938 233,348 
JPY ERS 24 PAN) She cae: WR acene. toe oreee ener arr ge eecctrcerc aero — — — — — 
TOE YO UILD Ye caste aastnascet ence coracsce epnnenesncanns = 157,775,668 725,105 1,492,631 677,384 1,014,661 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ............ccccssssenee 109,466,661 653,891 1,253,438 835,955 858,828 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 322,295,300 1,571,652 3,557,518 1,744,292 2,688,625 — 
| 
| 


141 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


BTUNICIPALILY saree. cox socsseteem ios occe eee 


Seaforth 


Scarborough | Schreiber Twp. Shelburne 


875 


mumberor Customers eens eee 126,097 


1,062 1,339 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year ............ccc000 144,813,207 654,151 1,428,039 644,217 975,689 
INCtilniCOme [Ol Veatnreereccescetite acer teat tate te eee 12,962,461 70,954 70,736 33,167 38,972 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... — — 
PN CVISEIMICMUS osc gassscnresste er ccex tasvesteniers eT eireecs: a (6,144) — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR.............000005. 


725,105 1,492,631 677,384 1,014,661 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
CTVICE REVENUE Beet tesceeeascsesses irene 244,309,092 1,379,223 2,663,149 1,293,009 1,754,263 
Other Operating Revenue hs--cvecteces.cecssseceevooweesse 6,000,736 22,226 72,444 21,528 58,686 
OATES, VEIN UIE ae tes teevteesotobanect etre eri eee 250,309,828 1,401,449 2,735,593 1,314,537 1,812,949 
3XPENSE 
ROWCTAE UL CHASE Metemoneteasnet aerate ene tn 211,369,341 1,187,447 2,337,560 1,040,596 1,550,750 
ROCAUGeneratlones sek ncrne seers — = — — 55 
Operation and Maintenance...........ccccccsceseceseeeee 8,089,907 25,882 63,770 89,954 65,382 
Bilhing and (Collecting G2 vse tecsessccsse7: 5,286,347 53,161 69,685 34,326 49,803 
EX GIDIMISCE AON tree.cacetec ete eee ee 5,225,859 25,985 106,146 68,834 56,714 
Depreciation Less Amortization ............:cs00000000 6,967,388 Bey ey? 68,286 40,510 51,842 
PINATICLAN EE XDENSC) trcresanncstesesersstersretractoox seh aieiows 408,525 2,648 19,410 7,150 5,795 
MOTE EXPENSE tren ptosis cs cceoveveres eer eee oases 237,347,367 1,330,495 2,664,857 1,281,370 1,780,286 


ncome Before Extraordinary/ 


12,962,461 70,954 70,736 33,167 


MOTUSUIALOI TEMS iar eese ese teesk och erence oe eects 32,663 
sxtraordinary/Unusual Item(s) .......c.csssesseeseseeseees - (6,309) 
TTD Oe 2 ee ne ree eae 12,962,461 70,954 70,736 33,167 38,972 
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IMA TACHA EL Yer eces dancesens,dorctanestestscsteaancsoeseeceereeeereeeGre =: Simcoe Sioux Lookout | Smiths Falls South South River 
Dumfries 

INUMIDEr OF CuSTOMETS ctitecossscesscsescessuccesstseeeaesssered 6,598 1,474 4,380 480 560 

A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantvand Facilities 20 .cscsc:ceseccesssestevetesencscsaceeaes 8,568,254 2,547,287 4,810,946 420,741 509,526 
Less: Accumulated Depreciation ............:00 S2AITO2 802,449 2,213,954 112,466 266,683 

INEt Fixed ASSCtS ice. ccccesercevesncratctreste cass rneceowasces SES SGI Sy 1,744,838 2,596,992 308,275 242,843 

CURRENT ASSETS 
Cashiand\ Banks: -2eenpceitasesc cua eptes etre eemenaties 265,763 136,124 1,188,945 305 35,699 
TVESEMIEN TS cheches tice tetacctesuecaandiaotesa aaedcessaste st aaensess 900,000 ae — 12,318 — 
IACCOUTES IRECEIVAD ILE ite. teaseecccsssoner sscase atersess teens 511,176 60,824 467,993 28,212 13,328 
Wnbill€d Revenue qiccncensecveiccteaccussceastecdeaserens 757,000 479,597 594,254 101,000 95,103 
WAVER CON Y seers cte seers teaceeneastencceeasenstatadaretetsceewsasneee 372,278 62,830 183,902 16,607 58 
(@ 11s (es Cage OER Sn SAU ee er ie Ee EE Nee Ten 16,176 10,193 18,110 3,370 2,697 
Total: Current ASSCts .ccccssesseceseestcivenceencunnesceaesees 2,822,393 749,568 2,453,204 162,062 146,885 

OTHER ASSETS c2kttitsnte Accs ssealeenserteee rece eateaes — — —- — — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..................000++ 5,589,233 1,032,008 3,925,974 347,327 291,298 | 


TOTAL ASSETS it icitccscsscoccesesocstectrenaccteessttese 13,768,778 azo. | 526,414 8,976,170 817,664 681,026 | 


421,338 


Less Payments due within 
OMERY CAT a ievoGecotsereeecasnesssutesscaranevenetearsaneteasevsdase 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
PCE DE bth acercseeerttet cane <cecusesascestmemmestote once ecas 421,338 _ 
Less Sinking Fund on | 
|B Yolo (hr abi eenoe nestle eerie een saver ere OTS =a 


its 
{ 


Clonal eee ereereeet eases ars ces sccaean cueeernaeatsdenateatre ere 345,600 —| 
LIABILITIES | 
cGybtisCeray el LIP aTI Pa ES eet sscruen veerenececene ces ecce ner 1,451,698 343,689 768,191 95,286 65,510. 
PDS H Lia Wits weiesccccsccaruscncsceesnsceacesvetetresesseens-s« 164,736 29,828 46,984 1,155 3,7 
CMDGY Dea Re reeeceecren se cettetenecmenaet anereaseuestexencurests ers coating 1,616,434 SY Ei Sy 7] 815,175 96,441 69,229 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject ToVAMOrtization ce-cccstaccerensaureesswenstsees THAN 769,336 175,817 110,993 64,721, 
BReSS ANTM OLEIZ ATION rar ckecswtatotetcaets iencexcgroracetenserensasa 77,865 94,917 195719 20,072 4,841 
u 
693,366 674,419 156,098 90,921 59,880. 
ISU SIN BSA Sa ss oyacrern perhrec cere trertererer escort ere rc _— = — = — 
WTS OUD Y ctcarecscncnsnenteacesersanespucstears-ssenea>as= 5,869,745 1,100,870 4,078,923 282,975 260,619 
BOUIDY INIONTARIO HYDRO Wir tree caccsserosetans 5,589,233 1,032,008 3,925,974 347,327 291,298 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 13,768,778 3,526,414 8,976,170 817,664 681,02€ 
i 


| 


REVENUE 
Senvice REVENUC series oiesecessere steer scenes 10,119,724 2,440,070 6,479,005 714,749 639,832 
Other Operating Revenue c.s...c8.cs,sceesseceseeen ote 434,541 48,349 Dai 252 11,125 11,081 
MG IPATARIE VENUES. Sects cosacccssteesseeseiaencesesstveets 10,554,265 2,488,419 6,710,257 725,874 650,913 
EXPENSE 
POWEI PUrChased dees, eat teratsnus cease ete sees 9,024,474 2,009,130 5,581,433 624,131 559,858 
MOCAINGENGCTATON re eee sense tree acca —_ —_ —_— — = 
Operation and Maintenance............ccccesseseceeees 418,179 111,643 177,479 35,886 13,404 
IBLIN OraNG CONCCHN On cstectre- te esestseeenre cee 320,883 67,785 170,842 15,589 34,397 
PN GMINIStEAtlON mace reoncace caer toes eee eee 189,946 80,203 253,806 23,912 9,727 
Depreciation Less Amortization .............:se000 287,627 66,535 163,559 14,276 18,006 
PN AN CIAL EXDCUSC nsrecnnce area nteeeetusestanse eho 3,887 50,873 2,954 POEs Si 
BRO) VATE PENS Bowes esses sccecsctscam cessarsssacancacctarake 10,244,996 2,386,169 6,350,073 714,069 635,423 
_ Income Before Extraordinary/ 
RI NUSUAL THIS Fc geet eee oe cesuces ce cesenssacecescccucscssers 309,269 102,250 360,184 11,805 15,490 
Extraordinary/Unusual Item(s) .........eseeeesseeeseeeees — —~ — — 
BND DINGO) MER tena, cso, dcvecscvesescesvostegsstereccaceentecstte 102,250 360,184 11,805 15,490 
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Municipality s.ri.7...ctrice ain each ite-ceceyneemnenaan Smiths Falls South 
Dumfries 


480 


Sioux Lookout South River 


INTIMDETIONMCUSTORICTS sie teener ees csees cee eee ence 1,474 4,380 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ......... eee 5,560,476 998,620 3,752,358 271,170 245,129 
INGER IACOMEe TOL CAT ae tetttccs.c.cte terse tteessssscooh 309,269 102,250 360,184 11,805 15,490 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — 
PA GISUMENTS a:5..cceete-scttortstertos osu et even aechesences ec (33,619) — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR.........0.....0 


5,869,745 1,100,870 4,078,923 282,975 260,619 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
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MUG pality sera: cee-sctsn-perseettttcaesctvesstenntecaetseoteteeer: South West Southampton Springfield | St. Catharines | St. Clair Beach 
Oxford 
Number Of CustOmersiicciiccccsecccssicascwccccvesvtecsvecencedee 367 1,917 226 47,874 1,227 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Planitivandi aCilitiGs eire.tes.c.cccscesecssecoacsectssncevett re ons 350,104 1,906,482 70,526,026 1,672,895 
Less: Accumulated Depreciation .........:.sese 172,270 784,658 21,991,627 573,504 
NG BIXECIASSEESHA IE. ccvcescve-cossrcsteraseeetereesestece 177,834 1,121,824 54,095 48,534,399 1,099,391 
CURRENT ASSETS 
Casha dsBank 2a eatetieccsstanses cadstbctterconstetar ons 125,090 182,818 133525 2,872,026 263,279 
Investments aciecuyceusecasasentsaeiearsoascovetavasniassweatones 50,000 — — 991,020 — 
ACCOUNTS RECEIVaD OR eoec.cacsecccnraaseosey cnacevcnckeseree 8,338 73,017 2,681 8,246,010 52,730 
Winbilled REvemie Fees c. cccncoesceassentececcnas satessesaseey ns 103,343 378,680 24,642 3,160,935 213,100 
TIN VSTAGO yeeros tre ccre heeesa dents necss cantantanteatsentaseats saree — 57,819 — 2,617,849 20,990 
CEST oe cs bicse oer Wench strececcaev nteneerer ea tireses D312 12,973 1,203 88,759 4,581 
Total: Gurrent-Assets ie. wstivarecsavextonsesacessteess 292,083 705,307 42,051 17,976,599 554,680 
OTHE RVASSE TS tit critctrcsatesacusscassccossnecetrrenceess — 13,510 — 254,539 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........cc cece 935,075 1,105,528 135,942 53,327,969 582,523 
TOTAL ASSET 6 ereeticesaicscontasacsronteneceoese sess 


1,404,992 2,946,169 232,088 | 120,093,506 2,236,594 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
PD SFI DC DOR ete sectoss conse cocatenersereetnaceacss 8,000 115,000 10,000 11,087,132 
Less Sinking Fund on | 
Debenturesierh aencecrases.ctosvevesacsiaorcvseerenvesseaves _— _— Ss | 


115,000 10,000 11,087,132 
Less Payments due within 
OTC AV CAR eatesst ts ete acer ducs serene acgssvasnarnet emee nena 


12,000 389,696 


GTS, PN Gen aoe a2 Ee no 6,000 103,000 10,000 10,697,436 —_ | 
LIABILITIES | 
Cusiens Biabaities 8 Wee cateasteatennnctsiaen 102,545 319,301 28,446 8,585,891 111,762 | 
Chineniitabiliies eh ca. a ec ccttden 17 13,510 1,808 816,606 6,300 | | 
Tapeh es ea eet, ek 103,262 332,811 30,254 9,402,497 118,062 } 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to Amortization ...ssssssssssssssseseneense 3,742 52,229 10,924 2,713,131 485,549 | 
Leen Amit tae AGth ds Ske dosicnectcatseactobsictioesecmen 760 12,287 861 344,383 72,871 | 
| 
2,982 39,942 10,063 2,368,748 412,678 
RECHIVG Mee). oe wi be ee ee = = al 
UTTET IY FOUIREY ioc tcc sectserecishoiteee 357,673 1,364,888 45,829 44,296,856 1,123,331 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO wesscosssscsecseseee 935,075 1,105,528 135,942 53,327,969 582,523 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


1,404,992 2,946,169 232,088 120,093,506 2,236,594 | 
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Southampton Springfield | St. Catharines | St. Clair Beach 


PLUM CHpAlity .....useseosseectsntesesconesecenseiesennsssssensvotectonees South West 
. Oxford 


ENUMDEILOL CUSTOMELS es eeertecces<cressee ceieceen erties eae 367 1,917 226 47,874 e227 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year -.............ceeeee 337,762 1,303,826 39,970,780 1,067,801 
Bay NCEMNCOME LORY CAT te titcssscyocacsateonterreeiences 19,911 61,062 4,326,076 55,530 
_ Capital Contributions in respect of 
| land/street lighting plant received in year ..... — — — 

PASTOBEMRORS esciccoontereeoebvancsnncetesls tree ateh an — — — — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR...............000055 357,673 1,364,888 45,829 44,296,856 1,123,331 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


RCFVICEHER CVEMUIC Hee teee cs asses coacecoteaneee tt tites eiscecres 1,051,187 2,122,138 213,020 93,849,641 1,271,427 

WOtheriOperating REvenuers.ciceecsscsssecsre sss 18,495 42,176 3,601 1,357,203 40,599 
BTA REVENUB ifsc snsecccrctoactoirotanmas 
2XPENSE 

ReOWCPIPULCDASCE rete ceste scandent tee ois 981,635 1,863,556 200,223 82,442,130 1,129,417 

Bocal Generationsecs eect ek ations — — — 95,515 — 
Operation and Maintenance............c:cccscseseeeees 11,153 60,149 3,395 3,066,849 37,392 
Mepillingand Collecting .:.::..ccscssc.tdessecsssccsevssncscssses 22,709 46,919 4,128 1,067,391 22,870 
a AIDA ASESEL ONAN oc snssvescsbovisoraineptesstuavnnossieapnocerrce 23,012 56,790 6,705 1,373,418 25,788 
| Depreciation Less Amortization ..........sscsesss0ee-- 10,272 62,155 3) ios 2,053,616 41,029 
MM LLBINCIAL FAN TICIISG asen vapdnsissasnntanscorednconr suse ongniss 990 13,683 781,849 


EPA EXPENSE 222i ssssccnssmemcinnacenairceesisie 


1,049,771 2,103,252 218,330 90,880,768 1,256,496 


19,911 61,062 (1,709) 4,326,076 55,530 


19,911 61,062 (1,709) 4,326,076 55,530 


‘ncome Before Extraordinary/ 
mee SUVA ALOT 0.2.) sonsecnncanscnsesntenngesnnsuchistonneanssbnss 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ...........ssssscsssscssssssesecsenscrsnesecnsscssenencesesens St. Marys St. Thomas Stayner Stirling Stoney Creek 


Number Of Customers crrc.ccsssescroccecceseosearocsereerass eases 2,296 11,661 1,540 892 15,952 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantiand PACUItICSSaccsescscesctescosccaette ee cosesoeonnces 2,895,984 11,506,441 1,518,046 889,568 24,800,576 
Less: Accumulated Depreciation ............sses000 1,348,894 5,520,570 487,635 320,918 7,240,214 
ING fr Fixed VASSEtSscrtcsescasceccecccsecotecoranettcscetenceente 1,547,090 5,985,871 1,030,411 568,650 17,560,362 
CURRENT ASSETS 
GashiandiBan ke sceeccaeer cree sccsvtsctae see etecssnceee 152,659 507,647 26,049 65,370 1,983,774 
THVESTITENES i icr sea oceccrante recat tcceseerasctcadovanserasrscaneas — 600,000 —- — — 
INCCOUNTS RCCEIVADICseccs-ccsessvceseecnsetesessobstererseceans™ 413,962 1,437,396 37,944 48,437 2,046,916 
UWnbilled Revenue cicsvccctecscccecccstescsexcctstesnerserseses 237,000 1,035,855 280,499 183,628 1,837,879 
FAV ETICORY sotee eects ces teases cncescsccecessasenctersyseendeene-escwars 78,147 511,770 80,506 5,987 1,220,785 
OTHE ei FEO eae A ieee stetarecenenncenees 7,434 23,036 9,863 3,983 38,254 
Total Gurrent ASSets.ccrecescessceccrctenecccestenctaaseesnaee 889,202 4,115,704 434,861 307,405 7,127,608 
OTHER VASSE TS career cetccdetsoe onsdeveretieataatotsccoses —- 374,872 1,270 — (45,586) 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...................005 2,245,246 10,141,378 699,493 565,955 10,181,032 


TOWAL ASSET Sixicczscsczcsecsescacsaseevsertenseecrers-2-ax* 4,681,538 20,617,825 2,166,035 1,442,010 34,823,416 


SEES SPEER SR RS 


DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long 

ANS acid DYoho) ten cecerrecccncrea pence recone ce eee 72,000 178,930 128,500 4,800,000 
Less Sinking Fund on 

MV SHENtUTeS hycdeccsscsacsscceseeseosabes see eseseeeneceesesarcs — — — 451,444 

72,000 178,930 128,500 4,348,556 

Less Payments due within 

ONEM CAN. reeanr-secsgenrs-ceccereanccesoactdehececcursseasesssrscers 9,000 


14,330 18,500 228,141 


TRU Al eee Mee san case aterags earteatearesa oensese secs nana 63,000 164,600 110,000 _— 4,120,415 
LIABILITIES 
@urrent abilities mre ers. aerate area 298,195 1,621,515 183,574 121,595 2,780,989 | 
Othem Teta bilithesicre seceasesrsecncessecscerneesracnecasereeencee 7,805 262,443 13,759 4,515 1,344,789 
AP tall sie cette tes es seen ctstsessccpcceaetor sateen: santa 306,000 1,883,958 197,333 126,110 4,125,778 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZation .........s.ccseseeseseseeteneenens 143,074 658,757 106,543 37,119 4,794,982 | 
TesstAmOreizatiOnt ss fcaiscvocseressccceeseertstaennprnwennenss 17,985 70,088 1572 6,307 542,958 | 
125,089 588,669 94,971 30,812 4,252,024 
RESERVES cuiitu choad one nmekaeenh nats — — _ — 
PT TTD Yi OUI Veo stestecesattosenarrssstsenclaetorcescatse 1,942,203 7,839,220 1,064,238 719,133 12,144,167 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........:.ccessesseees 2,245,246 10,141,378 699,493 565,955 10,181,032. 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 4,681,538 20,617,825 2,166,035 1,442,010 34,823,416 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


IMUNICIP ates :.-ctsccs., Meee nos ee St. Thomas Stayner Stirling Stoney Creek 


INUMBEHOL Customers seeks hectic 


11,661 1,540 892 15,952 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year .............cccee00 1,750,318 6,898,117 933,110 659,249 10,143,198 
INetincometonyean sare ti ees 191,885 941,103: 131,128 59,884 1,648,218 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — 
PURINES ot ARP eer e msesicctiete ead shins: — SD 2,191 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR oo... 7,839,220 719,133 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SEGVICCIREVENUC seret i sk. csctes coe eee diego ako 3,232,667 17,654,953 1,632,709 1,050,161 23,716,144 
Other Operating Revenue ..0.............ccecececesesoees 135,274 325,541 20,297 32,848 657,605 
iO TATA RE VENU Bie ee. cccseicste x tee iesidescl: 3,367,941 17,980,494 1,653,006 1,083,009 24,373,749 
EXPENSE 
Rowen Purchased Mt ee Pe. 2 eee cs: 2,720,131 14,690,074 1,348,720 928,719 19,804,813 
Ocal Generaone enc ses cai ee eee — —- — — —_— 
Operation and Maintenance..........ccccccsscsceceseeees 155,345 1,243,890 47,327 19,150 703,829 
Bilingyand Collecting as. eee ess 65,319 257,015 33,262 16,389 481,006 
PXGMMUDISHT ALONE eae eiceccureeee a ee ee 109,777 407,887 20,465 30,779 468,560 
Depreciation Less Amortization ...........ccccc0ce0000. HAS Qii7 406,861 52,659 28,088 705,060 
INANCIAUIEXPCHSC enesee en Te tee ee 10,207 33,664 19,445 — 562,263 
OV ATBEUX PENSE ceteris cat Senet eersc eres 3,176,056 17,039,391 1,521,878 1,023,12 PPO Try eM 


Income Before Extraordinary/ 


RMS Themis te hehe desnecnceestaree eee esatonsconte 191,885 941,103 131,128 59,884 1,648,218 
Extraordinary/Unusual Item(s) ..........c:sessessessesseeees — — — = a 
ECU. L800 SR Ree RR ee 191,885 941,103 131,128 59,884 1,648,218 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


MUlinicipallity <cittecccs-c-seacthanseccsteacdsascosceracsensencnrstessesves Stratford Strathroy Sturgeon Falls Sudbury Sundridge 


Number Of @ustOmens ccccsscsasscstsscccscscsonernecseeasnecoes 10,877 3,849 2,486 37,894 506 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantiand Racilitics sevtessc.ssstvescecteestescesteaceriee assoc 22,781,180 4,176,967 2,450,661 60,914,548 553,349 
Less: Accumulated Depreciation ...........::::00+ 7,660,220 1,566,813 969,631 23,313,988 202,754 

NeGibixed Assets sch ncrsecseccccsteseseetienecen ceseee 15,120,960 2,610,154 1,481,030 37,600,560 350,595 

CURRENT ASSETS 
Cashiiand Barks 20s. secscrcessssstevtiaivessacqeoerqeteerneriese 491,904 36,958 179,375 3,178,277 33,073 
THVESEIIC HES). cssz5sccate rake eas eas Sarosces epee cnn utacasl — — — 3,031,718 10,625 
ACCOUNTS RECEIVADIOS tock cc csceeses sevsssedss-nettasceoaceeses 2,081,416 140,726 44,110 2,612,695 17,768 
UnbilleGReveniiesecanssesstescscestecersteusesectsncsteoese 1,060,121 868,500 631,236 5,830,000 101,576 
EMVeMtOny teseeseeetecetesesecsteeecneeetacscgarseneneceatocaceeesesecs 1,862,564 171,285 37,450 1,971,127 15,367 
Ot Te) gpa pe eee pepe ee oh Pl re RP ham eer 63,480 15,482 3,380 92,615 438 
Total Currents ASSts ccrscesc.cessecesssscansersoeseeroecena 5,559,485 1,232,951 895,551 16,716,432 178,847 

OTHER “ASSETS 1s ike cccavi stosteteteeecasene 114,937 — 65,344 280,064 — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ......... cece 11,553,956 2,790,609 1,614,894 24,686,539 314,083 

TOTAL ASSETS Ug WR icisnncteithcicn 

DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long 

RELI SDE ee Soot tees eavateseessocesdockeratureteeresatecs 
Less Sinking Fund on 

Debentures hice es eres 


Less Payments due within 


363,612 38,000 10,000 9,520,977 4 


363,612 38,000 10,000 9,520,977 
4,000 1,000 1,244,788 


CUENVE AL eercteecsaersteanocntecaniasensotsansescaenestuserenteter ses 61,483 
NY 2) Me Saree, errene toret Pere eer re ERS oar eee 302,129 34,000 9,000 8,276,189 
LIABILITIES 
Current [abilities *).s.2-ctecereraste eee ees 2,584,074 719,367 640,102 7,992,786 
Other Taabilities 2eexesiccaen tence eee 12,338 31,807 137,994 660,722 
"Totals nee ace Sad ad eet 2,596,412 751,174 778,096 8,653,508 87,415 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject fo Amortization siccecsccscsssnasveacassessevere 890,421 338,429 6,058,065 104,047 
Tess Amortization crest sscccecrnuetssstbentvenacecemovsan 104,760 33,476 574,998 19,638 
785,661 304,953 11,020 5,483,067 84,409 
RESERVES: chkiccct aot nea ene — — — — —= 
UTIEEPYBOUTVY tn se ens 17,111,180 2,752,978 1,643,809 32,184,292 357,618 
EQUETYIN ONTARIO HYDRO. caee: 11,553,956 2,790,609 1,614,894 24,686,539 314,083 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


32,349,338 6,633,714 4,056,819 79,283,595 843,525 


ES ee NN 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Stratford 


MIUINICIP alt yest fc. fence ett saa. Strathroy Sturgeon Falls Sudbury Sundridge 


PRURRDEL OE MCUSLONIOTS de Oe pa cerensrvimenidtonicadtloie: 10,877 3,849 2,486 37,894 506 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ...........ccccceeee 16,065,322 2,588,895 1,498,818 28,718,963 344,934 
NED INCOME TOE YEAR kw ctiuccsesd a Rdotbeareass 1,160,988 164,083 | 114,660 3,482,633 12,684 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — —_— — 
PNCIUSEIMENES actass he ee scan eee (115,130) (17,304) - 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR.............000000.. 


17,111,180 2,752,978 1,643,809 32,184,292 357,618 


_C. STATEMENT OF OPERATIONS 


| REVENUE 

Be SCEVICE REVENUES coer scccescscesiase Marsha tleeeseavestes 19,727,141 5,643,447 3,354,446 53,217,699 710,337 
| Other Operating Revenue ............ccccccsesssseseeceeee _ 471,695 89,589 32,688 1,680,680 7,941 
| 

| BO RATOREY EB NUE co .sescuanreitorn ee 20,198,836 5,733,036 3,387,134 54,898,379 718,278 
| EXPENSE 

Bee POWER PULCHASED iif ivce nondesonssasncpenetioetobieoseres 16,451,061 4,853,849 2,884,463 41,986,465 634,694 
BRC OCSI CFODOLATION 4, sssciat Nesssrnsosvuiodiniccosiassieorsouss _ — — — — 
Operation and Maintenance ........cccecsesescsceseseee 1,056,699 252,083 184,828 2,234,805 11,827 
Me Billing and Collecting ......0:c..olascosssescsessossenecsnssses 191,760 101,721 65,562 1,226,666 24,878 
A TEIRAIR SECRECY ols. hes cate ccd aen, co cuce eustachian 428,940 210,788 45,288 2,626,708 16,515 
Depreciation Less Amortization ........c.ccccccesce00+ 866,399 146,044 88,631 2,055,209 17555 
BE MIANCIAN EXPENSE vo.snsnccssosasnsvasdbeiosneconnscenscasansese 42,989 4,468 3,702 1,285,893 125 
| ROTA TEU NSE ors, isrcsssadasaccosetessstes sessescasceasvestes 19,037,848 5,568,953 3,272,474 51,415,746 705,594 
Income Before Extraordinary/ 

MUM RUSUALTICIIS on acc. dstre rte sos cotasssceucee ete erieasebvcke 1,160,988 164,083 114,660 3,482,633 12,684 
/Extraordinary/Unusual Item(s) ...........c.scesseesseseeeeee — — — — 
\ 

NET NCO ME ere nae etre itr en akin oe 1,160,988 164,083 114,660 3,482,633 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality .........ccccssccsessesessesentenessesseneesseeensnseseensans Tecumseh Teeswater Terrace Bay Thamesville 


Twp. 
940 


Number of CustOmiers cice ect eeccetertene 491 451 


3,308 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Planitianid’ Facilities Meee citsscccusccsce-ceonectesteceecens 306,066 4,679,577 386,504 1,149,236 242,421 
Less: Accumulated Depreciation ..........:::::1s++ 128,521 1,347,656 171,846 481,120 104,885 

Neti PixediAssetsertecrsttateccsecsenceneeetiecseares 177,545 3,331,921 214,658 668,116 137,536 

CURRENT ASSETS 
Cashiandi Bank: .ccrrteuteettestscriacssesnenstarsnectrecte- 60,802 688,451 48,683 108,895 48,406 
TMVeEStTeM (Serer cere res cee reese ereonoes coe enep scares ceenncases 12,500 — a — TAT 
INCCOUNTS RECCIVAD LE Resesesccesscacasssoasersseceseccsezeesects 13,973 158,201 6,897 70,883 21,414 
Wrbilled Revenues cnscrsce-cercccssc-cscsnerettse ees 77,742 464,000 132,719 270,073 58,500 
TAVEMCOTY oo. cae ss5ceorsacsoncctconctesscacacevsdhesetinneonsnnencosene 4,617 108,257 2,394 25,024 2,409 
OER Sr ace reer baaee an lecosacatenneseitenteans 3,098 9,406 512 1,408 3,105 
Total, Current ASSetSccestessesseatceereeeees see oeseear eves N72 571382 1,428,315 191,205 476,283 141,005 

OTHER ASSETS foci trcstatetersscxecescvesteltgcttenstrcese — — — — — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ..........ceeeeeeeee 306,574 1,504,355 430,193 792,523 382,350 

TOTAU ASSETS Bettettesicccsccomessserteeeatenestores 836, | 6056 1,936, | 1936922 660, | soot | 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
MOLD DE ete retitcnceet-ceetess scassensssceransomerersres 
Less Sinking Fund on 
DCD eMEUTES Wises ceeceseecscessneansseaesachacteaenteneseenose=e 


Less Payments due within 
QUE AVC AL rasesecsice een stecctesnased croneecopstecsaattnnaered rere 


LIABILITIES 
Clinrent Liab sities eva ccteet exes ceccasecearnstecouccameearscees 
Od etey ge) Git lby| Fale eyspperrerce rere cee eee oO 


502,640 
14,440 


Wh 0 21 Lan pene Bente ayfeeen tree een rTeetrS an Tee ree ; 517,080 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

Subject to Amortization 2,150,866 
GSS TA THOFEIZAUION sort, ce ccsncatasvecsscepuaniactanevencencndeds 4 246,292 


33,168 1,904,574 5,903 


7,364 16,129 


RESERVES orscectcccces opgarenceces tuctsaneaensevancerececa?spenec — — — == = 

ROLY EOI Viestrcrscenccscnvessvecsevacnansnrersnsarennres 251-591 2,338,582 318,504 866,551 211,627 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........::csce0es000- 306,574 1,504,355 430,193 §IZ,525 382,350 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 660,891 | 


656,851 6,264,591 836,056 1,936,922 


Ish 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


BEPARERIC AS EAPL OW peck Gh aca oe sesaase ok ets dee ans: 
mumberon Gustomenrsmee eee 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ............ccsceseeee 
INeECUNGOMETORV ear ent eeterstescsstreees 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
VNCAIUSUNIETILS tireestes dee eee voor: cesses sktaerscmovstoen eco scot 


JTILITY EQUITY, END OF YEAR. .............:00000 


°. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 

MSeivice! Reverie ss i iislosjisscssscschissnncdvoetselecscte 
| Other Operating Revenue o....:.iccsshsceszescassssosesens 


BS TADREVENUB fii ccninsisindetidiansace 


IXPENSE 

ME OWEN PUrchased fens tests sce es 
| Ocal Generations. esivsesieendvicarctaedatiowenionainas 
| Operation and Maintenance ..........esccseeseecseeseeees 
milling and Collecting ........:.:c.cssesscsscsssesssersstessssus 


| 


BXGIMINISTY A TON eee ete eh cadets ec sr ee 


| 


| Depreciation Less Amortization ............c.cec00000 
Broancial Expenses: cscdsssscssusctsesoscedshoscavsestdus 


come Before Extraordinary/ 
TIED LE ae ee ee 
xtraordinary/Unusual Item(s) ........cc::ssseessseesseeee 


Tecumseh Teeswater Terrace Bay Thamesville 


Twp. 
3,308 940 
$ $ $ $ 
2,054,624 304,470 879,070 186,369 
283,958 14,034 (12,519) 25,258 


256,672 
(5,081) 


318,504 866,551 211,627 


251,591 2,338,582 


535,408 
_ 5,784 


3,608,035 
148,453 


694,208 1,497,740 510,998 
3,855 29,976 23,481 


541,192 3,756,488 698,063 1,527,716 534,479 


512,414 
DIZ 
10,821 
7,540 
9,712 
14 


546,273 3,472,530 684,029 1,540,235 509,221 


(5,081) 


3,077,154 
164,549 
62,610 
77,669 
90,548 


633,462 
9,062 
17,957 
8,445 
15,103 


1,385,994 
24,652 
45,952 
35,246 
48,391 


453,335 
155115 
10,107 
25,078 

5,586 


283,958 


14,034 


(12,519) 


25,258 


283,958 14,034 (12,519) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ..........scsssessssessseeseeenessenensessssseeseneneneenees Thedford Thessalon Thornbury Thorndale Thornton 
Number Of Customer ...........:csescescscssecesersssererassees 349 673 1,134 161 237 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ 
PlantiancHAaciities sesesccteleccerevevoses-scatieeearenesessere 279,293 576,881 1,302,127 213,210 
Less: Accumulated Depreciation ...........:.1++ 148,258 324,221 420,151 73,704 
ING GEIXECyASSEIS fecsoetectuc-cstasesecoveeacccccnesscanee-e 131,035 252,660 881,976 139,506 
CURRENT ASSETS 
Gashtandi Bank heccttetstetteatescotssusooreseeer ee eatoens 56,636 244,393 107,180 20,465 
BHVE STEEN LS 31-2 eivcareacnnastat-saceneecens-sszactsaceaenermon 15,000 —_ — — 
ENCCOUMESHIR EC COTW ALC oceesrccersccercetsurinstasarsssenencnsceett 16,193 31,954 87,559 4,375 
UnbillediRe venue cnc ccsresceasececsereteae-setsecccstectaseeses 42,650 135,950 203,756 72,245 
INVEMEORY ccs Aecccactestoecosefascvnncoradcratespetsscsesttsszsaceerat — 21,729 66,756 7,718 
OETA assed veces pete ones 3,085 742 10,126 670 
Mota @urrent ASSEts sacccecscecavanese cach naseteces-saeaceeers 133,564 434,768 475,377 72,027 105,473 
@THERVASSE TS ik se Retieecects tse cursscoe atoms espetritnne™ 4,930 2,975 — 1,340 
EQUITY IN ONFARIO TY DRO fone ssgser-svaseeres 254,776 461,512 540,190 123,840 131,765 


378,084 


TOTAL ASSETS .........ssesecccsesecssesssrersasaseassenees 519,375 1,153,870 1,900,518 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
PRS rns De Dtiecceccereet ee tcette-ceveneraceasaveconenenceeatsor- 58,000 — 
Less Sinking Fund on 
ID Yo] oVer LAN CAB heer oceocereerr ea Oran Peter nn crrcceeen — — 


58,000 — 
Less Payments due within 
QTUGIVE ATpenccs-seras cence statectapaeceosrneseanenecaeesencensrasaees 6,000 — 


<) RO, rh ea eee, SRR UML RHE ach oor epee Pr CeT OEP ET — — 52,000 — 
LIABILITIES 
GUTVENt LiabiIGleS cca cescinccccpetscesiets a feezarse-cebcac’ 39,933 131,612 308,065 16,612 44,670 
Phe TATA IIIS css, ccpececsonas casenca ces sasseactesvansy asus one 2,041 5,937 4,310 525 = 
ETE AL acoso wceske aoa c meee esey tase san ceo seensvastoskrantoms 41,974 137,549 812.375 44,670 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZatiOn ........csseeeeteeeeeseesesees 9,062 240,388 95,418 
PS Cra (3) qs eo 1) a eee ee eee ER PEPE RE oremer 852 37,861 9,975 
8,210 7,341 202,527 1,421 85,443 
RESERV BS ean cea casas neces aes avarecccoueeca en — — = _ 
URIUT EY: BOUT Y csc cooiccttaepseetaracscisoes 214,415 547,468 793,426 102,557 116,206 
EQUITY:IN ONTARIOIHYDRO |. ic. cosescsnssoecate 254,776 461,512 540,190 123,840 131,765 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 519,375 1,153,870 1,900,518 244,955 378,084 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Dlarencapyaltty <2 ., scientist eet nso aoceeeee oot Thedford Thessalon Thornbury Thorndale Thornton 


INDMIDEP OEE USTONICTS 7.550 Beas ccc ecutpienesial teteisees 349 673 1,134 161 237 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 


Utility Equity, beginning of year «0.0... 214,532 489,073 718,089 88,274 111,113 
INGE INCOME TOR VEAT fete ot se ctcensecscesesteacteteed hens (117) $8,395 ABER S| 14,283 5,093 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... _ — — — — 
FaNO) [UNS 111 Tot SaneRe ERE E i ec eee pe ey Rae — —_ — — — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR 0... 793,426 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SEEVIGE REVENUE: crete hac piecceotesae hoe oe atvesvee 402,552 978,448 1,312,473 182,106 307,062 
PihenOperatingiRevenue ccna. cs ecescsecscceccerscne sts 10,227 30,366 30,980 3,360 5,246 
AUG VAN D2 5A 74 Sha 0) 2h fe eRe ea iar Sa 
EXPENSE 
Power Pirchased 220) fee 8 ee Pe: 367,279 811,763 1,066,870 284,479 
| Braver MG Ter) en 100) eee a eee See ee eee — — — 
Operation and Maintenance.............ccccsseseeeeeees 8,519 52,047 71,933 3,882 
Billing ange@olle chine fesse ancoeses toss stecticccssnoeet 15,344 40,332 44,928 8,473 
ENUTETENNSEE ALI ONE feos ss fete ae ec hone aw eats ta ccuae cxcosscase 10,681 25,879 30,011 53327 
Depreciation Less Amortization ...........cc0cs0000-+ 11,073 20,398 34,075 SNH 5,054 
Financial Expense ............:00..- SS cee aint ate —_ — 19,030 507 _ 
UE EMIS) 28.9 Ht Bh ate en ee Se ae Ca ey RD 412,896 950,419 1,266,847 171,183 307,215 
Income Before Extraordinary/ 
RIDUSIAU ITEMS 28 eee fot. csc. acsaetesettiastateeec anes (117) 58,395 76,606 14,283 5,093 
Extraordinary/Unusual Item(s) ...........s.sesesesseseeeeses = — 1,269 — — 
TEARS TOO | OSes eee etal oe eer ena See re a | 


(117) 58,395 Itsy Rol 14,283 5,093 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality .......cscscsssssessesssseseeeneeseessneerssseneenesseneens Thorold Thunder Bay Tillsonburg Toronto 


Numbersot Customers cc trettecscescnsecesnscsecsesteeeorscentse 7,096 44,770 4,743 216,143 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantiand Pacnities sc ctcteeccc0scssessncceensatscsavcnesacusnss 7,723,760 65,100,476 2,063,859 7,079,438 466,342,962 
Less: Accumulated Depreciation ...........::::s+00+ 3,383,702 24,624,842 869,156 2,594,615 185,107,458 

Net Fixed ASSCts:.ccccsec...csscnesseensorecsstaceccenespeceses 4,340,058 40,475,634 1,194,703 4,484,823 281,235,504 

CURRENT ASSETS 
Cashitatid Bark acct venevert tecsuscosscostenceansnensertassuncg 144,789 3,314,033 243,968 958,378 — 
TTVESEMENIES «scree crassdatienescsssto ch unossapenataanenCyssastnene bus — 1,293,178 — 487,664 36,935,295 
Accounts Receivable...........cccccsscsesreneeseneeenssseeenes 794,771 4,145,314 41,663 1,029,188 53,177,876 
Unbilled: REVenue occ...c.......c.sccseesectecncensageenseeesenes 416,727 5,665,237 444,600 510,297 21,466,000 
TRNVEMEOLY ecescavarcossacesesesavscasuscuassivesnvatccnensaeasarczescntee 382,544 1,871,651 77,675 416,742 22,368,926 
MODES Re eieys .snecteccegesuesteestertetencancetonnetgecousbocemtinatcnraccs 30,719 94,731 333 14,432 1,159,708 
Total Gurrent ASS€ts sissccnes.ssaserveracoussennscseoaciassasns 1,769,550 16,384,144 808,239 3,416,701 135,107,805 

OTHER ASSET Sic litts conetvacsssssonsnsuestarcnsgnesneescrte 37,588 684,955 — 2,137 5,243,660 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........cseeeeeseees 5,178,620 50,041,755 1,709,126 4,148,265 335,932,008 

TOTAL ASSETS ...........ccccccsssssscsceseescnsnceeeesenes 


11,325,816 107,586,488 3,712,068 12,051,926 757,518,977 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Derm Debt ema cee certs acasensecctecscecrerscernastests 1,855,016 2,101,256 376,000 
Less Sinking Fund on 
Deeb eines iaaa ct ces cs ectc ox tansvcscccnsncpesnshsnayenesensscans — — 


1,855,016 2,101,256 376,000 
44,000 


Less Payments due within 


OTS VEAL See ivecensnceateqaerstdesstnds ssivecbonsntcstnneme resent 89,669 328,322 
BO) Ieee ee: err eee ER rs oe eee 1,765,347 1,772,934 332,000 
LIABILITIES 
P@ Mngt el Mel hate as eee eee meee eC 1,407,901 7,428,826 339,391 1,132,407 62,823,074 
Other Tara ilities ante weeccceisssctcterseusscatnenmescabsecmenees 84,562 — 113,210 71,859 20,917,687 
PP tall Peele cece es sk eecatraeesasenckene area ke 1,492,463 7,428,826 452,601 1,204,266 83,740,761 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZatiONn .........ceceseeeeeeeneneneens 311,036 5,309,706 71,202 1,077,590 3,847,005 
LGSS Amor ermatic ina na ttt ssises-cossscentsencnsargarsssoannes 22,652 761,931 7,948 109,252 486,630 
288,384 4,547,775 63,254 968,338 3,360,375 
RESRRW ES oii occc acento kchoaneneanemkarbromnstancn ant — — — — — 
| UUS BABS A Nea SAME Hyp R ok Sa mae ek eee ens coe 2,601,002 43,795,198 1,487,087 5,399,057 334,485,833 
EQUITY: IN ONTARIO HYDRO 4.555 0-2s-0-s:- 5,178,620 50,041,755 1,709,126 4,148,265 335,932,008 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


11,325,816 107,586,488 3,712,068 12,051,926 757,518,977 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Thorold 


RAGRICIDONY 285 cisstainie. Aired ted busen ee Thunder Bay Tillsonburg Toronto 


Number OF Customers... eee ee 7,096 44,770 4,743 216,143 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .........ceceseeeeses 
Nop ancomie LOF YOar ma. leh no staoipcaltons lieiemidiss 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
PRPS UITEOU rng see ice oss es de baccd Nees — 


2,601,002 
eS Se ee 


9,579,075 


$ 
2,519,118 
81,884 


$ 
41,836,689 
2,172,433 


$ 
307,758,629 
34,709,394 


1,480,027 
7,060 


4,797,553 
601,504 


_ (8,579,123) 
(213,924) 596,933 


43,795,198 1,487,087 5,399,057 334,485,833 


————— eo OE—e—eaeas=<«=@oonnaaa«aaag == eS 


, 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 
REVENUE 


62,999,231 3,688,934 9,525,930 550,166,022 


Other Operating Revenue ............c.cececesesseseseseeee 138,960 1,993,182 61,697 323,797 15,057,283 
HOTAD REVENUE ite ocala Le 9,718,035 64,992,413 3,750,631 9,849,727 565,223,305 
EXPENSE 

Powem Purchased aan ccnne ee es 7,987,751 52,938,635 3,414,075 8,271,589 439,877,440 

Local: Generationess: 305 ree, — 47,238 — — — 

Operation and Maintenance ......c.cccccccsesssssceeeeees 506,785 3,696,414 119,314 334,256 38,426,960 

Billing an Collecting siysicates nhs bccsavinco ives 296,134 1,721,682 40,781 107,096 6,914,245 

ZACTOITIStE ALION Meret een eee oie eA eed Le 338,582 1,808,156 103,156 145,610 28,651,908 

Depreciation Less Amortization ......ccccccccccceesesee 303,238 2,319,755 61,441 227,992 15,877,409 

Binancial Bxpense csissvese estes sesceceieves 203,661 228,100 4,804 72,768 765,949 
HO TAIMEXPENS B ies sree es aie teens 9,636,151 62,819,980 3,743,571 9,159,311 530,513,911 
Income Before Extraordinary/ 

Wnusualiitenis:.at nse oe ee ee 81,884 2,172,433 7,060 690,416 34,709,394 
Extraordinary/Unusual Item(s) .........c.cccesseeeeeeeees — 88,912 — 
INE TOINGCOME. S38 se canoe ae ce ae 2,172,433 7,060 601,504 34,709,394 


Lnaseudasusionaaioore ed a 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


DVivipicipalitiyst actos cern ceesenaeeteetseanesyeotexsncneseraneete t= Tottenham Trenton . Tweed Uxbridge Vankleek Hill 


Numiber of @ustomess sae tative carsscceercauccesectene g--ne 1,236 6,352 840 1,390 884 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ 
Plantain: Bacilitics sAe fs c.cc.ccre-sscvert cxosesees 1,036,689 9,984,625 863,414 1,459,841 749,433 
Less: Accumulated Depreciation ...........::0:c000 341,878 3,789,604 382,383 655,426 357,812 

IN@GiBixed “A SSCtS io v.cesccscseastowcceceasdeesattaseoesse 694,811 6,195,021 481,031 804,415 391,621 

CURRENT ASSETS 
CashvandiBank oo: Sees Bt Seieacesetee settee 161,568 614,846 74,827 149,074 99,718 
MAVESEIME NS 5 state ctarsceenccetsacnas pease teencsnesaresiecensnaes — 1,399,937 _ 103,846 — 
JA COOUISURECEIVA DIC ie csactzccasvascvsentuseensesecctsnsteasees 231,301 495,924 7,694 30,598 18,845 
WabillediRevenvie ss. sccsscscccsavtkccoecstccesnteeseseces 284,746 1,911,529 181,183 287,704 284,470 
TVET OLY cscestecs te sootas rates chev at erste deaeceastomecenstusetes 15,320 355,984 10,210 79,095 7,665 
Other fain be eS sre eee 4,392 37,522 3,987 4,204 4,159 
*Potali CurrenipeASsets mice. succsstess canctsesecccassascarcecees 697,327 4,815,742 277,901 654,521 414,857 

OTHIRRUASSET S coor ores conecscdiocestoreee estan 3,941 16,612 — 267 — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO .................00 611,418 isleiay 663,517 1,113,102 506,428 

TOTAL ASSETS pe tes ois. ssennttebee eins: 


2,007,497 18,779,152 1,422,449 2,572,305 1,312,906 


7 eee 


17,000 
8,000 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
ANSin tit] Diele meee eee ee cob accereeeMeeete cabaret reece 
Less Sinking Fund on 
PED CTR Serre ener sera easeacec eunatensccens cececeneseee 


Less Payments due within 


OMG CARP anc. Bs tase ceebtenvsnnscactette teva at aoeceres 
NGA oo. achcceancesten cnc cnscnceanauvesscsansaastpennetsamssscanesses 9,000 
LIABILITIES 
SUIT ENE TAD MTICS ec esnee cconreccen ten eentaatsaerer Nemanace 275,906 2,269,506 179,385 198,957 
EST ETA DIT OSE cts cuossisensestescqrecnsatccensvecaasenerete 10,200 156,767 25,523 14,329 
teal ces cece sas cu onacansacdesaceaneas ccuesaenecsasessnteneronees 286,106 2,426,273 204,908 213,286 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SUDISCTFOAMONEIZ AION: <r crccancaccatsnecaunstacenancars 226,829 1,615,392 110,931 
RGSS AMOGUZATION sc. ccasssasesnadeanncaakesevacsvascscasceaete 19,975 213,573 25,378 
206,854 1,401,819 85,553 138,402 12,328 
RUS IRV give sessncensa can ceciesiueseeasp cotegcharennacecazmncnteeonet —_ — — = = 
ROME PY CTU 3o saccans stants oaqeasanaanstatesnasamnenseasiee- 894,119 7,199,283 613,559 1,115,893 580,864 
EQUITY TIS'ONTARIO HYDRO cc ccecsccrssetscers: 611,418 TAS Th 663,517 1,113,102 $06,428 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


2,007,497 18,779,152 1,422,449 2,572,305 1,312,906 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Municipality ss... scc..s.tcnortactecesttosstectete einen ass Tottenham Trenton Uxbridge Vankleek Hill 
Number Of Customers cen seer eee 1,236 6,352 1,390 
B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year uu... 732,764 6,686,658 612,304 1,099,079 563,438 
Netilticome fon yeatertccesancs rt een nee 161,355 $12,625 © 15255 16,814 17,426 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... 
AGIUStMeN ts ester rrsteecsantsivaacde eee 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR...................... 894,119 7,199,283 613,559 1,115,893 580,864 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
Service Revenue investi ee 2,224,630 14,995,373 1,024,669 1,796,475 1,169,675 
OtheriOperannm Revenue anaes eee ~ 44,622 397,878 30,814 54,946 18,479 
TOYPAL REVENUE csc scascancte MM acc 
EXPENSE 
POWEPPULCH ASCO Even tectereteccerese cee ee ces 1,895,566 13,884,583 955,983 1,585,577 1,059,665 
BocaliGencerationeeetcescs etna aate es — —- — — a 
Operation and Maintenance ............cccccecescseesesees 81,287 325,685 19,600 88,360 20,925 
Biullngrand Sollecting ww mercer aes 35,206 117,860 29,091 38,747 32,835 
AGI ISTTAUOMee ext cera ein eas ees 62,950 260,479 20,310 TISIZ 26,955 
Depreciation Less Amortization ............:0000000 29,199 282,350 28,713 46,151 28,837 


sey ial 


PINANCIANEXDENSE ste eeceteres etter 3,689 9,669 


531 — 
OTA EXPENSE tain ticmncnedactiemndanatens 2,107,897 14,880,626 1,054,228 1,834,607 1,170,728 


Income Before Extraordinary/ 
Winustralilitems 2 creseptcecsensccerszcntseeteta es. sence 161,355 512,625 15255 16,814 17,426 
Extraordinary/Unusual Item(s) .......c.ccseseseseseeeeeees a aa — 


BNET TINCOMIBS sesccesesssccosescssecsssenssessvesost cacacateeettcares 1,255 16,814 
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Municipality yo: ccccscstterecetievsveceeeoceseveteera tee cesaces 
Number o£ Customers: tess. ccectecvssscevesersnswedvoreesseseses 


A. BALANCE SHEET 

FIXED ASSETS 
Plan Grandi aciities Stcays.nssr-c-cccsteacecacnoseseewsectas-rs 
Less: Accumulated Depreciation 


INGE RIXeCEASSE Si: occccsss lasso carececeetsscsctrsssenepsesensre 
CURRENT ASSETS 
@ashiand Bank. eas cnccsssccecesteectarnoncosassess 
TNVEStME NS 55222 covescacescdsconscacssvasecnseaseanensosseenssnas 
ANCCOUNTS! IRECEIVADIC. J.c.cscseccsecaceseavensosesencenertssssee 
Wnbilled Revenue ecticc. cesses ccvestcetdossnaccessccavacnctseens 


Potal CurrentoASSets xc css asses cosrearsnecsasescumsavocssarene 
OTBERVASSET Sie etek aie ern scent 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO 


MOTAW ASSETS iiditteccss-sonserescectncreentereneses- 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
METI De DE ae eect terage tees cacncendesteact stents emncnsoneesoee 
Less Sinking Fund on 
MCE NEUT eS eerie ee estenccensacsstarecencenaurteasanesteee 


Less Payments due within 
OME VEAL ie ati este eistescrcoscaccessasrentemcnrcesesseeses 


LIABILITIES 
Curren tsa ilities sccicsssasasssartceeeecnsstoesnne aseoceess 
Cher Testa ilees cote. tesceceonscaceatea geass acaseeursnces 


DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 

SUBjEct to AMOrtizatlOn J cc.cscssscccceconsesnecvesess 

OSS" AMOEUIZA TION =. ciseccecsacevishcnenseessscesecencreacssats 


RRESEERGV ES ip scincentasve.etecanences tavetotocovtenvavexces cb eccevcente 
EIT BOIL Vic cassnacsasassccsnstccvcssssscenrsssnevevnsseses« 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........csccceceseees 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


Vaughan 


34,962 


$ 
104,024,473 
19,618,308 


84,406,165 


400 
8,893,597 
3,853,883 
5,221,328 

217,398 


18,186,606 
44,531 
18,099,854 


120,737,156 950,179 4,116,013 13,390,393 


4,511,600 


4,511,600 
983,900 
3,527,700 


13,540,225 
4,007,446 


17,547,671 


60,644,239 
7,924,717 


52,719,522 


28,842,409 
18,099,854 


Municipal Electrical Utilities Financial 


Victoria 
Harbour 
716 


$ 
618,041 
236,332 


381,709 


17,805 


43,423 
154,397 
19,233 
6,503 


241,361 


327,109 


194,420 
8,014 


202,434 


221,147 
56,100 


165,047 


255,589 
327,109 


Walkerton 


2113 


$ 
2199279 
908,628 


1,290,651 


61,650 
365,139 
228,367 
148,996 

4,757 


808,909 
4,000 
2,012,453 


||: 7 


322,100 
36,715 


358,815 


77,240 


1,667,505 
2,012,453 


Wallaceburg 


4,632 


$ 
7,585,145 
3,134,185 


4,450,960 


450,486 
1,104,181 
190,247 
417,678 
173257 


2,179,849 


6,759,584 


Wardsville 


2119) 


$ 
86,455 
51,314 


57,053 


114,351 


243,562 
64,806 


178,756 


1,242,527 


107,072 


1,349,599 


246,998 
26,967 


220,031 


4,882,423 


6,759,584 


120,737,156 950,179 4,116,013 13,390,393 


22,369 


3,102 
587 


Zt 


67,310 
114,351 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


PORCH PIAL et ccsc A tice us SR Vaughan Victoria Walkerton Wallaceburg Wardsville 
Harbour 
INumberiom@ustomersse tee. 34,962 716 eis 4,632 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year 0.0.0... 
INetilicome for YEaRe A ie iviccsssstes Oe ence es 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
UOURUERE RES rhs hec tie ea nchersikuus tee een 


$ 
24,645,272 
4,327,965 


$ 
209,078 
46,511 


$ 
1,610,053 
57,452 


$ 
4,409,666 
472,757 


(130,828) 


28,842,409 255,589 1,667,505 4,882,423 


SS Sa 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR........0..0.00000. 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 

SenvicetRevenues etn eee ee ee 72,561,167 800,657 3,273,075 11,625,065 183,947 

Other Operating Revenue .........cccccsesesesesesesseeees 914,864 33,883 87,540 198,645 2,701 
OPAL REVENUE ciccsccc eee. 73,476,031 834,540 3,360,615 11,823,710 186,648 
EXPENSE 

RowenmPurchased ee ence ee. 60,897,858 695,724 2,950,509 10,079,356 164,558 


Operation and Maintenance .........ccccesccsccsessesosees 2,627,002 20,526 111,179 367,250 10,078 

Bille aNd COM CHG aii. cssascdecoutscancyactchecsicesctes 1,658,760 27,020 70,761 197,499 3,845 

PAGMNINIStrationy seen cee eek. 1,235,078 25,832 79,484 377,769 6,002 

Depreciation Less Amortization .........cccccsccce00e- 1,875,919 16,669 88,202 288,176 4,249 

RinancialiExpensex.cis see cee 853,449 2,258 3,028 40,903 
MOTATIEXIRENS Esurance ee ee 69,148,066 788,029 3,303,163 11,350,953 188,732 
Income Before Extraordinary/ 

WNUSUANILCMS. terre eis ee ie eee ee 4,327,965 46,511 57,452 472,757 (2, 45 


46,511 57,452 472,757 (2,084) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality aianc.cscccsvtcssetsncet eaters tascseseacecreseeceeeeersenteee Warkworth Wasaga Beach Waterloo Watford Waubaushene 
North 
Number Of CustOmenrsiie.cccet--cne.scete-cseetatves caceraseaes 333 6,094 32,101 689 3135 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantiand Facilities ssi srte.csiccccocsnsscestexsestueenneotsnes 373,697 6,266,073 62,108,468 606,968 345,750 
Less: Accumulated Depreciation .............:.00+ 161,156 2,487,858 19,662,371 263,249 128,484 

NGG BIKE UUASSEES eecesconcsecaccssts-tucsetPtcancpuacntncecnss 212,541 3,778,215 42,446,097 343,719 217,266 

CURRENT ASSETS 
@ashiand Bankic ee tetatccttctssncecsseassacemtnecortoe sacs 38,304 209,480 2,899,902 228,029 46,460 
IMVEStrnie mts 2 eb oc eecckes cox cosacankancvectrenartncasecumnocamanss — 219,907 1,000,000 — — 
FACCOUMTS IRECEIV ADL Girercscsscesaxscescter ctanctectrevcseeerer™ 10,391 397,047 5,991,782 33,597 18,409 
UnbillediRevenues.cc.. ccccizeskecorsteotetconssenccexseetance 63,547 T5ie313 4,753,000 82,200 86,106 
TVG SACONYeeecccccee ccc esancsesaetvcesesocctassatnsectates ensdepeveee? 3075 223,918 2,103,517 11,000 3,973 
Cite Sa cn caacsuceaceeticcasaereceases 2,430 34,286 38,079 3,165 1,055 
otaliCurrent: ASSetSictas cistsesas eteeeavsrersesaewert ey 118,045 1,835,951 16,786,280 357,991 156,003 

OTHERGASSETS Urea teactecnessosccesacaee erereereteras — 12,545 80,780 — 12,480 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ............ cee 196,207 2,337,922 25,468,020 575,099 225,096 

TOTALFASSETS eae Aisscssccsunsteemantemennssas 


526,793 7,964,633 84,781,177 1,276,809 610,845 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
Merme Deb ter. cetice. ters cises-csenccoecsccstacecasteretssvesss 85,000 6,513,808 7,000 
Less Sinking Fund on 
DCD EUTCS rarer gosscce eqaaeca tes cencocteas ctsenasnssemecsstes — _— 
85,000 6,513,808 7,000 
Less Payments due within 
TLE WEAR. ares eocarte eee cusesenssctecocesteeteenerssatsone 7,000 377,262 7,000 
OLAS cc cscctaxesaysstveasestesesatsssettinasteucnaisaseniceonas _ 78,000 6,136,546 _ _ 
LIABILITIES 
Curren tata bites eects ccs. ceescnsne cares snereseranteeenonnes 47,388 822,918 7,697,097 103,278 69,897 
Other Riabilitios rie rkci asa ccestes star arnt caneracecs crane 4,345 20,420 1,070,897 7,726 5,000 
Ota Aer ccctsatcccmeecetantcacccesscsanseinsneesjessacestiass 51,733 843,338 8,767,994 111,004 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subjectsto Amortization tanesccc-ccssstscoarsconcecrace 1,653,058 6,758,475 
LESS AMONEZATIO MEE, co teesteosencccnieesccergerescanecevarons 239,443 927,863 
28,779 1,413,615 5,830,612 24,362 23.773 
RESERVES set occns cst age hescecsseseec cose orserascctetaesansceeteeas — == —- — 
WIEST Y BOUT Pete eterscscpcnscansacrsaenasanrass 250,074 3,291,758 38,578,005 566,344 287,077 
EBQUITYIIN ONTARIO ERY DRO RE rencicorsnarseesyns 196,207 2,331,922 25,468,020 $75,099 225,096 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


526,793 7,964,633 84,781,177 1,276,809 610,845 
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oeceosaerecostersvste user ceteees toc Warkworth Waterloo Watford Waubaushene 


North 
32,101 


Wasaga Beach 


_ Number OL, Customers s.. Sa 6,094 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year wo... c.ceeceeseessees 
Netincome fon year aioeuth ccuts ara ls! 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
PRORISCRNODES HLF eS chicane eases, a. 


$ 
229,434 
20,640 


$ 
2,869,895 
421,863 


$ 
34,747,852 
3,830,153 


$ 
509,682 
56,662 


$ 
280,819 
6,258 


_C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
| DO EVICUREVERUE Rew tsi cpstseocs set att bees ess 416,238 5,378,550 57,377,644 826,923 480,742 
| Other Operating Revenue .0......cccccccseccscscssecescoees 8,968 231,945 1,376,063 35,390 9,951 
} 
BPOUTAUREVENMBIE oc Jee 
: EXPENSE 
Powerburchased #s.4..2..).4, hee 355,394 4,436,646 47,731,179 686,136 415,406 
| Decal Cena ra tion ee gedit gsc since igh to ee =< = = — — 
Operation and Maintenance eeeeceeccccceccccsceeoseecs.. 6,824 221,195 2,343,780 40,428 21,701 
M Billing and Collecting ....c...cc..scecs.csecccosesssesccoseseos 15,911 140,799 1,153,276 24,898 16,395 
ZAXCMiniStra One a eae ee ee ee 12,773 191,799 955,034 29,789 17,696 
Depreciation Less AMOrtization ...ecccececeecse-.-... 13,664 183,598 1,953,937 24,357 12,142 
Rinancialibxpensemene.. crate noes — 14,595 741,348 43 1,095 
BO TAL EXPENSE ym cieeescrictives eecedan 404,566 5,188,632 54,878,554 805,651 484,435 
Income Before Extraordinary/ 
| Onuisualitere Sees oe ee 20,640 421,863 3,875,153 56,662 6,258 
Extraordinary/Unusual Item(s) ...ccsccccccsssssssssssesecees — — 45,000 _ —_ 


NET RE TR os sccesparsusdernicaeh cccuencieie caren 


20,640 421,863 3,830,153 $6,662 6,258 
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Municipality .........ccsecsecsssessecseneeseseeseesneesseneneeneateneenes Webbwood Welland Wellington | West Lincoln | West Lorne 
Number Of CustOmensic.cceretccsccevcessecenossadsetecccceasenes 2h 2) 18,674 668 $79 606 
A. BALANCE SHEET | 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ | 
Plhantiand) Facilities ei.cerss-cccenss scestseserdeseveserecseneseas 227,613 19,851,242 421,916 442,298 642,229 
Less: Accumulated Depreciation .........1ese+ 99,753 8,880,533 200,995 193,667 278,735 
Ne fiIxeduANSSCtSessecctsccncssccteescoessescenpannsassasie' 127,860 10,970,709 220,921 248,631 363,494 
CURRENT ASSETS 
Gastar GiB ake, sees issetevoncnciscsctecousatemtadtecessaamens 2,686 816,233 100 68,307 57,446 
ETVE SER INS peter tases cuaeaeee eee canes tas tccacer cceeatrenac cans — 669,910 30,000 —- — 
IRCCOUMES IRECCIVAD] Cxccsccservecconcstercccvecmusnncnapence-eae 2,350 1,904,050 20,620 45,289 14,175 
Gin bille DURE Vvemie cc ccescceecccrseteeteestcersicaeecenewase- 50,448 1,634,802 139,504 81,968 134,600 
INVENtOTY ......seonesossesssssserscsessnceneancrnesecrsssnssnsencascooes 6,085 1,011,279 8,257 — 14,125 
OES TE ans eee eo aeoasoatave steam ereteee testetee -- 70,865 4,287 6,893 3,962 
MotaliG@urmentiASSetSicccc.tocecs.cencssecnscantonecceateresatce 61,569 6,107,139 202,768 202,457 224,308 
OME RGASSE TS ocak tecncsesccsetcvcccararenenartegessess 1,932 33,465 — — = 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .......ccceeeesees 114,832 14,200,043 396,431 322,316 604,945 


TOTAL ASSETS ...........ccccccsessesesenceeescsetecseenens 306,193 31,311,356 820,120 773,404 1,192,747 


aS 


DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
GA | DCO) Or cetera reac RCE COR Ce 24,884 18,780 2,000 _— 
Less Sinking Fund on 
MI CDCIUECS acec crsssteseconce-naccnsvacoeesestacaccesse=-t-<y _— — — = 


24,884 18,780 2,000 — 
Less Payments due within 
OME VEAL ss.-sccerececsesoasecacerscnenscedensetonsenceenesonesessece 2,641 4,168 1,000 — 


BT Ont ellie ena seesstanieseectacccrstanre tdatancnrn. conaucrecnecer 22,243 14,612 — 1,000 — 
LIABILITIES 
GUITTEND Peta DILEICS ccncsccsccassesesnactattenesancrcanesteacnsensc 40,386 2,237,610 98,917 58,941 72,452 
(OTHE TT ADUITIOS ccscconcechanansdeytexessatsenscsssaensersnssceae 3,339 266,709 4,530 6,638 2,695 
RIOR cot encerer es nate cat toseaeanepraarvereurercennmpatacser tices 2,504,319 103,447 75,147 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital ) 
Subject to Amortization 1,084,171 52,080 32,063 | 
MesseA Monti Za tlOMis srsicenas cee cesteeessnsseravseccenencanontnne 113,061 15,295 7,096 
5,626 971,110 36,785 25,024 24,967 
RESERV ES cerccicsrasctcest ancasicatzegeeaccthenedsctetcpansnannetess — — — — _ | 
OD TTT sys © Yaa cee gaccee cn chearctnnsasennvateakgurccearens 119,767 1S1621.272 283,457 359,485 487,688 | 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ...........ccccceseeees 114,832 14,200,043 396,431 322,316 604,945 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 306,193 31,311,356 820,120 773,404 1,192,747 | 


SS | 
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Webbwood Welland West Lincoln West Lorne 


IVEURUGID MY Bosse inc SCS Seco I, Wellington 


Number of Customers eee eae 18,674 668 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year .........ceccssessseeee 
Net Income for VeaR IO Ak coscdccdl MERA cso, 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
PRGPUSEIBONUES oc. Sects ce pes toselM cin cassctis elute teen sadice 


$ 
108,632 
PISS 


$ 
12,761,078 
860,194 


$ 
291,865 
(8,408) 


$ 
323,569 
35,916 


$ 
433,973 
53,75 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR...........ccccc0.: 


119,767 13,621,272 283,457 359,485 487,688 


_ eee T—*—*Rqw]w_—_——— 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SELVICEIREVENUC Mette) e kee ee 286,326 23,666,777 779,925 652,760 952,488 
Other Operating Revenue ..........cccccccescsssessscseecee 8,023 427,556 17,447 19,894 18,952 
WOPATSRE VENUES 2) Boy eee een 294,349 24,094,333 797,372 672,654 971,440 
EXPENSE 
Rowemburchasedint ae Wk: a ee 229,742 20,642,238 719,126 $32,276 819,910 
MOCAIMGECHETAUON erp eee cane a — — — — 
Operation and Maintenance .........ccccccesescscssesesees 10,682 953,581 26,628 19,698 25,059 
Billing and Colle ctitiges.stoyesisis ie au Beccsestecceses 9,642 468,966 18,896 22,374 16,938 
NAministrationheses cee eee ee ee 13,521 484,958 25,432 46,379 36,802 
Depreciation Less Amortization .......cccccccsceseesees IS: 651,606 13,773 15,375 19,016 
Pinkanciakh menses daeliscsesessckecotovneen: 6,354 32,790 — 636 — 
OWA TERE NS Bigs leesre eee ere eee el ee ee Zila 23,234,139 803,855 636,738 917,725 
Income Before Extraordinary/ 
Wnusual Heise tee, toy ee ee ee ee 16,635 860,194 (6,483) 35,916 53,715 
Extraordinary/Unusual Item(s) ..........ccscessseeseeeeees 5,500 — 1,925 — 
INTRIN COME 2 torinctocereece hei eeutee 11,135 860,194 (8,408) 35,916 53,715 
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Municipality «..........csecccsssesscscoscsssescosssssenssensetsceoscoenens Westminster Westport Wheatley Whitby Whitchurch 
Stouffville 
Number’ OF Customers sccs.sssucscsstaccesescestssatteaeonsnssees 1,079 394 657 18,262 2,986 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantiand Pactlitiesiscstescsssess. se cctscexsesestoestonsceoses 1,485,695 515,630 602,633 32,548,290 4,536,499 
Less: Accumulated Depreciation .............:cscecee 500,351 145,488 334,691 8,341,961 BLS 93 

Net Fixed ASSCtSiticcszcesceocecccosctetectasstcnssssecsosces 985,344 370,142 267,942 24,206,329 3,423,306 

CURRENT ASSETS 
Gashland Banks. ninecctcsccicsc acs steestbesraretessnecee 55,883 45,985 105,974 1,897,088 110,462 
Tan VeStinie nits iciscs txcvoscuccevescass ccecents sever vesectnseccatesvecese - _ — _ — 
ACCOUNTS RECEIVADIE. eek .cccscsiccssccessccececosssonsesonese 63,276 11,692 25,164 3,160,316 79,149 
Unbilled Revenue si.ticiettetetectetesccctevasesncsoceceees 153,000 75,093 95,037 2,205,668 661,800 
Wn vertO ry setae terercreerstersccecenesteneesreereasenerersase — 6,392 14,592 954,717 90,465 
bot ae A RAE Ae Sees arr eer fee ees pn te —_ Paths 3,566 52,000 11,961 
Total’ Current: ASSCtS 5. <.:cesacse-scesags so0sesuecsusseacocetnce 272,159 141,935 244,333 8,269,789 953,837 

OTHERPASSE TS eo ciriecttiatatencetesccrctsdeser snort ch cone — — a 305,113 — 

EQUITY IN ONTARIO HYDRO ........... cece 558,626 268,135 504,992 10,622,549 1,770,318 

TOTAL ASSETS QUES sc een 

DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long 

Hi Reva ci BYol 01 yo dee sy crn eer ca a EE 135,000 
Less Sinking Fund on 

Debentures ee coicesvscescesvorcevecsersveosce-dstoescensseneees — 


1,685,768 
Less Payments due within 


135,000 
45,000 


DEV CAT cca esee cesta Nec tncecseeccensstocpesrneencatentoecescesr= 238,672 
Tita ccasthccteet ocesceetscezcasouceserest cote aesaraasancescies 90,000 1,447,096 
LIABILITIES 
Current Witabilitieses..cscccresencecusrscesetaeccaeresse cans 139,747 3,381,972 387,770 
Other TevaDilitiesiecctteSectucrtosentcectececssccteactesseceseees 1,265 979,117 22,570 
POtaliereteviacs covets eee eons: 141,012 4,361,089 410,340 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
SubJECt tol AmOrtizatiOM ter-tnccercseectereneseccewavacees 152,881 28,265 13,839,041 2,019,306 
Less" AMOPtZatlOn's eerste eteternastetioeiosectsseccenees 25,960 6,544 1,404,424 246,148 
126,921 80,816 21721 12,434,617 1,773,158 
RESERVES sreccccciscsaterteteesecere tatters eeaeetesettesenees — — — _ — 
UTIEIEY BOUTS to caccecnte see ae cies 899,570 364,174 403,455 14,538,429 2,193,645 
EQUITY IN ONTARIO ERY DRO Girscscrcersecsscesses $58,626 268,135 504,992 10,622,549 1,770,318 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


1,816,129 780,212 1,017,267 43,403,780 6,147,461 
eae a 
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Whitchurch 
Stouffville 
2,986 


MUA ABY 5 2. sasccseene< MUR Mi casipcshevw Ao es Westminster Westport Wheatley Whitby 


INumberiof:Customiers ;..taeewsscacvteschso. 1,079 394 657 18,262 


B. STATEMENT OF EQUITY 
Utility Equity, beginning of year ...............c0 
INetslncome: for year eects. chs Atere eh 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... 
PV (OS a A, a ae —_ — 


899,570 364,174 403,455 14,538,429 


$ 
869,190 
30,380 


$ 
322,298 
41,876 


$ 
BIST 
28,078 


$ 
13,139,718 
1,398,711 


$ 
2,047,222 
146,423 


UTILITY EQUITY, END OF YEAR.............0.00...... 


2,193,645 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SELVICEHR EVEN ei ereisssacccses chee 1,065,052 560,246 804,192 27,972,101 4,549,007 
Otheni@perating Revenue i:cs0.:0..4ssceuseevineececee : 16,525 3,201 20,221 321,864 70,155 
MO PAISRE VENUE teeta ace ae 1,081,577 563,447 824,413 28,293,965 4,619,162 
EXPENSE 
ROweIrburchased sr0.teeet.. tte es 901,098 479,876 672,439 24,016,629 3,839,839 
OCAIGENeTALION: sete sree eee — — — — a> 
Operation and Maintenance ........c.ccccccsesssseecesceee 32,530 2,199 40,834 901,110 192,315 
Ballenig ANG Come cig ic. ocanisascoveroscinxstacenoassoors 19,084 9,613 23,164 534,165 106,556 
PNCITIStra ON sect terre eet ee ee ee 30,459 13,262 38,428 628,975 238,621 
Depreciation Less Amortization ........:ccccc0cs00000 49,459 16,621 21,134 669,931 94,185 
Rinancialxpense wate ttsaetcee eee 18,567 — 336 144,444 1,223 
BROT EEXID TINS Bie ene ee ee eae od le 1,051,197 521,571 796,335 26,895,254 4,472,739 
Income Before Extraordinary/ 
WW MUSUAINITEMS oe crete eied cers eestane  OO a orecs 30,380 41,876 28,078 1,398,711 146,423 
Extraordinary/Unusual Item(s) .........c.sessessessssseceese — — — — = 
BME RW LIN COME esete arse, coe cece ot cece ear eeiciees 30,380 41,876 28,078 1,398,711 146,423 
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Municipality .........cccessessssessesssseeeeseneeeensenssnsnesneasensenes Wiarton Williamsburg Winchester Windsor Wingham 


1,057 192 


Number of Gustomiers ...fetetsetrecessesacctessoncssaceteetness 1,041 69,040 1,489 


A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plant ands PAaCtlities.cscrasteee ccssevasecteosev-scceacasaceeses 1,320,785 124,452 * 1,041,293 102,739,219 1,975,062 
Less: Accumulated Depreciation ............cseee 467,087 50,739 435,337 44,254,634 769,491 
Net Bixe dASSe Sire cicsereevosstercctecremtetrseccenentar? 853,698 IBY IANS 605,956 58,484,585 1,205,571 
CURRENT ASSETS 
Gashtandi Bank iu rast rts sscnnccecictene esestents 51,964 14,230 216,504 549,544 15,687 
ATA VOSETIC TIES tees ete ccce eco secre poseecaaptnstenesastaneeaasesaness — 7,000 — 14,450,000 — 
INGCCOUNTS IRECCIVADIC cue cisaccssesaavetsuenesccasseenttees 233,288 6,284 23,099 6,946,980 85,810 
UnbillediREvenue neccccccssesccnceccssecececaseranereascenes 82,775 30,656 359,361 14,103,000 392,976 
Inventotyeeentere irc ccneternttc nese crateese sr: 73,299 3,045 18,529 5,787,976 106,987 
OES E Is svccbecss ctceteetteremasee dec saeednccotennenbastcereess 7,693 144 14,102 161,626 6,785 
Totals Current ASSCUS?:s.ce.acsacecetacspistacse-escatentecesnaes 449,019 61,359 631,595 41,999,126 608,245 
OTHEERUASSETS fore vancacesens tech teseuocnennes — a — 329,817 2,142 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO ............0.ccese00 793,802 123.273 1,049,073 82,853,706 1,764,595 
TOTAT ASSETS eet optic svassanesesteretestenensess: 
DEBT FROM BORROWINGS 
Debentures and Other Long 
A Wey gh tb) DYe) 0) ey Re eee bn ns Acne PEE aR Cro iS 
Less Sinking Fund on 
WDE DEMTUTES Coscocecreenetcccveusssooiasessaessvssoasasenacseseere 


Less Payments due within 


OBE WORE ccacnasnspeesastatecnbevobas natetakem oad nnanenencsns 
di WG cal Pee eter seep ber rer ne MEER CP Dicert CarereCOCe DCO 
LIABILITIES 
Gurrent Uiabities 23:5, 22 actescsantarateoeesesenseamecanss 219,912 14,548,568 
Opher Mia Piles oe <.sacunsczacvacsseeetscsnensosarenetannteans 4,660 3,139,706 
PU Ota sao cate ce cngucn tea ecee ausceaadectenenanekicaasresbecnecauens 224,572 261,174 17,688,274 
DEFERRED CREDIT 
Contributed Capital 
Subject to AMOTtizatiOn .........cseeeeeteeseeeeesees 116,005 2,089,617 
TESS WA MIOTIIZ Atl OR e.a te gncs ceevosscaccreenes Anseactacseocncee 15,780 406,866 
100,225 15,389 6,646 1,682,751 49,587 
j04 SAS SH PO. Gh EAN at es ne Sa SPP ORTOP Ce Oa — — — 184,102 — 
|p Ob HN 1 Wael SY OL WI BS ee ae aera eee sees erence eure atone 3 878,920 96,807 969,731 81,258,401 1,534,989 
EOUITY INONTARIO THI YD RO tec pcccsccoseccsanst 793,802 123.273 1,049,073 82,853,706 1,764,595 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


2,096,519 258,345 2,286,624 183,667,234 3,580,553 


Ee SS ‘qe 
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INAUIGID ALLY Be nsscasdeecsasas sc seete Mesaceh sesstsess terse ee 


Wiarton 


Williamsburg Winchester Windsor 


Wingham 


INUMbErOf Customers... sees. 


1,057 1,041 69,040 1,489 


B. STATEMENT OF EQUITY $ 


$ $ $ 


Utility Equity, beginning of year ............c.cccce0 830,123 885,984 75,648,544 1,451,084 
INetincomefonyearmre ee etree 48,797 83,747 5,473,030 83,905 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — 
PROPS UMCIVESD scrnatain Manse epee teitdscncsaastadso ee ooanss 136,827 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR.....0.0....000000.. 


878,920 96,807 969,731 81,258,401 1,534,989 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
DEL VICE FREVERUEC 65s ih brs. bsusad caandabestcnenacesootinadenons 1,510,904 204,177 2,174,972 142,456,236 2,284,248 
Ober Operating Reventie<:...050s- ees ~ 27,509 3,144 40,419 3,018,648 38,965 
Ag 2120.01 | 22a 1,538,413 207,321 2,215,391 145,474,884 ABIES INNS: 
EXPENSE 
BE OWE PUSCHASE 5.0 cos hopvaccssattnarnscbtverbivtaswnss 1,275,156 176,382 1,966,721 126,660,191 1,975,378 
MeL OCALAS ENC TAtiOM wcsiss css ccctesssctsvivanseceptenccketblanasdias _ — — — — 
_ Operation and Maintenance .............csseeseseeseene 52,232 2,879 75,461 6,098,229 38,175 
MP Billing and Collecting ..1......sscossovusssscessesocecsssscsses 39,791 9,920 28,865 1,681,239 48,245 
Pe OTITATIESE CAEN Fn ccc ccasinousccindancssouensuossdcnehenatoacines 67,041 5,734 20,864 1,504,100 109,183 
| Depreciation Less Amortization ........c..ccce000-+ 38,206 3 ay 38,433 3,837,750 68,062 
_ Financial FSXPENSCRee rae eccrine toate 17,190 1,300 220,345 265 
| 
| 
TOTAL EXPENSE <i inbact ety kas 1,489,616 198,626 2,131,644 140,001,854 2,239,308 
ncome Before Extraordinary/ 
BPSHSU AN LLORES goss satasintaseatvnnncecSo kL apeiionics 48,797 8,695 83,747 5,473,030 83,905 
ixtraordinary/Unusual Item(s) ......ccccssssseeessseseese 
IET INCOM ics cttcte cree eat ree 48,797 8,695 83,747 5,473,030 83,905 


| 
| 
| 


1 


| 
| 
| 


| 
{ 
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Municipality ........ccsscsesscssesseseseetessesseseseseessensaseneneensees Woodstock Woodville Wyoming York Zorra 
Nim beroi CustOMiers: cc ie tvcrsdcacesscsacescovectesesecessee 115772 328 7715 35377, 907 
A. BALANCE SHEET 
FIXED ASSETS $ $ $ $ $ 
Plantrand! Hacilitics#e tetcterts-<:ct-s-t-<<-coeatescereneners 15,187,888 198,451 562,122 42,446,407 1,001,624 
Less: Accumulated Depreciation ..........ssesseee 6,114,871 104,878 247,398 20,508,235 453,472 | 
ING tuixe ce ASSC tS a seenctesecseccvscencet seuss oactcateesaces 9,073,017 93,573 314,724 21,938,172 548,152 
CURRENT ASSETS 
CashvaridiBatikesc..reetesaves-derecretncenssnmeecs ES 400 13571 8,482 709,965 435 
Vy SEESTC TUES eee cesar ccc Meccan ssa ccsencterene — — 53,309 6,700,000 — 
ACCOUNTS RECEIVADIE..c.csccecccssedsnrononnecressecencsusvoees 1,947,945 13,308 9,342 4,024,862 61,104 | 
UWinbilledsRe venus ieceavccccccesccescsssctasececcactcoseucnaced 1,245,110 70,500 88,494 5,164,000 183,093 
ER VETLOFY.ce recs tect cee st oracnsataetenctenaeentapeesensrrensnecscase=t 1,062,763 95 13,750 1,423,420 
CO GReT Rares oe occ katte eect oie sececsocsecceecenmnstes 19,844 2,118 3,484 19,756 86 
Total CurrentwASSetS:..c:scceesceesseteceamesstnesnnsrnoeess 4,276,062 99,592 176,861 18,042,003 244,718 | 
OTHE RVASSE TS o cetiteeseteasteetesacchasestterpecsete reais 40,650 — — 36,343 — 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO .........ceceseeeeees 11,424,645 175,661 383,646 32,926,387 786,756 | 
TODATSASSETS 2a tn eentristersyee scestencavatecenenees 24,814,374 368,826 875,231 72,942,905 1,579,626 


DEBT FROM BORROWINGS | 
Debentures and Other Long | 
MermuDe tae sse vest ecriscsnesconpodtensaeaneteayecnss:- <2 40,650 115,284 | 
Less Sinking Fund on 
IDO sres Ube x py corer eee ccerer to cnenennCcea reece _— — 


| 

| 

| 

| 

40,650 115,284 | 

OOS VEAL oa Natt aniecnsecenteaenne 5,541 76,856 | 
, 

: 

} 

| 


35,109 38,428 
LIABILITIES 
GHrrentieiaDilitieS = ccorescerer rarer ct tes eescocscresaeeanas 
Cte ty Lata W Ue Secs cce-ceeeepe ce ceeat cine shpesccksesentecernae sacs 


6,154,827 
1,523,726 


299,249 
1,200 


2,315,524 
494,687 


A Ba G2 owe pelo pr rr rst eas eS re CERN Perret 2,810,211 57,690 7,678,553 300,449 
DEFERRED CREDIT 

Contributed Capital 
Subject to AMOTtiZatiONn ........esseseeeseeeseeesteeees 1,079,865 24,126 143,827 51,992 | 
WeeusvA MOT atlOllecncsctestaateeceas eae setats corenercnncneseuas 126,307 7,082 19,526 6,814 | 
953,558 17,044 43,264 124,301 45,178 | 
PAT CYS 0 2 Oe ae EE SE PhO eRe. — — a Be —a 

TUTTE er OW oe ei aetsraprscneccettestasvstgeseanenees 9,590,851 118,431 373,401 32,213,664 408,815 
FOUTLYANIONTARTO ERY DR Orci sseccereanereacee 11,424,645 175,661 383,646 32,926,387 786,756 | 
TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 368,826 875,231 72,942,905 1,579,626 | 


SS A SD | 
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Statements for the Year Ended December 31, 1989 


Woodstock 


IMIIICIP ALITY .2.cssenct co ai casvsuesonssesosocessouctetsosstsoeosevenee Woodville Wyoming York Zorra 


INumber Of CustOMers!c:..c.escseacsvsssessccetcostececessssessen 72, 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ $ 
Utility Equity, beginning of year ............:ce 9,092,306 1D573E 353,075 29,630,991 415,873 
INGtINCOMe TOMY CAT ee r.cccercrsreodcncsseso uses rovevscare 498,545 5,700 20,326 2,582,673 (7,058) 
Capital Contributions in respect of 
land/street lighting plant received in year ..... — — 
PN GITISEIMIC TAGS pereesc ca nccesertsctsu seus sctbaroetsexensseacesesescees —_ — 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR.............000 373,401 408,815 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE S 
SEEVIGE TRE VED LE srvstsccieceecsstoncsisneebn tse eesscasavenstis 18,729,168 372,894 717,479 52,332,783 1,515,596 
Other Operating Revenue: -fecccsce.ccacsseocseeeseseosees 335,229 6,553 11,504 2,304,754 12,494 
OPAL RE VENU Eitccsisccctivcscussssatscsescssoentessneoeers 19,064,397 379,447 728,983 54,637,537 1,528,090 
EXPENSE 
PROWE IVR UNCHASEG <pecarsenescte cestesecncctotaven tec teee tsetse 16,456,368 329,684 652,493 44,617,392 1,332,843 
OCali Gene TAattOn oesce) saxicioosdsdeassccssdseouasoesssatcssctsees — —_ — — — 
Operation and Maintenance............ccsesseeeeees 840,554 10,650 13,132 1,935,301 43,038 
Billin grand! @ollectineies.cessscs.-cessssscverevsessessrveronaey 285,046 8,255 8,842 2,115,383 67,959 
PNAmtinistrra thn icscosescesscosessbiden ce te ses Wheezoceeicvoevteses 321,368 16,457 14,144 1,560,519 38,473 
Depreciation Less Amortization ...........::csseeeee 630,289 8,514 19,941 1,758,943 BT,22 
BBIMMATICL AEE XP CNS Chcsestescsecees-t-cr seacatenscotseereracececnnas 32,227 187 105 67,326 15,313 
SRO) AME EDN NSE rises css cacuvatesncocessvarsinercensuvese cout 18,565,852 373,747 708,657 52,054,864 1,535,148 


Income Before Extraordinary/ 

MOTUS ANSE CCINS ieee cerca csesssterrenrs ove ceetsoetesurssenenecostess 498,545 5,700 20,326 2,582,673 (7,058) 
Extraordinary/Unusual Item(s) ........:cssssesesesseseseees —- — — _ — 
NET INCOME................ Stace eat sates otra tates ies 498,545 5,700 20,326 2,582,673 (7,058) 
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Municipal Electrical Utilities Financial 


Municipality ........ccccsccsessesseseseseesesessceeseenenseneeneneenens Zurich Total 


INUMBER Of CUStOMCLS steertecercces-ceocoeese ccesteneserreteees 406 2,682,530 


A. BALANCE SHEET 


FIXED ASSETS $ $ 
Plant-and Pacilittesiicccestes.ccecesss<seeasekceeoouttcecenesen= 417,682 | 4,425,988,840 
Less: Accumulated Depreciation ..........seee 185,982 | 1,502,045,115 

Nef Bixed "ASSIS iesceesssecterseccresseone ore saraessseetss< 231,700 | 2,923,943,725 

CURRENT ASSETS 
DASH ATA BATIK esse rereten enti: cos oeacdeoncrenesec eetsenesoze 40,008 96,905,759 
A TAVE SEERA TILS seertcecete caresses sone eet eee neneeenecantenraces — 259,908,772 
ACCOUNTS RECEIVADIE......c.0se.cesenceensccocsceseccseecresenes 36,319 364,570,309 
Wpbilled REVEMUC i sccsrccseeccssttcossancesecocacseconcecssseese 56,300 378,341,244 
INVENtOTY ........scsssessssessesrescssssscnercnoesssoassssenseneneeees 12,692 181,087,951 
Od oi aay Se Pere eee con RePEc eee 2,780 8,177,496 
Motali Current ASSCLS eater setae seater ce eeestenaiceaes 148,099 | 1,288,991,531 

OTE RGASSE TS cesta cence tesrsorrstetrceeitsience= — 37,072,666 

EOUITYUN ONTARIO PY DRO ere ccestcreanresner: 293,179 | 2,476,893,603 

MOTAEFASSE DS iecrre scorers ceoecctnseecteateneeneenees 6,726,901,525 

DEBT FROM BORROWINGS 

Debentures and Other Long 

AW. g0 0 DYSL0) be Peper cr cae er Cee OER crnceceCO EEE 242,481,276 
Less Sinking Fund on 

| BYclaTs) sabi neem pepe recente eareear arte oO toe 20,707,168 


221,774,108 
Less Payments due within 


NEV CAL sere cate cectee stane ter tease Sereeoe seesatetne enters seosonecs 25,106,838 
TT catch Lien oe enon ona Beene ee ene ae 37,563 196,667,270 
LIABILITIES 
GCUTTE TIL Tota DUTETeS sce eee ceseceenae eres s soreness 67,295 603,904,555 
@ther [va Dib ties: ee eeccsseaeeaceae eee ctaceseeepase 1,820 92,799,019 
“Tay | Metal ae een eee A re cn Pern rere en 696,703,574 
DEFERRED CREDIT 


Contributed Capital 
Subject to Amortization 621,956,266 
PSSSATOTUIZA COM aessteneececeeccaacseecesecasoernsesteancecenss 85,124,333 


19,592 
BRS ROVE carerenscrececeore coment cunes docsecnteneattrneserereecccersse — 
NUTT YA © WY ercsicreertreeseccancnaverectaseemetereerneascs 253,529 
EQUITY IN ONTARIO HYDRO Worn c esse ececsese 293,179 


672,978 | 6,726,901,525 


536,831,933 

865,787 
2,818,939,358 
2,476,893,603 


TOTAL DEBT, LIABILITIES & EQUITY........ 


Statements for the Year Ended December 31, 1989 


INSUUICIPALI LY gecee tens cececesetsnscsteetcsrscscocstscutsencesecneestearcr Zurich Total 


IN GDL Of CUSTOMELS seccscacccattesectee saree ease oaecesseaseses 2,682,530 


B. STATEMENT OF EQUITY $ $ 
Utility Equity, beginning of year ............ccseee 233,788 | 2,601,260,636 
INEtincOme On yeateces ster ccemmerrnesrcaerer terete: 19,741 224,467,851 - 
Capital Contributions in respect of 

land/street lighting plant received in year ..... (8,527,791) 
PNGIISUMCMS seeeccscssestrves cere sntveccuerensteestycenec-cetsastss 1,738,662 
UTILITY EQUITY, END OF YEAR................00+ 


253,529 | 2,818,939,358 


C. STATEMENT OF OPERATIONS 


REVENUE 
SETVICS REVENUE cee ccctsecsecsse et cocscctussescvetesevoacesoscceoes 504,495 | 4,848,845,337 
Other Operating REVENUE 22....-.c.cseccecssesererenssneeee Meld 2, 117,456,215 
MODATARE VENUES trccccssteestecscassemesecs certs 511,647 | 4,966,301,552 
EXPENSE 
ROWE PURCHASE Geerecersucrcrveteeserretee roeeoscsccesentnrsc? 430,833 | 4,166,106,975 
Local Genetation scoccssccctesscneestes sestesscseeesercceenseres — 3,646,634 
Operation and Maintenance.........ssesseseserreseees 7,295 206,500,462 
Billingvandi Collecting ae crcecesrstsesceesesaceetenscteerent-« 8,199 86,380,735 
PAINS ULATION. sarc. ceeedeoesoosoecace eetencstyosscesaenssseese 26,619 115,805,515 
Depreciation Less Amortization ..........:seee 13,618 138,487,906 
Pinan ClAlWEXPCMSE rk. seseteescescesecscsuoe-eseeacere stesso see 5,342 25,744,276 
BO WATE EX PENS Bx set etecescceresrssossiecesconetosotoencoes 491,906 | 4,742,672,503 


Income Before Extraordinary/ 


WOarnstial ltexsismereeerr ees c sere co sestas aces ceceecaeoontese: 19,741 223,629,049 
- Extraordinary/Unusual Item(s) .........csceecseseeeeees = (838,802) 
BE TOTN COMB aopaceecrseesasetcneccscaescearsessesuesranstsaces cease 19,741 224,467,851 


Tal 


- 
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STATEMENT “D” 


Statement D records use of energy, revenue, number of customers, average use 
per customer, and average revenue per kilowatt-hour for each of the main 
classes of service for all the municipal electrical utilities supplied under cost 
contracts with Ontario Hydro. The number of customers shown is that at the end 
of the year under review, but the calculation of monthly energy use per customer 
is based on the average of the numbers served at the end of the year under review 
and the preceding year. This is not applicable for restructured utilities. The 
revenue and use of energy for house heating and the use of flat-rate water 
heaters are included in the total shown, the flat-rate water-heater kilowatt-hours 
being estimated on the basis of 16.8 hours’ use per day. 


The average revenue per kilowatt-hour is the average paid by the customer, that 
is, average revenue per kilowatt-hour received by the utility. Such a statistical 
average does not represent the utility’s actual revenue from delivering one 
kilowatt-hour. However, a comparison of this average over a number of years 
gives some indication of the trend of revenue in any one municipality, and the 
general trend may be seen in the table on page 42. 


The general service class includes data on both industrial and commercial 
customers. 


Information on monthly rates and comparative bills is published separately from 
this publication. Readers who require this information may obtain it by request 
to the Customer Energy Services Department of the Regions Branch, at the 
Ontario Hydro Head Office, Toronto. 
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MUNICIPALITY 


TPOTONO) esters. ceteceesestesese couse 
Bramilton ieee. careccses? 
North iY ork eit. csc crtescars 
Mississauga ........ssscsesssseeees 
Scarborough wcesesccsteezees 


Kitchener Wilmot ............. 
St) @atharineSivccrcccccrscceset 


Oakvil 


Ney Ue ea als 


Markhamitarcsshcccc cece 
Oshawa irk acre ee tees 


Weatighanircasccrccessscecrassrcassee 
BBUrlin stone eeseroostaserses 
Thunder Bay arcc:ccecccese--- 
Ue ee rccsarea tee satastesnnnevese 


INGDC ATi ce tees cet eaters 


York . 


SraMttOrd eereretecereccecccceeccre 
Gloucester yer scerarees 
Peterboroughiic:..cscnsc..c- 
Kingston eastcceee asus 
INingaravballse cisterns 


SETHE Capertee erecta pane 


Whitb 


IF  cunivonsasaemanb bie: 


BG OVIUNG: i dsccectsdentncdeaussone 
WWOLLSINCH ee cpetsraccaascanmeate 


Chath 


AM crececcsenscsccsscsceseseces 


IMifOG cece ace 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
THE FORTY MAJOR MUNICIPAL 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE Sales Revenue |Customers 


kW.h kW.h $ | 
9,683,118,695 550,166,022 216,143 1,797,298,384 | 108,682,311 183,751 | 
6,345,133,447 294,978,818 126,930 953,574,492 61,837,228 115,056 | 
5,981,236,549 321,211,241 143,929 1,561,791,511 91,922,557 126,660 | 
5,336,137,609 277,075,085 137,662 1,174,739,471 68,535,888 121,422 
4,525,772,956 244,309,092 126,097 1,239,016,240 70,834,883 109,771 


4,520,668,870 230,213,451 131,046 1,201,234,532 64,890,862 115,433 
3,776,312,408 197,447,535 93,250 854,576,386 51,709,406 84,616 
2,823,350,848 152,904,030 108,148 938,402,650 56,560,573 97,365 
2,743,380,007 142,456,236 69,040 592,031,062 35,971,265 60,879 


2,132,723,300 120,380,998 61,400 648,487,893 39,348,237 54,170 


1,833,298,176 99,974,576 60,471 594,165,154 34,654,769 53,596 
1,814,084,786 93,849,641 47,880 388,339,747 25,802,705 42,690 
1,441,793,864 72,650,543 35,476 382,920,866 23,192,480 31,526 
1,405,416,513 81,459,266 46,089 532,314,989 33,056,796 39,663 


1,266,044,448 63,830,763 42,192 562,700,254 29,829,914 37,873 


1,261,716,247 72,561,167 34,962 334,452,736 21,116,547 28,080 
1,237,735,093 68,743,031 41,974 447,395,415 27,296,662 37,555 
1,103,040,667 62,999,231 44,770 386,877,036 24,632,837 39,984 
1,054,550,129 57,277,844 29,533 304,496,404 19,086,045 26,382 


1,031,796,386 57,377,644 B20 335,345,438 20,395,292 26,951 


1,019,314,530 56,240,995 36,020 419,230,466 25,266,841 32,512 
996,005,585 56,548,294 32,199 308,218,920 18,828,870 28,832 | 
972,264,302 $2,332,783 355377 308,236,156 18,107,499 SUA | 
871,271,923 53,217,699 37,894 417,263,641 26,244,422 33,985 
834,186,366 45,236,054 25,060 234,013,272 13,808,192 22,398 


774,359,460 42,437,700 29,822 264,175,785 15,959,663 27,084 
767,698,753 42,980,520 31,792 360,597,564 21,570,966 28,586 
752,922,344 40,754,274 27,023 323,708,451 18,149,173 23,596 
720,264,173 39,986,058 24,828 229,781,011 13,871,493 20,672 6.04 


693,737,916 39,108,800 29,460 233,502, (11 15,129,809 26,178 6.48 


688,426,165 39,171,967 22,878 229,450,019 14,235,680 19,889 6.20 
603,412,122 35,606,393 23,233 235,462,298 14,945,749 20,224 6.35 
559,812,503 33,632,338 21,509 243,229,777 15,619,695 18,783 6.42, 
530,908,606 28,633,907 18,004 147,769,610 9,420,303 15:979 


525,062,869 30,518,258 21,629 273,510,851 16,508,661 19,722 


511,695,659 27,972,101 18,262 218,476,803 12,939,259 16,546 
489,959,746 26,448,865 14,775 142,448,802 8,543,568 12,560 
420,698,911 23,666,777 18,674 133,796,979 8,330,277 16,585 
419,964,925 24,224,894 15,999 125,659,153 8,160,946 13,950 


419,857,929 24,222,693 10,780 138,749,287 8,560,304 8,922 


2,124,847 | 20,217,502,276 | 1,213,558,627 | 1,871,557 


74,889,135,785 | 4,024,807,584 


SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 


ELECTRICAL UTILITIES 
December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) 


Custo- 
Sales Revenue mers 


kW.h $ kW.h kW.h 
6,014,730,589} 347,826,564] 32,360 | 15,508 1,806,079,122 
1,509,669,512 74,139,195} 11,859 | 10,682 3,852,733,763 
4,144,718,010] 223,114,581} 17,265 | 20,232 232,389,588 
3,372,142,558] 172,732,417] 16,231 | 17,719 762,105,820 
2,812,343,670| 150,226,861 : 16,319 | 14,686 438,720,846 
2,769,031,466] 138,589,161} 15,601 | 14,881 525,131,952 
2,700,362,843| 137,454,423 8,630 | 26,292 191,911,499 
1,597,674,676 81,565,578} 10,778 } 12,534 263,382,122 
1,205,028,309 63,793,801 SiMSSe 5125570: 932,414,196 
1,244,250,394 70,003,215 7,226 | 14,949 223,619,053 
988,976,319 52,098,466 6,871 | 12,208 232,544,063 
552,425,553 29,728,963 5,184 8,949 859,895,086 
623,069,606 32,291,399 3,947 | 13,664 427,259,872 
832,039,258 46,062,283 6,425 | 11,269 30,284,586 
499,313,324 25,002,410 4,315 9,814 193,955,550 
894,723,993 49,616,079 6,881 | 11,599 27,554,238 
779,441,038 40,432,829 4,419 | 15,330 a 
682,359,424 35,887,683 4,785 |} 11,864 20,060,487 
582,710,196 30,500,067 3,149 | 15,710 158,709,289 
632,345,322 34,054,818 5,149 | 10,460 57,026,946 
486,903,183 25,564,478 3,646 | 11,268 107,514,841 
646,034,636 34,701,783 3,902 | 14,112 33,740,229 
499,938,169 27,076,932 4,104 | 10,209 158,838,657 
445,630,002 25,771,042 3,909 9,809 — 
563,465,269 29,646,639 2,661 | 17,766 29,991,305 
501,867,315 25,871,864 2,738 | 15,605 — 
402,679,309 20,715,451 3,206 | 10,683 — 
382,507,511 19,570,153 3,426 9,459 39,709,062 
448,808,475 23,430,942 4,155 9,069 36,194,767 
404,710,780 21,784,082 3,281 | 10,425 47,673,605 
415,797,747 21,866,589 2,988 | 11,798 39,374,639 
362,812,264 20,312,636 3,009 | 10,505 — 
313,028,086 17,203,267 2,726 9,766 — 
241,081,640 13,181,456 2,023 | 10,045 136,025,710 
247,582,658 13,589,385 1,907 | 11,424 
287,678,816 14,485,881 1,716 | 14,663 
343,225,864 17,591,179 2,219) | 112,925 
239,822,057 12,365,629 2,087 9,811 41,179,115 
290,038,332 15,598,589 2,049 | 11,854 — 
257,060,746 13,884,270 1,857 | 11,888 21,717,256 


Rev. 
Custo- | per 
Revenue mers | kW.h Sales 
$ ¢ 


kW.h 


88,874,662 : 65,010,600 
156,998,516 29,155,680 
9,828,476 42,337,440 
31,232,048 27,149,760 
18,420,527 35,692,200 


23,568,267 

8,387,867 
11,635,592 
41,021,947 
10,066,049 


25,270,920 
29,461,680 
23,891,400 
13,906,440 
16,365,960 


11,076,564 
37,334,333 
17,411,408 
1,216,517 
8,919,986 


17,612,640 
13,424,400 

8,543,520 
10,777,680 
10,075,320 


1,345,904 
1,203,675 
7,173,158 
2,632,793 


4,985,280 
10,898,640 
13,743,720 
8,634,240 
7,078,680 


4,329,354 
1,756,501 
6,491,545 


1,363,279 


5,666,040 
8,011,800 
5,251,320 
8,378,280 
6,716,520 


8,316,360 
4,421,880 
6,997,320 
5,479,920 
7,790,760 


1,836,726 
1,662,714 
1,872,727 


1,838,510 3,803,760 
5,137,560 
3,554,640 
6,031,646 


3,969,360 


5,540,040 
4,285,080 
5,900,760 
4,267,440 
2,330,640 


2,456,748 


1,253,170 


42,218,028,919] 2,249,333,040 | 253,152 


14,143 11,927,737,264 


518,618,689 525,867,326 


EPS 


STREET LIGHTING 


Revenue 


$ 


3,194,485 
1,397,859 
2,315,627 
1,392,178 
1,844,103 


1,302,161 
1,451,812 
1,223,774 
726,223 
872,847 


919,777 
696,573 
440,236 
587,387 
498,453 


269,629 
567,038 
711,611 
447,060 
376,741 


297,791 
421,725 
280,807 
475,235 
353,546 


427,173 
226,374 
351,225 
289,972 
408,806 


202,125 
280,289 
193,829 
330,913 
214,898 


281,159 
223,422 
301,603 
229,738 
125,661 


27,151,865 
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MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


MUNICIPALITY TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE] MERS Sales Revenue | Customers 


kW.h kW.h $ 


Ailsa; @raiga cate atten 7,088,114 389,451 326 3,725,844 208,339 272 
AV aRGN ABs cz tee es Cts 380,435,570 20,638,078 16,532 144,963,779 8,975,910 15,055 
Alexandriaye:)tce item ests. 53,746,075 3,103,479 1715 20,902,382 1,272,655 1,432 
Alfred stsisch ett dee. 14,874,964 891,705 509 8,494,583 502,877 430 
PAILISLOR Ee avescestacsctcersseetacacas 52,689,343 3,278,208 2,545 20,290,939 1,315,432 2,124 
Almonte ccc cttrasterseenss 32,554,917 2,090,231 1,861 DESD139N 1,426,082 1,640 
Alvinston 2:.:20..$vi cts. 5,647,551 SS 1257 391 2,895,180 174,779 326 
Amiberstburs (223. sacar 85,571,125 4,976,479 3,059 37,971,069 2,296,798 2,692 
AnGastety m.c.nsieesccseers arses 34,343,348 2,115,438 1,807 25,516,980 1,590,793 1,648 
Apple Rule: tearccvacccsteonsezoas 1,746,370 107,871 116 1,311,000 79,766 98 
ASK OMAN eet te neccee nears 3,122,780 193,471 220 2,180,440 124,676 186 
ATMDTIOEs <isascater ete uatetsons 130,677,645 6,637,903 3,074 31,551,299 1,856,747 2,603 
ATUBUDGE .:..5taceuanesectesres 24,781,225 1,380,387 837 8,670,780 520,764 673 
Atikokan Twp. .......csse0 54,779,735 3,090,648 1,947 14,664,241 1,018,468 1,608 
NUTOTA rac tastinepiaosns 263,724,647 15,159,072 9,162 98,161,460 6,124,557 8,113 
AVONMOTLE#....:cerscenteatie ase. 1,982,940 124,334 152 1,446,700 89,948 134 
AVIMOCTAS dicrc.dstct Shaders 62,068,657 3,597,090 2,440 31,940,542 1,808,491 2,126 
Banerotte.. (ccsccntaeesrcrstsnns 32,144,503 1,957,815 1,162 12,415,710 760,426 867 
Battle peer cescceseresasstoisaras. 688,426,165 39,171,967 22,878 229,450,019 14,235,680 19,889 
Barry's, Bay ists cccnoceeratasebens 11,617,222 716,528 598 3,191,170 322,375 466 
Bath wire pecs Ae etna eee 8,615,778 527,124 506 5,813,570 349,298 448 
Beach burg \...0- ec. st seseatssns 6,137,500 390,462 341 4,502,000 277,675 295 
Becton. cist feat 12,658,450 808,842 887 URSA 541,955 780 
Belle River . fects. 27,945,270 1739 S17. 1,539 17,913,120 1,109,709 1,387 
Belleville... isccstasnsessscsevens 489,959,746 26,448,865 14,775 142,448,802 8,543,568 12,560 
Belmontits...:Gecsstss.tias.- 9,472,628 563,513 517 6,577,756 390,933 459 
Blandford Blenheim ......... 18,816,910 1,105,056 789 9,058,018 551,293 655 
Blenheim: 55 cececte eee 46,752,622 2,561,005 1,787 15,887,775 915,880 1,530 
Bloomfield 2 fice... 8,342,346 475,937 345 3,559,903 209,947 265 
BBIVER odccrteccctomeereertantesesscanee 11,825,929 681,980 441 5,091,012 297,668 359 
Bobeay Peon ar citcecs hess. 29,864,911 1,946,281 1,464 17,419,025 1,089,761 1,180 
Bothwell ics. :.t-feustsacttet-eee- 7,921,660 487,478 420 4,133,770 253,531 333 
Brace Dridge: i cscckerstass 43,601,329 2,631,187 2,039 20,429,388 1,236,052 1,593 
BERGEOLG) inc. sceradvnt canis 66,806,184 4,092,742 3,863 37,485,835 2,386,630 3,487 
BEAM PtOM Reni ncecertmrcces 2,132,723,300 120,380,998 61,400 648,487,893 39,348,237 54,170 
Branttord (....crettncsesaoen- 774,359,460 42,437,700 29,822 264,175,785 15,959,663 27,084 
Brantford Twp. «0... 106,795,102 5,946,279 2,654 28,645,131 1,748,378 1,737 
BROCHURE ainentdesntes ntact ann: 3,091,080 184,817 127 1,303,950 78,270 89 
Brightoni....:.5eeuieecctasn. 37,061,630 2,340,560 1,916 23,274,106 1,459,858 1,672 
BSUOQOK fesestecnan tance sescacs cet ateaaens 49,646,944 2,966,127 Z AFT 28,491,275 1,722,051 1,867 
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SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 


December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rev. 
Custo- Custo- | per 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 


kW.h $ kW.h $ 
3,231,230 166,217 131,040 6,495 
232,528,431 12,319,688 2,943,360 154,358 
32,377,853 1,751,822 465,840 24,753 
6,182,381 346,652 198,000 10,470 
31,831,044 1,803,818 567,360 31,103 
9,865,726 581,351 361,800 20,048 
2,614,131 142,785 138,240 6,938 
46,761,616 2,582,447 838,440 45,047 
8,278,448 469,364 547,920 28,929 
411,250 24,500 24,120 1,232 
822,820 47,663 | 119,520 6,082 
98,461,066 4,686,652 665,280 34,004 
15,929,005 833,003 181,440 9,294 
39,347,254 1,992,959 768,240 40,917 
164,232,987 8,801,223 1,330,200 70,677 
473,600 28,606 62,640 3,299 
29,656,155 1,630,293 471,960 25,073 
19,415,593 1,106,185 313,200 16,678 
415,797,747 21,866,589 3,803,760 202,125 
6,174,412 363,142 251,640 1S;208 
2,632,288 153,009 169,920 9,078 
1,541,900 94,226 93,600 5,064 
4,418,499 PASI 300,240 15,897 
9,548,310 534,042 483,840 25,066 
343,225,864 17,591,179 4,285,080 223,422 
2,769,952 155,016 124,920 6,564 
O09, 132 517,046 203,760 10,814 
30,353,647 15953557 511,200 25,568 
4,683,083 257,698 99,360 3h! byl 
6,528,997 362,045 205,920 11,062 
12,138,806 748,478 307,080 17,042 
3,615,090 219,270 172,800 9,077 
22,481,101 1,277,370 690,840 36,618 
28,386,869 1,578,037 933,480 49,056 
1,244,250,394 70,003,215 223,619,053 | 10,066,049 16,365,960 872,847 
501,867,315 25,871,864 — — 8,316,360 427,173 
52,120,171 3,070,001 25,667,280 1,168,837 362,520 19,466 
1,752,570 102,149 34,560 1,857 
13,166,524 780,634 621,000 34,332 
20,634,749 151953119 520,920 28,442 


178 


MUNICIPALITY 


Cache Bay 
Caledon 


Cambridge N. Dumfries .. 


Campbellford 


Capreol 


Cardina 


Carleton Place 


Chesley 


Chesterville 


Clifford 


Cobourg 
Cochrane 
Colborne 


Coldwater 
Collingwood 
Comber 
Cookstown 


Cottam 


Creemore 
Dashwood 


Deep R 


Delaware 


Deseronto 
Drayton 
Dresden 


Dryden 
Dublin 


aE. 


Perreeeeeererrrrirrrri 


VEE < iar ww. 


Steen neneneneeseneeseeenes 
errr eer errr etree errr errr iris 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL 
REVENUE 


TOTAL 


SALES Sales Revenue | Customers 


kW.h $ 


5,379,177 


kW.h 
301,265,887 


16,744,691 8,726 86,544,631 1,933 


9,764,597 601,429 477 5,629,372 341,851 389 
9,328,051 562,774 471 4,980,370 305,949 | 355 
12,178,923 742,145 487 4,876,963 295,633 376 
1,237,735,093 68,743,031 41,974 447,395,415 27,296,662 ST,555 


5,422,793 335,296 274 4,592,536 277,535 251 
72,933,818 4,358,885 2,504 23,205,007 1,476,311 1,984 
996,005,585 56,548,294 32,735 308,218,920 18,828,870 28,832 
45,306,594 2,340,339 1,738 18,851,094 990,876 1,428 
27,392,046 1,624,005 1,452 18,132,452 1,104,823 1,344 


11,771,477 680,324 749 6,249,870 370,663 666 


59,135,680 3,581,005 3,129 33,297,916 2,078,535 2,825 
24,762,477 1,528,491 955 13,353,059 826,734 809 

7,121,841 417,704 379 5,055,678 297,983 343 
33,614,142 2,111,895 1,372 18,503,683 1,210,866 1,175 


419,964,925 24,224,894 15,999 125,659,153 8,160,946 13,950 


4,598,125 282,105 208 2,749,000 164,923 163 
18,229,728 1,111,059 911 11,013,071 667,685 776 
25,944,465 1,469,478 693 8,918,061 525,229 598 


6,670,689 390,402 339 8,992°352 231,703 265 


14,127,600 884,104 1,281 


28,463,330 


29.927, 


9,667,101 598,023 5,911,010 350,749 452 
199,595,368 10,300,932 54,598,528 2,991,358 Sy 758) 
58,062,755 Sepp (OI 17,840,099 1,154,757 1,647 


19,693,937 1,188,591 12,067,553 730,684 783 


495 


13,037,502 836,849 7,609,435 464,041 


256,831,158 13,171,444 75,623,062 4,308,686 6,024 
6,369,737 386,707 2,774,861 170,356 243 
9,900,704 598,013 6,412,644 378,082 445 


6,319,360 412,139 5,071,530 321,875 397 


13,068,060 787,633 8,890,250 529,841 512 


3,425,385 208,956 2,557,900 151,701 162 
50,072,651 3,151,205 30,279,122 1,904,915 1,643 
5,016,939 320,727 3,947,222 243,287 287 


31,055,139 1,988,688 13,863,682 955,329 1,618 


15,867,690 097,522, 8,614,250 554,437 633 


8,763,660 504,305 3,451,513 202,241 304 
31,678,629 1,818,192 9,952,022 624,531 931 
64,621,872 3,879,378 23,830,790 1,646,870 2,463 


3,105,701 191,603 1,138,950 69,495 95 
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SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 


December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rev. 
Custo- Custo- | per | 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 


kW.h $ kW.h $ 
212,286,576 10,941,595 2,434,680 128,817 
3,972,145 230,560 163,080 8,818 
4,084,161 241,134 263,520 13,848 
7,162,640 420,771 139,320 7,438 
779,441,038 40,432,829 10,898,640 567,038 
Ti 25537 43,878 117,720 6,300 
49,125,451 2,780,936 603,360 31,924 
646,034,636 34,701,783 8,011,800 421,725 
25,976,700 1,262,388 478,800 22,899 
8,715,634 461,352 543,960 28,037 
5,281,847 277,487 239,760 12,443 
25,045,764 1,374,650 792,000 41,820 
11,183,338 640,141 226,080 12,319 
1,937,643 108,056 128,520 6,567 
14,736,779 835,049 373,680 19,988 
290,038,332 15,598,589 4,267,440 229,738 
1,732,485 104,964 116,640 6,404 
6,929,377 401,679 287,280 155135 
16,789,884 900,436 236,520 12,147 
2,486,097 146,656 192,240 10,043 
13,774,130 786,621 561,600 30,102 
3,565,291 208,279 190,800 9,905 
143,902,800 7,052,036 1,094,040 53,938 
39,748,896 2,091,922 473,760 24,319 
7,192,944 397,988 433,440 22,916 
5,304,227 324,048 123,840 6,673 
117,145,147 5,793,581 1,186,920 59,346 
3,450,516 198,215 144,360 7,536 
3,362,780 192,647 125,280 6,755 
1,126,870 78,505 120,960 6,759 
4,035,250 229,160 142,560 7,642 
799,445 48,842 68,040 3,613 
19,041,849 1,101,523 751,680 41,742 
982,597 60,522 87,120 4,818 
16,599,617 981,498 591,840 32,424 
6,932,320 406,174 321,120 17,799 
5,198,387 289,087 113,760 5,977 
21,334,927 1,156,887 391,680 20,374 
39,581,482 2,126,414 1,209,600 61,747 
1,914,911 116,588 51,840 2,820 
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Mu 


Dundas 


East York 
East Zorra Tavistock 
Eganville 


Elmvale 


Elmwood 


Flambor 


Flesherton 


Frankford 
Georgina 


Glencoe 


Gloucester 
Goderich 


Grand Valley 


Granton 


Guelph 


Halton Hills 
Hamilton 


NICIPALITY 


Prereeeeeeretrererrrrrrr tii 


Wee e nee eeeenacceeeneoneeenes 


Ateneo ee eeeeesersererereseuees 


OUR AE Ete. 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL | CUSTO- 
REVENUE] MERS 


TOTAL 


SALES Sales Revenue | Customers 


kW.h $ kW.h $ 


19,262,510 1,110,315 729 10,428,300 599,029 597 
140,351,594 8,461,006 7,386 75,944,323 4,769,955 6,699 
41,666,690 2,532,394 2,260 16,180,840 1,138,995 1,880 
21,260,177 1,357,850 1,145 9,744,893 659,320 967 


7,034,909 452,107 492 3,747,245 241,956 404 


834,186,366 45,236,054 25,060 234,013,272 13,808,192 22,398 
23,054,256 1,322,249 830 10,801,419 638,984 719 
11,304,053 711,148 651 6,090,341 369,179 513 
17,899,322 1,095,465 690 7,850,343 480,191 573 


2,224,300 145,446 183 1,732,050 109,440 154 


1,449,999 1,295 14,033,509 855,480 1,095 


24,488,539 


30,332,887 1,850,315 1125 19,723,483 1,181,583 980 

5,688,804 340,549 396 3,964,233 229,526 328 
50,113,255 2,477,322 1,023 12,238,988 719,847 866 
50,952,375 2,939,785 2,290 30,451,829 1,843,257 2,004 


50,249,396 2,947,310 Py | 24,949,886 1,537,047 2,205 


3,776,312,408 197,447,535 93,250 854,576,386 51,709,406 84,616 
45,111,756 2,748,579 2,004 21,451,046 1,354,355 1,683 
24,794,486 1S 116253 Aly 14,774,296 876,700 926 


115,588,419 5,961,273 2,720 27,103,547 1,632,586 2,363 


4,420,254 274,575 233 2,572,228 160,129 185 
23,468,762 1,380,911 tS 12,701,638 756,979 926 
7,226,462 415,380 354 3,983,350 224,614 283 
27,674,297 1,702,605 1,267 13,630,327 863,059 1,060 
87,890,032 4,198,788 3,727 51,425,711 2,508,205 3,261 


17,562,934 
32,014,693 
19,106,101 

767,698,753 

116,858,439 


765 
1,105 
719 
28,586 
2,873 


1,011,475 
1,859,869 
1,157,316 
42,980,520 
6,294,444 


874 
1,328 
887 
S792 
3,381 


11,852,361 
17,913,391 

7,178,489 
360,597,564 
33,021,122 


667,739 
1,024,593 
461,146 
21,570,966 
2,055,156 


1,683,175 19,666,352 1,173,867 1,057 


27,767,852 1,203 


14,853,506 995,163 1,092 7,163,200 493,370 839 
11,212,460 721,213 579 7,450,237 465,267 487 

2,876,243 169,542 134 1,560,729 83,143 112 
44,819,654 2,734,305 2,146 21,969,149 1,371,982 1,769 


124,934,095 7,640,297 6,907 66,237,185 4,254,032 6,190 


1,054,550,129 57,277,844 29,533 304,496,404 19,086,045 26,382 
53,298,350 3,122,758 3,407 28,501,560 1,717,138 2,881 
349,682,988 20,553,561 12,349 154,373,178 9,694,688 10,938 


6,345,133,447 294,978,818 126,930 953,574,492 61,837,228 115,056 
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SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 


December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rev. 
Custo- Custo- 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers Revenue 


kW.h $ kW.h kW.h $ 
8,677,250 485,330 5,562 156,960 8,223 
61,764,871 3,409,335 7,219 2,642,400 140,716 
24,829,570 1,406,359 5,445 656,280 | 34,621 
11,211,084 648,096 5,400 304,200 16,347 
3,120,984 187,270 2,955 166,680 8,881 
563,465,269 29,646,639 17,766 6,716,520 353,546 
12,036,837 643,935 9,037 216,000 118332 
4,972,512 301,655 3,003 241,200 13,244 
9,837,299 576,475 7,067 211,680 11,537 
436,090 27,695 1,253 56,160 2912, 
10,192,950 592,744 4,424 262,080 13,775 
10,269,564 593,132 6,247 | 339,840 18,290 
1,604,691 93,067 2,026 119,880 6,256 
37,649,627 1,711,800 20,916 224,640 11,586 
20,037,586 1,101,287 5,838 462,960 24,289 
24,678,870 1,330,010 6,995 620,640 32,253 
2,700,362,843} 137,454,423 26,292 29,461,680] 1,451,812 
23,065,630 1,319,662 6,121 595,080 31,962 
9,720,670 552,246 4,241 299,520 15,738 
87,836,152 4,271,009 20,220 648,720 32,678 
1,720,586 105,086 3,051 127,440 6,865 
10,365,004 578,256 4,644 402,120 21,408 
3,105,952 176,076 3,645 137,160 7,110 
13,590,010 797,907 5,498 453,960 24,439 
S202 521 1,631,472 6,282 1,261,800 54,167 
5,538,493 297,644 4,313 172,080 8,448 
13,797,462 767,927 5,348 303,840 16,011 
11,642,132 671,002 5,741 285,480 15,168 
402,679,309 20,715,451 10,683 4,421,880 226,374 
48,836,053 2,623,168 8,091 1,002,960 SETS 
7,753,380 452,511 4,518 348,120 18,468 
7,381,066 454,572 Pps 309,240 16,921 
3,645,583 220,791 92 3,452 116,640 6,435 
1,278,074 86,189 22 4,841 37,440 1,810 
22,172,985 1,271,694 377 4,941 677,520 36,186 
56,651,750 331595722 717 6,603 2,045,160 109,868 
582,710,196 30,500,067 3,149 | 15,710 158,709,289 8,634,240 447,060 
23,747,750 1,304,339 526 3,806 — 1,049,040 52,916 
193,224,330 10,707,176 1,411 | 11,477 — 2,085,480 112,444 
1,509,669,512 74,139,195} 11,859 | 10,682 3,852,733,763 | 156,998,516 29,155,680 | 1,397,859 
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MUNICIPALITY 


Hanove 


LD covcsccsscesenecesseatssecess 


Harriston cect 


EVASUU OS): <se--sescteteaccs ete erence 
Havelock 17... ceetes cts. .ncoss 


Hawkesbury ..............scss000 


Hearst 


TTB ETSON Tiere cc sepa a tastans coeeaee 
TTOQUOIS, secs eetteseteesoacsess 


Iroquoi 
Kanata 
Kapusk 


Kenora 


S' Falls Ree ere sess 


SUNY Cireeeeccsetccssenss 


ININCAEGING.. see. ctecctees secre 
Kingston eetectt scenes 


Kimgsville 2 sicetescerteccraree 
Kirktield’....zceenscesecsasc 
Kitchener Wilmot ............. 
Pi@rignal ce eaetascttecccsot 
Lakefield s.c.2 ices. cetescesosest 


LA@pCaster <5 beecrecstesessiees 


Larder 


WARS DW Betrencsnces- 


Baten tord |... cieeccen tenteracee 
Peamington’ Sisiie.scsenct-.se 


Eyncoln sche tence 
TANGSAY .--...cgesceencsttttraneesae 
Esstowell” :..cssthen tert ccdessce 


Magnetawan .........sseseeeee 
Markdale” ...c cite tcceancs 
Mark iamy...ccentecsens sc..: 


TOTAL TOTAL 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 


SALES REVENUE] MERS 


kW.h 


4,451,119 
1,205,711 
1,628,444 
697,481 
755,633 


75,728,321 
20,401,409 
25,741,504 
11,710,946 
12,288,330 


205,900,723 
106,765,388 
15,766,448 

ise ieiQiy 
51,288,606 


10,751,849 
5,676,839 
948,161 
104,356 
2,939,165 


155,010,970 8,687,665 


23,230,147 inves NIN 
26,480,563 1,587,865 
312,998,330 18,153,026 


$2,577,249 3,115,236 


BZ S92 25 
110,167,378 


1,951,746 
6,162,732 


4,904,425 326,556 
69,164,759 4,053,321 
720,264,173 39,986,058 


44,430,437 
2,327,087 


2,705,344 
145,655 


1,833,298,176 99,974,576 
19,078,510 1,174,368 
32,648,274 2,025,064 


7,549,130 
8,564,256 
9,362,783 
3,868,905 
136,763,612 


504,692 
552109. 
612,108 
226,365 
7,253,891 


32,702,567 2,015,238 


218,188,235 LES OOS LS 
72,609,802 3,947,002 
2,823,350,848 152,904,030 


13,756,201 837,594 


11,584,260 693,758 


16,024,490 998,672 
2,434,700 158,991 
19,499,180 1,180,076 


1,405,416,513 81,459,266 


2,805 

898 
1,036 
592 
623 


4,207 
Pia Mp 
491 
11S 
ob 


3,820 

554 
1,836 
11,766 
2,628 


P20 
ESB 
349 
2,839 
24,828 


2,382 
1S 
60,471 
824 
1,228 


410 
390 
539 
212 
4,874 


1,990 
6,462 
2,214 

108,148 

668 


578 
751 
163 
737 
46,089 


For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


Sales 


kW.h 


25,309,187 
8,896,777 
12,218,044 
7,294,784 
7,493,350 


54,213,236 
29,410,824 
5,229,800 
1,171,000 
16,615,328 


30,438,135 
5,828,782 
15,010,168 
1295722122 
22,816,715 


15,817,418 
46,591,469 
3,016,795 
43,310,167 
229,781,011 


24,742,297 
1,536,268 
594,165,154 
13,945,991 
17,341,525 


4,207,257 
4,994,464 
6,957,340 
2,395,280 

40,766,127 


17,498,061 
74,255,674 
24,501,641 

938,402,650 

9,099,222 


6,336,820 
8,110,796 
1,414,600 
8,371,381 
532,314,989 


Revenue | Customers 


$ 


1,594,109 
569,664 
763,947 
439,226 
454,544 


apy, 
750 
861 
486 
514 


3,123,817 
1,753,161 
302,962 
73,420 
1,031,785 


3,625 
2,042 
395 
91 
1,369 


1,996,882 
350,419 
974,236 

8,121,568 

1,437,511 


3,341 
460 
1,663 
11,004 
2,210 


1,010 
4,531 
292 
2,446 
20,672 


986,378 
2,821,196 
202,369 
2,544,842 
13,871,493 


S92,795 
89,969 


2,027 
104 


34,654,769 53,596 
841,774 736 
1,088,004 1,041 


325 
310 
472 
170 
4,154 


272,021 
308,017 
435,542 
141,321 
2,459,903 


1,102,679 1,808 


4,549,670 5,526 
1,540,762 O12 
56,560,573 97,365 


557,019 572 


478 
517 
125 
589 
39,663 


378,813 
500,329 
90,431 
514,732 
33,056,796 
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SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 


December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rey. 
Custo- Custo- | per 

Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Revenue 

kW.h $ kW.h kW.h kW.h $ 
49,798,494 2,729,538 9,368 620,640 32,981 
11,184,232 609,872 6,297 320,400 THATS 
13,271,820 801,696 6,249 251,640 13,601 
4,263,882 243,816 3,290 152,280 8,029 
4,667,900 276,645 3,473 127,080 6,844 
114,944,203 5,726,264 16,430 1,189,440 61,578 
76,444,124 3,843,472 19,304 910,440 45,525 
10,383,648 627,841 8,921 153,000 8,058 
391,037 25,683 1,358 29,160 1,630 
34,362,238 1,847,849 6,883 311,040 16,261 
69,939,155 3,723,783 12,193 1,561,680 81,850 
17,111,925 855,796 16,022 289,440 14,809 
10,922,835 569,706 5323 547,560 26,118 
181,073,728 9,279,985 20,614 2,202,480 118,508 
28,858,014 1,583,248 5,767 902,520 46,828 
16,405,707 941,757 6,975 369,000 20,445 
61,647,749 B7/35375 6,430 1,928,160 104,275 
1,773,510 111,549 2,548 114,120 6,406 
25,007,152 1,395,656 5,146 847,440 44,107 
448,808,475 23,430,942 9,069 36,194,767 1,662,714 5,479,920 289,972 
19,054,180 1,086,905 4,524 — — 633,960 33,686 
740,419 45,484 33 1,928 — —_— 50,400 2,761 
988,976,319} 52,098,466 12,208 232,544,063] 11,076,564 17,612,640 919,777 
4,881,959 284,654 88 4,571 250,560 13,654 
14,872,589 866,525 187 6,663 434,160 24,445 
3,166,913 210,716 85 3,105 174,960 9,769 
3,440,192 200,096 80 3,584 129,600 6,924 
2,289,163 139,053 67 2,847 116,280 6,309 
1,368,865 75,628 42 2,716 104,760 5,455 
94,657,925 4,650,430 720 | 11,032 1,339,560 66,188 
14,732,546 858,582 182 6,783 471,960 25,405 
142,621,801 7,517,563 936 | 13,147 1,310,760 68,370 
47,440,721 2,602,619 302 | 13,539 667,440 35,923 
1,597,674,676 81,565,578 | 10,778 | 12,534 23,891,400} 1,223,774 
4,432,339 253,043 96 3,848 224,640 11,832 
5,053,040 294,488 100 4,341 194,400 10,287 
7,636,494 453,730 174 3,657 277,200 15,100 
953,500 59,871 38 2,207 66,600 3,680 
10,907,479 625,338 6,226 220,320 11,641 
832,039,258 46,062,283 11,269 30,284,586 1,216,517 10,777,680 587,387 


184 


MUNICIPALITY 


Mildmay ..... 
Millbrook ... 


Mississauga 


IMItCHEN iccsccaeteees eceseesstensss 


Moorefield 


Morrisburg 


Mount Brydges ............06 
Mount Forest wacie.tcscn. 
INANTICOKE: \s.dicccestee ces cvsoss ces 
INAPANee’ saccade ciccccvecsasensonce 


INEPEAI-cacvaccuectectcsccorecocteves 
Neustadt cnc.cccectserenseceseess 
INEwDEroh ti ricccsccenzse. 
INGWDUEY: cicccesttccctesrestesces 


Newcastle . 


Newmarket 


Niagara Falls) £t.nestccrestseue- 


Niagara On 


The Lake ...... 


Nickel: Centre tthe. ccccccssrss-+. 
Nipigon! TWpiieececccseseccesecse 


Norfolk ..... 
North Bay . 


North Dorchester Twp. .... 


North York 


Norwood ... 
Oakville .... 
Oil Springs 
Omemee ... 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY | 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE] MERS Sales Revenue | Customers 


kW.h kW.h $ 


15,082,921 900,769 705, 8,735,556 515,429 559 
2,005,510 127,649 124 1,449,100 89,782 106 
12,310,992 733,432 522 7,411,387 422,354 445 
8,098,283 470,836 379 4,173,237 238,418 293 
7,010,590 428,299 395 5,224,000 316,346 358 


2,338,244 2,101 20,230,805 1,172,505 1,799 


41,860,665 


4,003,405 260,885 304 2,700,800 163,448 248 
169,016,640 9,181,642 5,603 53,878,422 3,265,898 4,877 
8,487,924 512,676 489 6,160,185 361,710 403 
10,306,320 635,955 532 6,585,210 395,805 442 


419,857,929 24,222,693 10,780 138,749,287 8,560,304 8,922 
12,930,660 749,852 593 7,232,900 406,684 489 
5,336,137,609 277,075,085 137,662 1,174,739,471 68,535,888 121,422 
35,089,179 2,113,570 13575 14,804,753 947,390 1,186 
3,736,427 221,040 185 2,150,196 128,276 150 


28,727,707 1,796,772 1,189 14,533,124 928,308 1,018 
10,747,619 642,486 731 6,647,238 401,662 649 
39,612,138 2,292,158 2,035 19,214,064 1,110,588 ist 
56,022,172 3,614,756 4,018 30,833,440 2,084,531 3,478 


63,914,908 3,619,652 2,422 18,817,867 DATO nes, 


1,019,314,530 56,240,995 36,020 419,230,466 25,266,841 32,312 
3,842,590 240,527 277 2,881,350 174,069 233 
4,688,074 288,553 288 3,159,012 198,325 250 
3,414,893 194,053 180 1,465,578 87,526 146 

170,017,511 9,813,180 7,267 89,615,177 5,341,703 6,583 


388,339,023 PUP ae PA| 14,600 153,914,673 9,088,590 12,569 
693,737,916 39,108,800 29,460 233,562,771 15,129,809 26,178 
125,418,196 8,009,923 5,606 52,173,734 3,582,822 4,346 
15,453,996 952,140 916 9,594,794 609,192 842 
18,506,086 1,138,345 968 7,407,613 506,239 794 


5,454,920 340,024 439 2,844,580 176,006 314 


559,812,503 33,632,338 21,509 243,229,777 15,619,695 18,783 
9,328,010 550,892 549 4,936,621 299,373 456 
5,981,236,549 321,211,241 143,929 1,561,791,511 91,922,557 126,660 


21,695,143 1,382,122 1,411 13,228,796 865,791 1,200 


12,533,142 810,508 679 7,833,109 490,181 587 
1,441,793,864 72,650,543 35,476 382,920,866 23,192,480 31,526 
3,961,300 253,216 348 2,411,740 151,217 264 
9,469,717 554,639 459 5,537,926 325,680 386 


163,221,415 9,096,907 6,318 56,574,765 3,433,052 5,355 


185 
SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 


December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rev. 
Custo- Custo- | per 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Revenue 
kW.h $ kW.h kW.h $ 

6,042,805 331362 3,497 304,560 15,763 
509,250 32,901 2,234 47,160 2,646 
4,687,565 263,556 4,945 212,040 11,250 
3,757,646 214,533 3,684 167,400 8,785 
1,599,390 92,186 3,507 187,200 9,818 
20,847,580 1,088,159 5,696 782,280 39,009 
1,208,285 74,918 56 1,798 94,320 5,019 
114,012,138 5,693,427 13,573 1,126,080 56,141 
2,121,459 127,018 86 2,183 206,280 10,791 
3,585,750 210,035 90 3,320 135,360 7,325 
257,060,746 13,884,270 1,857 | 11,888 Diet ls,256 1,253,170 2,330,640 125,661 
5,463,040 318,805 104 4,336 — — 234,720 12,363 
S372 142 598|) LI2932417 | 1625) || 17719 762,105,820] 31,232,048 27,149,760} 1,392,178 
19,902,826 1,113,982 189 8,822 381,600 20,641 
1,495,511 85,916 35 3,561 90,720 4,848 
13,786,703 821,736 6,839 407,880 22,540 
3,935,141 215,499 3,951 165,240 8,425 
20,006,394 1,099,700 5,597 391,680 20,154 
23,953,572 1,421,058 3,676 1,235,160 66,047 
44,434,281 2,370,178 7,496 662,760 34,551 
486,903,183 25,564,478 11,268 5,666,040 297,791 
866,200 56,775 1,641 95,040 5,084 
1,442,662 82,486 3,339 86,400 4,535 
1,882,355 101,212 4,482 66,960 3,412 
78,227,214 4,142,644 9,937 2,175,120 111,345 
231,476,310 12,187,131 10,524 2,948,040 154,280 
404,710,780 21,784,082 10,425 7,790,760 408,806 
72,251,942 4,271,481 4,790 992,520 54,208 
5,473,642 312-353 6,082 385,560 20,786 
10,941,513 610,958 5,240 156,960 8,414 
2,466,700 147,282 1,658 143,640 7,778 
313,028,086 17,203,267 9,766 3,554,640 193,829 
4,242,349 236,451 3,801 149,040 7,768 
4,144,718,010} 223,114,581 20,232 232,389,588 42,337,440} 2,315,627 
8,093,387 475,127 3,243 —_— 372,960 19,579 
4,532,273 279,768 4,150 — 167,760 9,328 
623,069,606 32,291,399 13,664 427,259,872 8,543,520 440,236 
1,447,320 89,283 1,436 102,240 5,316 
3,805,791 207,856 4,531 126,000 6,497 
105,552,970 5,522,788 10,099 1,093,680 56,393 


186 


MUNICIPALITY 


Orillia 


Oshawa 


Ottawa 


Owen Sound 


Paisley 


Parry S 


Pelham 


Perth . 


Peterborough 
Petrolia 


Pickering 


Picton 


Plantagenet 
Point Edward 
Port Burwell 


Port Colborne 


Port El 


Port Hope 


Port M 


Port Stanley 


Prescott 
Priceville 
Rainy River 
Red Rock 


Renfre 


Rodney 


OUNG Peet ook cass 


PUN 5 hactesesBecheasaseacs 
cNicoll 


WW! ncoccsnascansnvesoucsssccsece 


Sandwich West Twp. ........ 


Sarnia 


TOTAL 
SALES 


kW.h 


309,361,022 
1,266,044,448 
4,520,668,870 

295,113,182 

10,818,600 


18,783,880 
67,188,165 
16,212,598 
80,798,448 
18,099,901 


161,962,551 
76,236,309 
97,355,538 

752,922,344 
35,469,773 


$25,062,869 
44,062,621 
10,266,575 
33,156,625 
5,236,287 


214,688,232 
76,675,630 
208,182,222 
16,175,954 
17,099,096 


47,578,786 
1,324,380 
8,882,049 
6,265,332 

93,362,967 


603,412,122 
28,282,277 
6,010,394 
55,857,485 
17,668,240 


YL A ey 
12,705,600 
86,673,685 

530,908,606 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


REVENUE] MERS Sales Revenue | Customers 


kW.h $ 


16,413,171 10,332 11252525382, 6,116,594 9,010 
63,830,763 42,192 562,700,254 29,829,914 37,873 
230,213,451 131,046 1,201,234,532 64,890,862 115,433 
15,643,005 8,459 83,664,960 4,848,466 Wat39) 
628,720 484 7,719,250 442,532 413 


1,164,581 984 9,694,110 607,645 840 


3,974,333 3,365 27,700,152 1,801,097 2,932 
963,507 689 8,099,869 486,745 561 
4,748,096 3,118 40,431,778 2,371,746 2,528 


1,152,502 1,184 10,219,419 672,707 1,001 


9,266,618 6,553 65,947,685 4,026,705 5,447 
4,277,865 2,689 34,555,459 2,055,452 2,387 
5,228,885 3,026 27,945,227 1,701,566 2,434 
40,754,274 27,023 323,708,451 18,149,173 - 23,596 


2,190,892 1,835 15,259,988 996,492 1,568 


21,629 273,510,851 16,508,661 19,722 


30,518,258 


2,804,700 2,199 20,975,193 1,370,951 1,767 
654,117 425 6,367,539 398,420 361 
1,809,737 1,104 8,453,770 543,170 906 
346,464 431 3,327,150 219,642 348 


11,921,756 8,425 60,075,257 4,117,688 VeseAl 
4,309,558 2,663 45,176,830 2,518,303 2,336 
10,842,876 4,425 50,641,977 2,992,184 3,887 
968,376 981 12397 179 703,463 924 
1,054,088 1,369 9,923,064 621,120 1219 


2,747,302 18,092,910 1,075,508 1,891 


2,213 


89,881 116 1,151,150 73,293 108 
572,623 483 4,579,267 303,880 385 
400,026 410 2,970,042 202,422 379 

5,349,309 Sh 1D 40,362,555 2,439,477 3,214 


20,224 
1,148 

243 
2,175 


35,606,393 
1,740,869 
360,804 
3,540,891 
1,099,273 


23,233 
1,371 


235,462,298 
10,410,764 
4,074,673 
39,492,934 
13,808,714 


14,945,749 
689,621 
239,166 

2,429,487 

806,238 


3,827,540 


236,255 


480,181 


809,033 9,696,060 589,901 512 
5,243,970 63,318,975 3,842,719 4,994 
28,633,907 147,769,610 9,420,303 5.979 


187 
SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 
December 31, 1989 


GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 


(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rev. 
Custo- Custo- 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers Revenue 


kW.h $ kW.h kW.h kW.h $ 
193,532,400 10,051,285 12,463 — — 3,576,240 180,397 
499,313,324 25,002,410 9,814 193,955,550 8,919,986 10,075,320 498,453 
2,769,031,466) 138,589,161 14,881 525,131,952 | 23,568,267 25,270,920] 1,302,161 
162,834,222 8,488,536 10,335 46,319,360 1,969,524 2,294,640 119,327 
2,848,790 159,864 3,344 250,560 12,762 
8,732,650 506,116 5,054 357,120 18,820 
38,447,973 2,088,470 7,629 1,040,040 54,319 
7,911,849 440,889 35! (55! 200,880 10,373 
39,545,870 2,169,212 5,672 820,800 42,509 
7,692,562 461,383 3,601 187,920 10,262 
93,915,346 5,058,159 TGS) 2,099,520 108,247 
41,020,970 2,089,324 11,869 659,880 53,925 
69,026,551 3,433,283 10,440 383,760 19,036 
382,507,511 AO SO O53 9,459 6,997,320 351,225 
19,788,585 1,131,693 6,108 421,200 22,187 
247,582,658 13,589,385 11,424 3,969,360 214,898 
22,368,148 1,319,380 4,355 719,280 395753 
3,730,916 223,691 4,640 168,120 9,266 
24,292,815 1221,937) 10,489 410,040 20,690 
1,840,017 114,220 1,847 69,120 3,693 
109,032,622 5,910,784 03 43,835,793 1,737,861 1,744,560 90,423 
30,790,320 1,598,691 7,799 — — 708,480 35,326 
63,151,900 3,501,620 9,930 93,035,465 4,087,824 1,352,880 69,109 
3,565,655 228,295 5,714 213,120 10,964 
6,915,032 389,670 3,947 261,000 13,698 
29,030,116 1,582,812 7,536 455,760 23,706 
134,350 8,696 1,399 38,880 2,124 
4,119,902 250,765 3,039 182,880 10,100 
3,189,450 186,102 8,306 105,840 5,789 
51,726,012 2,771,718 7,697 1,274,400 65,677 
362,812,264 20,312,636 10,505 5,137,560 280,289 
17,256,633 969,222 6,449 614,880 32,592 
1,857,601 110,195 2,867 78,120 4,126 
15,766,951 922,633 6,027 597,600 32,637 
3,474,326 207,993 2,895 385,200 20,642 
3,747,292 227,993 3,394 196,920 10,708 
2,830,620 172,320 4,625 178,920 9,855 
22,613,830 1,289,248 5,235 740,880 39,003 
241,081,640 13,181,456 10,045 136,025,710 5,409,126 6,031,646 330,913 


188 


MUNICIPALITY 


Scarborough 


Schreiber. [wpyns.cec.as.- 


Simcoe 


Sioux Lookout 
Smiths Falls 
South Dumfries 
South River 


South West Oxford 
Southampton 
Springfield 
St. Catharines 


St. Clair 


Stayner 
Stirling 


Stoney Creek 


Stratford 
Strathroy 
Sturgeon Falls 


Terrace 


Thamesville 


Thedford 
Thessalon 
Thornbury 
Thorndale 
Thornton 


Tilbury 


Tillsonburg 


Toronto 


Beach 


Poererieereetrrrr errr rrr rresy 


Bay Twi, iii..c:.. 


MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL 


SALES Sales Revenue | Customers 


kW.h kW.h $ 


70,834,883 


4,525,772,956 244,309,092 126,097 1,239,016,240 109,771 


22,371,765 133797225 875 13,034,389 803,197 TAS 
45,768,615 2,663,149 2,066 26,487,888 15225937 1,738 
20,207,037 1,293,009 1,062 9,564,225 627,133 889 
29,635,431 1,754,263 1,339 16,504,301 958,612 1,139 


183,562,686 10,119,724 6,598 65,032,828 3,968,718 5,697 


38,682,733 2,440,070 1,474 18,870,745 1,236,107 1,240 
117,700,756 6,479,005 4,380 42,110,305 2,558,169 3,728 
12,765,884 714,749 480 4,675,755 283,439 414 
10,668,707 639,832 560 6,496,672 381,877 454 


21,324,379 1,051,187 367 3,766,050 237,662 329 
36,195,685 2,122,138 SY 23,990,708 15399957 1,730 
3,681,209 213,020 226 2,749,100 155,860 197 
1,814,084,786 93,849,641 47,880 388,339,747 25,802,705 42,690 


21,914,333 1,271,427 £227 14,909,581 902,699 1,142 


54,063,000 3,232,667 2,296 21312232 1373551 1,909 


307,126,526 17,654,953 11,661 93,611,783 6,213,321 10,316 
26,300,015 1,632,709 1,540 16,234,698 985,556 15337 
18,002,000 1,050,161 892 10,053,399 591,650 754 

416,407,449 23,716,144 ile Cay? 160,085,931 9,964,327 14,194 


345,775,971 19,727,141 10,877 108,465,670 7,101,147 9,630 


97,748,221 5,643,447 3,849 34,913,976 2,187,539 3,326 
57,233,331 3,354,446 2,564 29,604,560 1,766,280 2,288 
871,271,923 53,217,699 37,894 417,263,641 26,244,422 33,985 
11,922,937 710,337 506 6,457,075 376,014 404 


9,545,373 535,408 384 5,548,737 307,439 O12 


59,466,997 3,608,035 3,308 32,850,999 2,082,820 3,061 
11,758,165 694,208 491 6,418,677 369,491 417 
25,516,926 1,497,740 942 14,874,735 904,427 848 

8,383,919 510,998 451 3,741,990 218,776 353 


6,848,670 402,552 349 3,160,590 191,529 271 


15,482,727 978,448 673 7,834,838 505,997 555 
21,576,644 1,312,473 1,134 11,413,837 701,232 985 
2,774,830 182,106 161 1,389,400 88,222 127 


5,261,210 307,062 237 4,165,150 235,331 212 


172,483,162 9,579,075 7,096 58,735,843 3,880,452 6,287 


1,103,040,667 62,999,231 44,770 386,877,036 24,632,837 39,984 
71,507,666 3,688,934 15199 15,649,155 898,360 joa Bh 
168,284,014 9,525,930 4,743 43,855,513 2,761,682 4,003 
9,683,118,695 550,166,022 216,143 1,797,298,384 108,682,311 183,751 


189 
SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 


December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rev. 
Custo- Custo- | per. 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 
kW.h $ kW.h kW.h $ kW.h $ 
2,812,343,670] 150,226,861 14,686 438,720,846} 18,420,527 35,692,200} 1,844,103 
8,960,816 $13,847 5,880 376,560 21,982 
18,796,887 1,054,607 4,690 483,840 25,605 
10,246,092 607,149 5,082 396,720 2527 
12,670,330 686,224 5,387 460,800 23,449 
116,556,698 5,965,874 10,853 1,973,160 99,535 
19,454,148 1,117,721 7,142 357,840 19,306 
74,558,691 3,821,951 9,603 1,031,760 $2,241 
7,965,569 409,807 10,212 124,560 6,503 
4,028,035 230,674 3,461 144,000 7,692 
17,345,209 797,753 38,038 213,120 11125 
11,494,337 623,971 5,150 710,640 36,503 
860,469 $0,434 2,473 71,640 3,739 
$52,425,553 29,728,963 8,949 13,424,400 696,573 
6,564,832 343,615 6,925 439,920 22/113 
32,277,848 1,808,350 7,060 412,920 21,766 
210,493,623 11,066,746 13,071 3,021,120 158,516 
9,681,557 555,884 4,054 383,760 20,611 
7,690,481 419,530 4,783 258,120 13,298 
252,391,758 13,211,008 12,264 3,929,760 200,963 
234,240,221 12,748,998 15,857 3,070,080 164,585 
61,876,645 3,305,018 9,840 957,600 49,590 
26,896,891 1,419,111 8,240 731,880 37,564 
445,630,002 25,771,042 9,809 8,378,280 475,235 
5,292,342 308,637 4,410 173,520 9,476 
3,819,516 205,876 4,421 177,120 9,215 
25,788,358 1,371,398 8,954 827,640 42,817 
5,137,168 290,336 5,785 202,320 10,487 
10,368,591 $59,201 9,192 273,600 14,241 
4,394,249 272,092 3730 247,680 13,430 
3,507,720 196,472 3,748 180,360 9,401 
7,318,489 447,567 Da125 329,400 18,132 
9,699,127 545,144 5,461 463,680 24,752 
1,338,270 88,926 3,280 47,160 2,558 
1,025,500 55,261 3,418 70,560 3,615 
72,714,000 3,936,938 7,632 39,223,959 1,647,218 1,809,360 94,329 
682,359,424 35,887,683 11,864 20,060,487 1,203,675 13,743,720 711,611 
55,297,631 2,725,196 18,809 _— — 560,880 27,441 
122,787,261 6,554,217 14,075 —_ —= 1,641,240 86,673 
6,014,730,589| 347,826,564 15,508 1,806,079,122} 88,874,662 65,010,600} 3,194,485 
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MUNICIPALITY 


WxBridge isis. citteceseseccess 
Vankleek Hill 2725... 


Vaighant -....::2eiees aresetecees 
Victoria Harbour .............. 
Walkerton) «c.:ccieseunc.: 
Wallaceburg0:tc-.-0:..:-:- 
Wrardsville:...cctciesiveccsctsenss 


Warkworth aes i ass: 
Wasaga Beach ........ssseee 
Waterloo North ................ 
WathordiPesiccl Selassie 
Waubatishene i e-.scees-ss. 


Webbwood., ...cctardceeeerssss- 
Welland ts....0..08e ana. 
Wellington: ...:..24¢2:0%:.... 
Westluincoln: 2.02.2... 
Wiestueornes. cst sseeaencs 


Westminster jAastietcscect. 
WEESEPOXE crnpeccnsceerctcce-ctnenes 
Wheatley) cesses .cnteemeceatecteceses 
Whitby S2i:.....:ct tests etetcceaces. 


Wiarton <..ccccctrttted casted ones 
Williamsburg. 2 iiiis.scccs.:.- 
Winchester. ... 2222 28:...:: 
Windsortiicn. 2c ieee 


WOOdStOCK: s..cccetrtc siete annse 
Woodville: ..<..: tetera 
WYORIING Conc haxeeescccencnese 


York 


Aten teen neeeeneeeeeneeweeenneeenee 
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MUNICIPAL UTILITY ELECTRICITY 
For the Year Ended 


RESIDENTIAL SERVICE 


TOTAL TOTAL 


SALES REVENUE Sales Revenue | Customers 


kW.h kW.h $ 


38,738,136 2,224,630 1,236 12,072,281 758,049 1,089 
306,510,515 14,995,373 6,352 67,840,247 3,887,442 5,470 
17,386,625 1,024,669 840 9,509,219 551,683 686 
30,953,017 1,796,475 1,390 13,601,710 798,300 1,123 


19,500,062 1,169,675 884 12,236,767 724,566 760 


1,261,716,247 72,561,167 34,962 334,452,736 21,116,547 28,080 
12,152,820 800,657 716 9,123,801 577,447 651 
56,914,590 3,273,075 Patil) 23,640,327 1,419,490 1,823 

216,869,694 11,625,065 4,632 40,449,463 2,608,127 4,056 
3,238,144 183,947 217 1,600,568 91,272 152 


6,599,884 416,238 333 4,197,246 258,126 258 


83,530,180 5,378,550 6,094 61,307,571 3,933,909 5,542 
1,031,796,386 57,377,644 32,101 335,345,438 20,395,292 26,951 
13,512,016 826,923 689 6,117,170 395,341 566 
7,799,032 480,742 513 6,055,240 372,116 471 


4,240,498 286,326 Pyle 2,806,978 183,892 184 


420,698,911 23,666,777 18,674 133,796,979 8,330,277 16,585 
135395}375 779,925 668 7,260,304 417,646 570 
10,462,584 652,760 579 4,446,600 292,906 463 


1535383953 952,488 606 5,189,705 340,533 ea! 


17,838,805 1,065,052 1,079 11,812,280 715,813 931 


8,945,760 560,246 394 5,157,745 316,223 311 
13,477,594 804,192 657 6,152,046 379,512 540 
511,695,659 ZI G1Z, 101 18,262 218,476,803 12,939,259 16,546 


81,227,189 4,549,007 2,986 31,227,092 1,929,798 2,623 


25,445,420 1,510,904 1,057 13,440,001 824,312 861 
3,250,682 204,177 192 1,983,450 123,866 160 
40,661,564 2,174,972 1,041 13,051,686 740,699 871 
2,743,380,007 142,456,236 69,040 592,031,062 35,971,265 60,879 
37,660,895 2,284,248 1,489 18,804,865 1,166,514 1,275 


341,896,917 18,729,168 aI P2 106,495,015 6,525,192 10,492 


6,397,274 372,894 328 4,234,895 238,131 219 
12,112,740 717,479 775 6,816,750 405,174 678 
972,264,302 52,332,783 35,377 308,236,156 18,107,499 BOAT 
27,787,942 1,515,596 907 11,905,888 688,834 765 


8,495,385 
89,391,016,394 


504,495 
4,848,845 337 


406 
2,682,443 


3;1173;215 
26,026,762,905 


325 
2,352,968 


308,470 
1,569,686,753 


SALES, REVENUE AND CUSTOMERS 
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December 31, 1989 
GENERAL SERVICE GENERAL SERVICE 
(under 5,000 kW) (over 5,000 kW) STREET LIGHTING 
Rev. 
Custo- Custo- | per 
Sales Revenue mers Sales Revenue mers | kW.h Sales Revenue 
kW.h $ kW.h kW.h kW.h $ 
26,426,815 1,423,139 15,084 — 239,040 12,762 
134,816,979 6,732,814 13,109 101,873,649 1,979,640 99,142 
7,626,486 425,359 4,154 250,920 12,844 
17,064,387 956,609 5,386 286,920 14,991 
6,954,775 401,601 4,674 308,520 16,186 
894,723,993 49,616,079 11,599 27,554,238 4,985,280 269,629 
2,800,059 167,307 3,646 — 228,960 12,599 
32,788,263 1,714,519 9,520 — 486,000 24,677 
139,460,816 TAS. o25 20,318 35,081,295 1,878,120 99,802 
1,543,256 83,893 2,108 94,320 4,782 
2,289,598 139,591 2,544 113,040 6,122 
21,073,849 1,206,408 3,193 1,148,760 59,766 
632,345,322 34,054,818 10,460 7,078,680 376,741 
7,257,326 415,336 4,877 137,520 7,346 
1,620,672 92,101 42 3,216 123,120 6,454 
1,325,160 83,731 28 3,944 108,360 6,189 
239,822,057 12,365,629 9,811 5,900,760 301,603 
6,046,151 324,573 98 5,089 88,920 4,516 
5,849,664 344,077 4,202 166,320 9,047 
10,090,048 588,597 95 8,945 259,200 14,158 
5,728,085 322,779 148 3,247 298,440 15,460 
3,710,255 221,065 83 3,681 71,760 4,272 
7,157,428 402,841 (WY 5,098 168,120 8,973 
287,678,816 14,485,881 1,716 | 14,663 5,540,040 281,159 
49,230,057 2,560,742 363 | 11,688 770,040 41,967 
11,634,259 662,832 196 4,897 371,160 19,847 
1,239,152 74,704 32 3,129 28,080 1,463 
27,289,478 1,358,134 170 || 135377 320,400 16,269 
1,205,028,309 63,793,801 8,153 | 12,570 932,414,196 | 41,021,947 13,906,440 726,223 
18,474,790 1,053,041 214 7,331 — — 381,240 20,674 
214,554,115 10,976,043 1,279 | 14,247 17,958,427 1,032,501 2,889,360 148,962 
2,077,419 114,807 49 3,607 — 84,960 4,456 
5,098,350 289,559 97 4,335 — 197,640 10,452 
499,938,169 27,076,932 4,104 | 10,209 158,838,657 5,251,320 280,807 
15,614,214 JISOrZ 142 9,163 — 267,840 13°55) 
3,218,490 185,271 81 3,311 — 103,680 5,454 


50,172,785,894| 2,673,056,390 | 329,323 | 12,921 12,516,232,669 | 544,576,193 


675,234,926 | 34,965,248 
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RETAIL CUSTOMERS 


Ontario Hydro’s Retail System provides service to approximately 890,000 custo- 
mers with loads under 5,000 kW not served by municipalities or private power 
companies. This business is viewed as comparable in scope with that of a 
municipal utility. Service to retail customers, including residential, farm, and 
general service customers, and service to direct customers is administered 
through five regional offices, 45 area offices and the Retail Customer Division at 
the head office. The various classes of service are described below. 


Residential Service 


Residential service is provided to single unit dwellings used only for living 
accommodation. It includes two classes of service—year-round and seasonal. 


Year-Round Residential service is provided to dwellings considered to be 
customers’ permanent residences. Individually metered dwelling units or bulk 
metered residential buildings of up to four dwelling units qualify. There are two 
classifications of year-round service for rate purposes-class R1 for service in 
designated zones of high customer concentration where there are at least 100 
customers in a group with a density of not less than 15 customers per kilometre 
of line, and class R2 covering normal customer densities. 


Seasonal Residential service is provided to any single unit residential dwelling 
which is not regarded as the customer’s permanent residence and is occupied 
intermittently throughout the year or part of it. As with the year-round residen- 
tial service, there are two classifications of seasonal residential service for rate 
purposes, designated R3 and R4 for zones of high and normal customer 
densities respectively. 


Farm Service 


The Farm class includes single-phase or three-phase electrical service to the 
farm residence and to all buildings and equipment actively engaged in the 
production and processing of farm products. For purposes of classification, a 
farm can include a year round residence as well as a business as long as the 
service to the year round residence is supplied through the same meter as the 
service to the business. The business, which is agricultural production on a 
continuing basis, must be carried on at such a level as to ensure that the farm is a 
viable economic unit. 
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The term “agricultural production,” as used here, includes the work of 
cultivating soil, producing crops and raising livestock, as well as operations in 
nurseries, fur farms, hatcheries and egg production. Properties devoted solely to 
raising pets, or reforestation projects, or the raising of Christmas trees, or having 
extensive acreage but not engaged in agricultural production are not classified as 
farms. 


i 
Retail Revenue $ Millions 


[_] General (under 5,000 kW) 
Farm 
MQ Residential 
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General Service 


The General service class includes service to all businesses, excluding those that 
fall within the Farm class and to bulk material residential buildings of more than 
four dwelling units. Customers may receive either single-phase or three-phase 
electrical service at secondary, rural primary, sub-transmission, or transmission 
voltage. 
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PRIMARY LINE, NUMBER OF RETAIL CUSTOMERS 
as at DECEMBER 31, 1989 


Number of Customers 
a 
Primary Line 
Areas By Region km Continuous | Intermittent | Farm | General] Total 
Occupancy or | Occupancy or 
All- Year Seasonal 


Western Region 


Beachville 2.22. ee 17251 
CUNTON: eerie. oer ee ne 16,341 
HOONGAS | cor eee ea ee 18,882 
Fase loi tres Satie cers ¢ 12,690 
ESSext 3, Soe eae ees 253133 
PSUCIDD Ao oeeae pat eens 16,774 
Kent’): d0 0s eee 18,229 
PAamDtOt rns caine 23,262 
APMC OMT Oe lai: She votes & 14,128 
Simcoe es TON aN eee es 27,198 
Strathroy Ot nes ere 14,224 


TOTAL cc. spe 22,697 120973 13,856 49,548 | 18,735 | 204,112 


Eastern Region 


PATIVOTMOT 5 6) fo oe By cerca 13,928 
Banco, fee) sah hoe ek 13,165 
BIOCKVILG Yes; vtests onc) 15,383 
CODCED Nees eB te cae 22292 

PPTANKIOLd) fetes soe eo case oe 19,184 
KanestOn oo sho oe ogee COMA 
POTS 4 Cee Ste eee se 21,869 
Peterborough: fet. cs.. = 24,147 
PICLONY, Sante Panes ot 13,331 
TWEE" So ore eee 14,764 
Vankleek Hilly wncmtensienars a 17,940 

WW inCheStel: inn er eeracl 36,824 


TOTAL gee. «Penne oe 20,731 156,908 44,395 25,530 | 19,231 | 246,064 


* Figures include non-utility generation accounts. 


196 


PRIMARY LINE, NUMBER OF RETAIL CUSTOMERS (cont’d.) 
as at DECEMBER 31, 1989 


NUMBER OF CUSTOMERS 
Residential 
Primary Line 
Areas By Region km Continuous | Intermittent | Farm |General} Total 
Occupancy or | Occupancy or 
All- Year Seasonal 


Georgian Bay Region 
Alliston 4. Sie bos ee Polat 10,491 
Fénelon Falls:. 4.4.09. 24,537 
Hurontal, O38 6.) aie ees 43,028 
bakeshorevt 9.2). eet 25,313 
Mindén... stg ue ees 16,300 
Muskoka ae. bie, Saat oe 38,881 
Newmarketst.'s i aes Ss S200 
Parry SOUNCGH.@ -; = eee 14,408 
Penetang (ay. b..5 she ost 18,167 
Orxyanvevilleg. © «Nhe ae: 16,631 
QwenSoundsé. 2 sa 26,484 
* Walkerton. oo asc eens ob 18,094 
TOPAIN Ge cee ee 284,909 
Northeastern Region 
* Algoma }s Gah. <2. 6 tae oat 10,374 13,171 
Kapuskasing fo). eek ge. «5 6,112 8,038 
Kirkland Lake 6,165 1,182 
*Manitoulinie a. 0.5 Mee. 6 es 3,859 7,786 
New Liskeard 7,856 11,229 
*Mipissing 25%. « . 5) Sad. <b 12,704 20,536 
Sudbury; oh.) ate <5 20,137 23,920 
*Tiniins Jeb: we Goes ea 20,261 24,692 


TOTAL 10,886 87,468 13,959 2,514 | 13,213 | 117,154 


*Dryden 6,396 8,948 
Fort Frances 2,574 4,798 
Kenora 3,152 7,458 
Thunder Bay 12,093 17,876 


REC Y TA Lire ad acca cater cutee nae 6,091 24,216 8,465 5,586 | 39,080 
TOTAL RETAIL). ce ewinn 93,864 540,395 168,279 105,317} 77,328 | 891,319 


* Figures include non-utility generation accounts. 
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RETAIL CUSTOMERS 
ELECTRICITY SALES, REVENUE, AND CUSTOMERS 


Monthly | Revenue 
Class Of Service Revenue Customers Use Per Per 
Customer kW.h 


kWh $ ; ¢ 

Residential...... 5,892,631,400 | 212,747,044 434.440 3.61 
Year-Round 5,888,096,900 | 236,879,454 429,957 4.02 
5,808,757,400 | 257,530,560** 422,262 4.44 

5,981,830,600 | 289,943,576*** 426,908 4.85 

6,006,290,900 | 317,101,188*** 432,898 5.28 

6,606,569,000 | 372,196,016*** 443,731 5.63 

6,787,660,500 | 418,642,093*** 458,022 6.17 

7,153,181,800 | 462,290,375*** 474,200 6.46 

7. A851851,785 429,074,005" 493,795 7.02 

8,363,751,200 | 599,968,902*** 516,931 ra, 

8,976,834,000 | 669,025,683*** 540,395 7.45 

Residential...... 453,115,800 29,259,090 160,495 6.46 
Seasonal 449,596,600 32,205,995 161,355 7.16 


487,495,900 365,932,597 163,046 7.58 
508,166,800 41,015,076 163,741 8.07 
484,388,000 44,115,613 164,071 Ort 
533,832,000 50,300,953 163,913 9.42 
530,716,300 54,929,552 163,765 10.35 
564,394,100 60,381,527 164,284 10.70 
576,998,145 67,505,319 165,522 11.70 
639,899,100 T3519; 195 166,463 11.49 
681,412,300 81,013,967 168,279 11:89 


POU ee ease 2,197,378,300 75,197,986 112,786 3.42 
2,247,550,700 $3,999.09 1 111,462 3.74 
2,298, 139,200 94,466,190** 110,245 4.11 
2,322,291,800 | 104,503,701*** 109,516 4.50 
Den 9S9,500, 1 113,115,690" 107,596 4.87 
2,420,793,000 | 126,832,907*** 107,049 5.24 
2,415,607,900 | 138,587,379*** 106,548 5.74 
2,446,594,900 | 146,575,206*** 106,163 Bye, 
2,496;5 25; 152° | 161,706,422" >* 105,880 6.48 
2,621,526,500 | 174,913,086*** 105,580 6.67 
2,611,088,200 | 184,419,500*** 105,317 


* The monthly use per customer has been adjusted to reflect the transfer of customers to restructured 
municipal utilities. 


** Gross revenue prior to application of 1981 Ontario Government Assistance. 


*** Gross revenue prior to application of Rural Rate Assistance. 
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RETAIL CUSTOMERS 
ELECTRICITY SALES, REVENUE, AND CUSTOMERS 


Revenue 
Per 
kW.h 


Monthly 
Use Per 
Customer 


Class Of Service Year Sales Revenue Customers 


kW.h $ 


Generals ers. nm 4.407,296,200 125,603,473 63,216 2.85 
Under 4.281,368,600 135,648,385 63,343 om, 
5000 kW 4,125,066,000 143,739,130 62,742 3.48 

3,989,649,900 153,564,352 63,255 3.85 

3,947,161,250 165,846,251 63,939 4.20 

4,240,264,053 191,190,661 65,055 4.51 

4 447,686,860 216,942,093 66,687 4.88 

4.762,539,733 242,587,413 68,546 5.09 

4,861,877,311 269,948,026 70,740 OS) 

5,312,689,166 303,907,652 74,075 5t72 

5,592,420,634 333,825,886 qe Pas 5.97 

Street 

Lighting <<..." 60,358,600 1,553,632 2th 
69,072,300 1,918,836 2.78 

64,038,500 1,975,497 3.08 

65,461,400 | 2,210,561 3.38 

65,008,400 2,402,678 son) 

65,830,000 2,669,685 4.06 

67,538,500 3,014,066 4.46 
69,375,900 3,271,468 4.72 
70,998,050 3,662,771 5.16 
91,772,800 4,955,633 5.40 
94,635,700 5,452,789 5.76 


* The monthly use per customer has been adjusted to reflect the transfer of customers to restructured 
municipal utilities. 
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DIRECT CUSTOMERS 


These customers each have a demand exceeding 5000 kW and are served 
directly under individual contracts with Ontario Hydro. Most are located 
outside the service areas of municipal utilities. Where Ontario Hydro provides 
service to a direct customer located within the distribution area of a municipal 
utility, this is done only with the agreement of the utility. At the end of 1989, 
Ontario Hydro provided primary power to 114 direct customers. 


ELECTRICITY SALES, REVENUE, AND CUSTOMERS 


Monthly Revenue 
Class Of Service Sales Revenue Use Per Per 
Customer kW.h 


kWh $ kWh ¢ 
General ........ 15,756,928,631 | 284,522,703 12,810,511 Bea 
Over 16,431,878,561 | 341,117,817 13,166,569 | 2.08 
5000 kW 17,077,003,922 | 390,460,618 13,816,337 | 2.29 
15,118,572,381 | 394,746,692 11,829,869 | 2.61 
16,347,808,580 | 447,803,718 12,731,938. | 2.74 
17,816,205,225 | 515,821,316 14,072,832 | 2.89 
18,002,577,560 | 567,792,563 14,707,988 | 3.15 
18,446,852,365 | 603,546,114 15,070,958 | 3.27 
19,560,673,847 | 675,273,137 15,524,344 | 3.45 
20,096,635,450 | 730,384,994 15,725,067 


20,490,644,652 


789,991,591 


15,452,975 
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